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METEOROLOGICAL  DATA  FOR  1997 

ROCKFORD,  IL  (RFD) 
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\  r,r  •'  ' r 

'  v  '  J 


'r>  r- 


LATITUDE: 
42°  11'  46"  N 


LONGITUDE: 

89°  05'  33"  W 


ELEVATION  (FT) : 
GRND :  724  BARO : 


732 


TIME  ZONE: 
CENTRAL  (UTC+  6) 


WBAN :  94822’ 


ELEMENT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

* 

YEAR 

MEAN  DAILY  MAXIMUM 

25.4 

32 . 6 

46.4 

55.2 

64.2 

79.5 

82.9 

78.3 

74 . 5 

63.2 

40.8 

33.1 

56.3 

HIGHEST  DAILY  MAXIMUM 

60 

52 

74 

75 

82 

92 

95 

91 

87 

90 

55 

45 

95 

DATE  OF  OCCURRENCE 

4 

18 

27 

29 

24 

24 

26 

3  + 

16 

03 

01 

19 

JUL  2  6 

p-l 

MEAN  DAILY  MINIMUM 

7.7 

20.4 

28.0 

33.1 

42 . 7 

58.7 

61.5 

58.7 

51.7 

40.9 

27 . 9 

22.3 

37.8 

o 

LOWEST  DAILY  MINIMUM 

-13 

1 

8 

17 

29 

48 

50 

49 

41 

23 

9 

6 

-13 

w 

DATE  OF  OCCURRENCE 

17 

13 

15 

9 

16 

15 

05 

23 

04 

28  + 

24 

31  + 

JAN  17 

b 

AVERAGE  DRY  BULB 

16.6 

26.5 

37.2 

44.2 

53.5 

69.1 

72.2 

68.5 

63.1 

52 . 1 

34.4 

27.7 

47.1 

< 

MEAN  WET  BULB 

15.4 

33.4 

39.0 

47.3 

62.3 

65.5 

63.2 

57.7 

46.8 

32.4 

26.8 

w 

MEAN  DEW  POINT 

10.8 

27.5 

31.0 

39.8 

57.4 

61.4 

59.8 

53.3 

41.6 

28.7 

23.8 

CM 

NUMBER  OF  DAYS  WITH: 

s 

w 

MAXIMUM  >  90° 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

2 

0 

1 

0 

0 

9 

E-< 

MAXIMUM  <  32° 

22 

14 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

13 

56 

MINIMUM  <  32° 

29 

27 

23 

16 

2 

0 

0 

0 

0 

11 

20 

30 

158 

MINIMUM  <  0° 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

U 

HEATING  DEGREE  DAYS 

1494 

1071 

857 

617 

350 

22 

5 

13 

98 

437 

913 

1147 

7024 

X 

COOLING  DEGREE  DAYS 

0 

0 

0 

0 

2 

155 

236 

130 

46 

42 

0 

0 

611 

MEAN  ( PERCENT ) 

78 

80 

70 

63 

62 

68 

71 

77 

74 

70 

80 

84 

73 

HOUR  00  LST 

80 

85 

77 

72 

72 

81 

81 

90 

86 

80 

85 

87 

81 

X 

X 

HOUR  06  LST 

82 

85 

84 

79 

76 

83 

86 

90 

90 

85 

88 

86 

84 

HOUR  12  LST 

73 

74 

62 

49 

50 

54 

57 

62 

57 

54 

71 

78 

62 

HOUR  18  LST 

76 

77 

62 

52 

51 

54 

59 

66 

63 

63 

77 

84 

65 

C/3 

PERCENT  POSSIBLE  SUNSHINE 

o 

NUMBER  OF  DAYS  WITH: 

> 

HEAVY  FOG ( VISBY  <  1/4  MI) 

5 

1 

1 

2 

2 

0 

0 

2 

1 

0 

1 

2 

17 

THUNDERSTORMS 

0 

0 

1 

2 

3 

9 

7 

6 

2 

0 

0 

0 

30 

SUNRISE-SUNSET:  (OKTAS) 

w 

w 

w 

CEILOMETER  (<  12,000  FT.) 
SATELLITE  (>  12,000  FT.) 

MIDNIGHT-MIDNIGHT:  (OKTAS) 

5 

H 

CEILOMETER  (<  12,000  FT.) 

p 

SATELLITE  (>  12,000  FT.) 

o 

NUMBER  OF  DAYS  WITH: 

X 

u 

CLEAR 

PARTLY  CLOUDY 

CLOUDY 

MEAN  STATION  PRESS.  (IN.) 

29.21 

29.34 

29.25 

29 . 19 

29.16 

29.13 

29.23 

29.24 

29.22 

29.25 

29.19 

29.17 

29.22 

CM 

MEAN  SEA-LEVEL  PRESS.  (IN.) 

30.04 

30.06 

30.00 

29.95 

29.92 

30.01 

30.02 

30.01 

30.05 

30.01 

29.99 

RESULTANT  SPEED  (MPH) 

5.2 

3.0 

2.4 

0.5 

3.3 

2.4 

0.4 

0.2 

0.6 

3.2 

2.2 

2.1 

1.5 

RES.  DIR.  (TENS  OF  DEGS . ) 

27 

30 

30 

26 

32 

20 

23 

02 

28 

19 

32 

31 

28 

MEAN  SPEED  (MPH) 

10.2 

9.3 

11.4 

10.1 

11.2 

7 . 7 

7 . 9 

7 . 1 

7.4 

9.4 

8.7 

8 . 6 

9.1 

PREVAIL. DIR. (TENS  OF  DEGS.) 
MAXIMUM  2 -MINUTE  WIND: 

29 

29 

30 

15 

31 

05 

06 

17 

18 

17 

02 

29 

29 

CO 

SPEED  (MPH) 

31 

32 

32 

47 

44 

32 

37 

28 

37 

33 

30 

26 

47 

Q 

DIR.  (TENS  OF  DEGS.) 

31 

01 

29 

23 

16 

20 

32 

17 

29 

03 

02 

02 

23 

X 

H 

DATE  OF  OCCURRENCE 

16 

21 

21 

06 

07 

24 

18 

15 

29 

26  + 

30 

10 

APR  06 

s 

MAXIMUM  5-SECOND  WIND: 

SPEED  (MPH) 

40 

39 

39 

64 

54 

40 

45 

33 

45 

44 

37 

31 

64 

DIR.  (TENS  OF  DEGS.) 

26 

01 

29 

26 

16 

20 

33 

34 

28 

02 

01 

05 

26 

DATE  OF  OCCURRENCE 

05 

21 

21 

06 

07 

24 

18 

04 

29 

26 

30 

24  + 

APR  06 

s 

o 

WATER  EQUIVALENT: 

H 

TOTAL  ( IN . ) 

1.13 

2.83 

1.28 

1.90 

5.85 

4.66 

1 .69 

3.40 

1.79 

1.44 

1.22 

0.84 

28.03 

< 

Eh 

GREATEST  2 4 -HOUR  (IN.) 

0.38 

1 . 67 

0.65 

0.50 

3.38 

2.03 

0 . 58 

1.43 

0 . 84 

0.50 

0.42 

0.31 

3.38 

H 

CU 

DATE  OF  OCCURRENCE 

24-25 

20-21 

24-25 

30 

24-25 

15-16 

02 

16-17 

16-17 

12-13 

05-06 

03 

MAY  24-25 

H 

NUMBER  OF  DAYS  WITH: 

CP 

X 

a. 

PRECIPITATION  >0.01 

12 

11 

8 

10 

16 

10 

9 

15 

7 

6 

12 

7 

123 

PRECIPITATION  >0.10 

4 

6 

2 

6 

7 

7 

4 

9 

4 

4 

3 

3 

59 

PRECIPITATION  >1.00 

0 

1 

0 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

SNOW, ICE  PELLETS, HAIL: 

J 

J 

TOTAL  ( IN . ) 

< 

Cl, 

GREATEST  2 4 -HOUR  (IN.) 

£ 

o 

DATE  OF  OCCURRENCE 

£ 

CO 

MAXIMUM  SNOW  DEPTH  ( IN . ) 

DATE  OF  OCCURRENCE 

NUMBER  OF  DAYS  WITH: 

SNOWFALL  >1.0 

_ 1 

published  by:  NCDC  Asheville,  NC 


NORMALS ,  MEANS , 

AND 

EXTREMES 

ROCKFORD,  IL 

(RFD) 

LATITUDE: 

°  11'  46"  N 

.  LONGITUDE:  ELEVATION  (FT) : 

89°  05'  33"  W  GRND :  724  BARO 

732 

TIME  ZONE: 

CENTRAL  (UTC+  6) 

WBAN :  94822 

) - 

ELEMENT 

POR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

NORMAL  DAILY  MAXIMUM 

30 

26.6 

31.6 

43 . 8 

58.4 

70.8 

80.2 

83.8 

81.4 

74.1 

62.3 

46.3 

31.8 

57.6 

MEAN  DAILY  MAXIMUM 

44 

52.9 

58.7 

66.5 

75.4 

83 . 6 

92.5 

93.4 

91.3 

84.7 

75 . 6 

62 . 6 

54.4 

74.3 

HIGHEST  DAII/Y  MAXIMUM 

47 

63 

68 

85 

91 

95 

101 

103 

104 

102 

90 

76 

66 

104 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1989 

1976 

1986 

1980 

1975 

1988 

1955 

1988 

1953 

1997 

1961 

1984 

AUG  1988 

P 

MEAN  OF  EXTREME  MAXS . 

44 

72 . 8 

76.9 

82 . 8 

90.1 

96.5 

102.9 

102.0 

99.7 

96.2 

89.8 

79.4 

72.5 

88.5 

w 

OS 

NORMAL  DAILY  MINIMUM 

30 

9.8 

14.2 

26.1 

36.9 

47.4 

57.4 

62.5 

60.3 

52.0 

40 . 6 

29.5 

16.1 

37.7 

MEAN  DAILY  MINIMUM 

44 

25.5 

30.2 

36.8 

45.2 

54.8 

64.1 

67.9 

66.5 

59.0 

47.1 

34.4 

27 . 0 

46.5 

D 

LOWEST  DAILY  MINIMUM 

47 

-27 

-24 

-11 

5 

24 

37 

43 

41 

27 

15 

-10 

-24 

-27 

< 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1982 

1996 

1962 

1982 

1966 

1993 

1967 

1986 

1984 

1952 

1977 

1983 

JAN  1982 

Oh 

w 

MEAN  OF  EXTREME  MINS. 

44 

8.1 

13.4 

21.8 

30 . 8 

42.1 

54.0 

61 . 8 

59 . 9 

48.0 

34 . 1 

19.4 

11.9 

33.8 

a, 

NORMAL  DRY  BULB 

30 

18.2 

22.9 

35.0 

47.7 

59.1 

68.8 

73.2 

70 . 9 

63.1 

51.5 

38.0 

24.0 

47.7 

w 

MEAN  DRY  BULB 

44 

39.2 

44.5 

51.8 

60.3 

69.3 

78.4 

80.6 

78.9 

71.9 

61.3 

48.5 

40.7 

60.5 

EH 

MEAN  WET  BULB 

14 

31.8 

37.1 

40 . 8 

46.4 

54.4 

62.1 

64.8 

65.4 

59.3 

49.9 

38.5 

32.3 

48.6 

MEAN  DEW  POINT 

NORMAL  NO.  DAYS  WITH: 

14 

21.7 

24.7 

26.3 

30.3 

41.2 

51.7 

56.1 

58 . 5 

51.5 

40.0 

27 . 6 

22.8 

37.7 

MAXIMUM  >  90° 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 1 

0.6 

3.0 

5.9 

3.5 

1.1 

0.1 

0.0 

0.0 

14.3 

MAXIMUM  <  32° 

30 

19.5 

14.4 

4 . 6 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 0 

0.0 

0.0 

2.5 

15.1 

56.3 

MINIMUM  <  32° 

30 

29.6 

26.2 

23.2 

9.3 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

6.8 

19.3 

28.0 

144 . 1 

MINIMUM  <  0° 

30 

9.6 

5.2 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

4.4 

19.7 

u 

NORMAL  HEATING  DEG.  DAYS 

30 

1451 

1179 

930 

519 

239 

24 

5 

15 

99 

427 

810 

1271 

6969 

\ 

X 

NORMAL  COOLING  DEG.  DAYS 

30 

0 

0 

0 

0 

56 

138 

259 

198 

42 

9 

0 

0 

702 

NORMAL  (PERCENT) 

30 

75 

74 

71 

66 

65 

66 

70 

74 

74 

71 

75 

78 

72 

HOUR  00  LST 

30 

78 

78 

78 

74 

75 

77 

83 

86 

85 

81 

81 

81 

80 

K 

Di 

HOUR  06  LST 

30 

79 

81 

82 

80 

80 

81 

86 

90 

90 

86 

83 

82 

83 

HOUR  12  LST 

30 

70 

66 

62 

55 

53 

54 

56 

58 

58 

57 

66 

72 

61 

HOUR  18  LST 

30 

74 

70 

65 

55 

54 

54 

58 

62 

64 

64 

73 

77 

64 

W 

PERCENT  POSSIBLE  SUNSHINE 

MEAN  NO.  DAYS  WITH: 

HEAVY  FOG(VISBY<l/4  MI) 

47 

2.7 

2.4 

2 . 6 

1.2 

1.0 

0.6 

1.2 

1.8 

1.7 

1.9 

2.2 

3.1 

22.4 

> 

) 

THUNDERSTORMS 

47 

0.1 

0.4 

2.0 

4.2 

5.4 

7 . 6 

7.9 

6.3 

4 . 6 

2.4 

1 . 1 

0.3 

42.3 

W 

MEAN: 

C/3 

w 

SUNRISE-SUNSET  (OKTAS) 

MIDNIGHT-MIDNIGHT  (OKTAS) 

p 

MEAN  NO.  DAYS  WITH: 

D 

O 

CLEAR 

1 

1.0 

1.0 

1.0 

p 

u 

PARTLY  CLOUDY 

1 

1.0 

1.0 

CLOUDY 

1 

2.0 

X 

MEAN  STATION  PRESSURE (IN) 

25 

29.28 

29.29 

29.20 

29.17 

29 . 17 

29 . 17 

29.21 

29.25 

29.26 

29.26 

29.24 

29.28 

29.23 

a, 

MEAN  SEA-LEVEL  PRES.  (IN) 

14 

30.08 

30.00 

29.91 

29 . 84 

29.79 

29.81 

29 . 88 

29.92 

29.94 

29.97 

30.02 

30.06 

29.93 

MEAN  SPEED  (MPH) 

30 

10.6 

10.5 

11.7 

11.7 

10.2 

9.1 

8.0 

7.7 

8.4 

9.4 

10.3 

10.2 

9 . 8 

PREVAIL. DIR (TENS  OF  DEGS) 
MAXIMUM  2 -MINUTE: 

23 

30 

30 

30 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

30 

18 

w 

p 

2; 

SPEED  (MPH) 

2 

36 

33 

41 

47 

44 

32 

37 

32 

37 

40 

31 

28 

47 

DIR.  (TENS  OF  DEGS) 

16 

29 

23 

23 

16 

20 

32 

32 

29 

21 

15 

31 

23 

M 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1996 

1996 

1996 

1997 

1997 

1997 

1997 

1996 

1997 

1996 

1996 

1996 

APR  1997 

MAXIMUM  5-SECOND: 

SPEED  (MPH) 

2 

44 

44 

52 

64 

54 

40 

45 

41 

45 

52 

40 

36 

64 

DIR.  (TENS  OF  DEGS) 

17 

28 

22 

26 

16 

20 

33 

31 

28 

23 

14 

17 

26 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1996 

1996 

1996 

1997 

1997 

1997 

1997 

1996 

1997 

1996 

1996 

1996 

APR  1997 

NORMAL  (IN) 

30 

1.28 

1.14 

2.46 

3.65 

3.66 

4.52 

4.12 

4 . 15 

3.80 

2 .88 

2.57 

2.05 

36.28 

MAXIMUM  MONTHLY  (IN) 

47 

4 . 66 

3 . 04 

5.62 

9.92 

11.75 

11.85 

11.81 

13.55 

10.68 

8.32 

5.51 

5.04 

13.55 

M 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1960 

1994 

1961 

1973 

1996 

1993 

1952 

1987 

1961 

1969 

1985 

1971 

AUG  1987 

E-i 

< 

MINIMUM  MONTHLY  (IN) 

47 

0.18 

0.04 

0.50 

0 .99 

0.48 

0.46 

0.79 

0.67 

0.05 

0.01 

0.38 

0.37 

0.01 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1961 

1969 

1996 

1989 

1992 

1988 

1991 

1970 

1979 

1952 

1976 

1976 

OCT  1952 

a. 

MAXIMUM  IN  24  HOURS  (IN) 

47 

2.89 

1.73 

2.50 

5.55 

4.77 

4.15 

5.03 

6.42 

5.56 

5.22 

3.20 

2.24 

6.42 

H 

u 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1960 

1966 

1976 

1973 

1996 

1969 

1952 

1987 

1961 

1954 

1961 

1971 

AUG  1987 

w 

Pi 

P 

NORMAL  NO.  DAYS  WITH: 

PRECIPITATION  >0.01 

30 

9.4 

7.9 

10.9 

11.8 

11.3 

9.9 

9.6 

9.3 

9.3 

9.0 

9.7 

10.4 

118.5 

PRECIPITATION  >  1.00 

30 

0.2 

0.1 

0.4 

0.8 

1.0 

1.3 

1.2 

0 . 9 

1.0 

0 . 8 

0.5 

0.3 

8.5 

NORMAL  (IN) 

30 

8.3 

7.5 

6.5 

1.7 

0.* 

0.0 

0.0 

0 . 0 

0.0 

0.1 

2.4 

9 . 8 

36.3 

MAXIMUM  MONTHLY  (IN) 

46 

26.1 

30.2 

22.7 

7.7 

1.0 

T 

T 

T 

0.0 

2.2 

14.7 

25.1 

30.2 

J 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1979 

1994 

1964 

1982 

1966 

1996 

1994 

1990 

1967 

1951 

1978 

FEB  1994 

< 

Oh 

MAXIMUM  IN  24  HOURS  (IN) 

46 

9 . 9 

10.9 

10.4 

6.7 

0.2 

T 

T 

T 

0.0 

2.2 

9.5 

11.4 

11.4 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1979 

1960 

1972 

1970 

1990 

1996 

1994 

1990 

1967 

1951 

1987 

DEC  1987 

z 

MAXIMUM  SNOW  DEPTH  (IN) 

42 

6 

13 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

8 

11 

13 

c/3 

YEAR  OF  OCCURRENCE 
NORMAL  NO.  DAYS  WITH: 

1982 

1956 

1989 

1983 

1993 

1961 

1960 

FEB  1956 

SNOWFALL  >1.0 

30 

2 . 6 

2.5 

2.0 

0.5 

0.* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.* 

0.7 

2.9 

11.2 

published  by:  NCDC  Asheville,  NC 
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PRECIPITATION  (inches)  1997  ROCKFORD,  IL  (RFD) 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1968 

0.58 

0.37 

1.00 

4.92 

3.78 

6.26 

2 . 62 

6.33 

6.76 

1.26 

2.80 

3.31 

39 . 99 

1969 

1.86 

0.04 

1.59 

4.45 

5.75 

8.90 

5.72 

2 . 14 

1.87 

8.32 

1.45 

1.20 

43.29 

1970 

0.51 

0.56 

1.89 

3.75 

5.50 

4.20 

4.29 

0.67 

10.63 

4.03 

1.36 

1.37 

38.76 

1971 

1.11 

2 . 67 

2.11 

1.79 

1.83 

2.37 

2 . 81 

1.48 

2.36 

1.99 

2.24 

5.04 

27.80 

1972 

0.66 

0 . 60 

2.79 

6.21 

4.57 

8.27 

8.39 

9.10 

6.51 

4.29 

1.39 

2.37 

55.15 

1973 

1.67 

1.56 

4.53 

9.92 

6.98 

5.16 

5.81 

1.89 

8.52 

5.15 

1.97 

3.32 

56.48 

1974 

3.55 

1 . 65 

2.03 

3.41 

6.98 

6.30 

1.48 

2.21 

0.35 

2.41 

2.31 

1.63 

34.31 

1975 

2.38 

2.03 

2.81 

2.39 

3.03 

4.68 

1.30 

4.08 

0.91 

0.98 

4.24 

1.95 

30.78 

1976 

0.59 

1.41 

4.94 

3 . 60 

2.38 

2.16 

2.05 

2 . 04 

1.39 

1 . 94 

0.38 

0.37 

23.25 

1977 

0.61 

0.64 

3.52 

2.39 

5.47 

4.67 

4.73 

5.31 

3.91 

2.26 

2 . 63 

1.87 

38.01 

1978 

0.78 

0.47 

0.86 

3.29 

3.84 

5.63 

7.41 

2 . 65 

4.33 

0.87 

2.46 

2.76 

35.35 

1979 

2.43 

1 . 18 

3.74 

5.20 

1.45 

4.75 

4.34 

6.74 

0.05 

1.55 

2.43 

2.24 

36.10 

1980 

1.02 

1 . 07 

0.97 

2.75 

2.37 

6.06 

3.58 

5.41 

6.13 

1.42 

0.68 

2.71 

34.17 

1981 

0.22 

2.40 

0.65 

5.21 

1.84 

5.88 

1.14 

9 . 18 

3.51 

2.47 

1.63 

0.77 

34.90 

1982 

1.58 

0.20 

3.63 

3.47 

4.56 

4.31 

8.89 

2 . 69 

1.70 

4.22 

4 . 69 

3 . 65 

43.59 

1983 

0.52 

1.48 

2.70 

3 . 85 

4.99 

1.55 

3.85 

2.47 

3.80 

2.25 

4.68 

2.31 

34.45 

1984 

0.73 

1.29 

2 . 04 

3 . 09 

3.95 

3.99 

2.92 

1.63 

1.54 

5.93 

3.44 

3.29 

33 . 84 

1985 

1.00 

1.88 

3 . 66 

1.10 

3.43 

3.34 

2.98 

4.71 

2.81 

7.39 

5.51 

2.30 

40.11 

1986 

0.73 

2.44 

0.93 

2.04 

4.79 

3.77 

3.14 

2.38 

9.89 

2.44 

1.12 

0.66 

34.33 

1987 

0.93 

0.82 

1.96 

1.98 

3.73 

3.08 

5.02 

13.55 

2.38 

0.82 

2.57 

4.03 

40.87 

1988 

2.45 

0.54 

2.15 

3.14 

1.29 

0.46 

2.39 

1.96 

2.29 

2 . 10 

4.25 

1.75 

24.77 

1989 

0.79 

0.63 

2.41 

0.99 

2.93 

2.46 

7 . 61 

6.23 

1.86 

0.86 

0.94 

0 . 51 

28.22 

1990 

1.83 

1.23 

2.65 

2.83 

5.10 

9.24 

4.93 

6.73 

0.85 

3.31 

3 . 64 

2.45 

44.79 

1991 

1.12 

0.45 

4.77 

2.15 

2.72 

3.29 

0.79 

1.69 

4.59 

4.77 

4.24 

1.82 

32.40 

1992 

1.11 

1.19 

2.02 

3 . 65 

0.48 

1.18 

5.12 

2.44 

5.44 

0.66 

4.75 

3.36 

31.40 

1993 

2.45 

0.87 

3.86 

6.11 

3.05 

11.85 

3.72 

3 . 07 

3.72 

0.74 

1.77 

1.23 

42.44 

1994 

1.00 

3.04 

1.15 

2 . 66 

1.41 

6.04 

2 . 84 

6.28 

4.06 

1.11 

4.42 

1.26 

35.27 

1995 

1.76 

0.15 

1.49 

4.56 

6.30 

3.89 

2 . 61 

3 . 13 

2 . 01 

3 . 67 

3.23 

0.49 

33.29 

1996 

1.40 

0.49 

0.50 

2.90 

11.75 

4.95 

9.72 

2.70 

1.62 

3.56 

0.96 

2.14 

42 . 69 

1997 

1.13 

2 . 83 

1.28 

1.90 

5.85 

4.66 

1.69 

3.40 

1.79 

1.44 

1.22 

0.84 

28.03 

POR= 

92  YRS 

1.62 

1.37 

2.48 

3.37 

3 . 80 

4.41 

3.75 

3.79 

3.76 

2.70 

2.37 

1.69 

35.11 

AVERAGE  TEMPERATURE  (°F)  1997  ROCKFORD,  IL  (RFD) 


WBAN  :  94822 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1968 

21.2 

21.2 

40.4 

49.7 

56.1 

69.6 

70.9 

71.4 

63.2 

53.2 

37.8 

25.3 

48.3 

1969 

17 . 9 

28.3 

31.0 

48.4 

59.4 

63 . 6 

72 . 6 

71.7 

63 . 1 

49 . 8 

36.7 

24.2 

47.2 

1970 

12.5 

22.4 

33.1 

48.5 

60.4 

68.5 

73 . 6 

71.4 

63 . 6 

52 . 8 

37.7 

26.6 

47.6 

1971 

14.8 

25.0 

32.3 

48.0 

57.0 

74.2 

70 . 7 

70.7 

68.1 

59.2 

39.1 

31.5 

49.2 

1972 

17.0 

20.5 

32.4 

44.5 

62.3 

65.8 

71 . 1 

71.3 

63.3 

48.9 

36.6 

21.6 

46.3 

1973 

26.3 

26.9 

43.0 

47 . 6 

55.8 

70.6 

73.5 

73.2 

64.3 

56.5 

39 . 9 

24.1 

50.1 

1974 

21.2 

24.0 

36.2 

50.8 

56.6 

66.1 

75.3 

70.3 

60.1 

52.0 

38.0 

26.7 

48.1 

1975 

23.5 

23.1 

29.2 

42.5 

62.4 

70.5 

73 . 1 

73.1 

58.0 

53 . 1 

42.2 

27.0 

48.1 

1976 

16.5 

30.8 

38.5 

49.7 

55.3 

68.8 

73.4 

69.4 

60.0 

45.1 

28.1 

15.0 

45.9 

1977 

5.9 

23.5 

42.2 

55.1 

68.2 

67.4 

75 . 4 

68.6 

63.4 

49 . 1 

36.5 

19.9 

47.9 

1978 

11.3 

12.3 

29.3 

47.5 

58.9 

69.1 

72.3 

71.7 

68 . 1 

49.9 

37.9 

21.9 

45.9 

1979 

7.7 

12.9 

31.7 

42.9 

58.7 

68.4 

71.5 

70.0 

63.0 

50.8 

35.9 

29.0 

45.2 

1980 

19.3 

17 . 1 

30.1 

46.4 

60.6 

66.7 

75.4 

73.7 

64.2 

47.3 

38.2 

25.4 

47.0 

1981 

21.4 

25.9 

37.3 

51.4 

56.3 

70.0 

72.5 

71.2 

62.5 

48 . 8 

39.4 

22.9 

48.3 

1982 

8.9 

19 . 6 

32 . 8 

44.0 

65.5 

64.8 

74 . 6 

69 . 0 

61.8 

53 . 6 

38.1 

33.1 

47.2 

1983 

25.3 

29.5 

36.8 

43.9 

54.7 

70.5 

78.0 

77.2 

63.3 

51.5 

40.1 

12.7 

48 . 6 

1984 

16.0 

31.9 

28.6 

46.9 

55.4 

70.9 

70 . 8 

72 . 8 

61.6 

54 . 6 

37.1 

29.2 

48.0 

1985 

12.9 

19.3 

39.3 

54.1 

62.2 

66.4 

71.9 

68.3 

64 . 0 

51.8 

35.3 

14.6 

46.7 

1986 

20.9 

22.5 

40.0 

52.2 

61.4 

68.5 

75.3 

67 . 1 

64 . 9 

51.7 

33.4 

28.1 

48 . 8 

1987 

23.1 

32.4 

39.5 

51.1 

63.9 

72.5 

76.3 

70.8 

62 . 8 

44.7 

41.6 

29.4 

50.7 

1988 

16.0 

19.7 

36.2 

47.7 

62.5 

71.3 

76.6 

76.4 

65.3 

45.2 

39.6 

26.3 

48.6 

1989 

29.9 

16.1 

34.0 

46.9 

58.2 

68.2 

74 . 7 

70.1 

60.5 

51.8 

35.4 

14.2 

46.7 

1990 

30.1 

28.2 

39.9 

48.0 

55.7 

69.7 

72 . 0 

71.4 

65.4 

50.0 

41.8 

23.7 

49.7 

1991 

17.0 

28.4 

39.0 

51.7 

65 . 5 

73.0 

74.2 

73 . 8 

63.2 

51.3 

33.5 

28.2 

49.9 

1992 

26.7 

32.2 

37 . 6 

45.9 

59.3 

67.5 

69.1 

65.6 

61.3 

49.5 

36.4 

25.8 

48.1 

1993 

23.5 

22.5 

33.2 

45.5 

60.8 

67.3 

73.7 

72.8 

58.4 

48.9 

36.8 

27.5 

47.6 

1994 

12 . 6 

17.2 

36.4 

50.7 

59 . 8 

71.6 

71.1 

67.8 

64 . 6 

52.9 

41.2 

30.3 

48.0 

1995 

20.1 

24.2 

38.1 

44 . 8 

57.9 

72.2 

74 . 7 

77.1 

60.4 

51.4 

30.0 

23.3 

47.9 

1996 

18.5 

23.0 

29.8 

45.2 

55.5 

68.8 

69.1 

71.2 

62.4 

50.9 

30.3 

24.2 

45.7 

1997 

16.6 

26.5 

37.2 

44.2 

53.5 

69.1 

72.2 

68.5 

63.1 

52.1 

34.4 

27.7 

47.1 

POR= 

91  YRS 

20.5 

24.4 

35.3 

48.2 

59.4 

69.1 

73.7 

71.8 

63 . 8 

52.2 

38.1 

25.3 

48.5 
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WBAN  :  94822 


HEATING  DEGREE  DAYS  (base  65 °F)  1997  ROCKFORD,  IL  (RFD) 


YEAR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

TOTAL 

1968-69 

15 

21 

95 

393 

809 

1224 

1453 

1017 

1047 

490 

210 

120 

6894 

1969-70 

4 

1 

115 

486 

845 

1256 

1627 

1191 

983 

502 

203 

44 

7257 

1970-71 

5 

2 

117 

377 

812 

1182 

1549 

1114 

1007 

504 

258 

5 

6932 

1971-72 

14 

5 

95 

209 

771 

1031 

1483 

1287 

1006 

606 

164 

79 

6750 

1972-73 

17 

26 

119 

491 

845 

1338 

1193 

1061 

675 

520 

281 

2 

6568 

1973-74 

0 

3 

99 

281 

744 

1260 

1354 

1142 

887 

427 

277 

59 

6533 

1974-75 

0 

5 

175 

400 

804 

1179 

1277 

1166 

1107 

668 

150 

29 

6960 

1975-76 

12 

0 

225 

376 

678 

1172 

1499 

986 

813 

473 

296 

16 

6546 

1976-77 

2 

17 

174 

615 

1100 

1545 

1830 

1158 

697 

318 

73 

42 

7571 

1977-78 

0 

20 

88 

488 

849 

1393 

1658 

1471 

1101 

519 

259 

29 

7875 

1978-79 

2 

7 

66 

461 

806 

1333 

1771 

1458 

1026 

658 

245 

27 

7860 

1979-80 

9 

26 

120 

450 

866 

1110 

1411 

1380 

1073 

556 

184 

63 

7248 

1980-81 

0 

3 

99 

538 

796 

1222 

1346 

1089 

851 

402 

275 

9 

6630 

1981-82 

9 

6 

109 

493 

761 

1296 

1739 

1268 

990 

623 

74 

61 

7429 

1982-83 

0 

32 

156 

362 

801 

984 

1224 

987 

867 

627 

316 

34 

'  6390 

1983-84 

6 

0 

148 

423 

742 

1615 

1515 

952 

1123 

542 

302 

7 

7375 

1984-85 

9 

9 

180 

322 

833 

1101 

1609 

1277 

789 

368 

127 

55 

6679 

1985-86 

2 

14 

157 

402 

885 

1553 

1362 

1187 

771 

397 

138 

35 

6903 

1986-87 

2 

42 

91 

402 

942 

1135 

1290 

905 

781 

418 

143 

11 

6162 

1987-88 

2 

32 

108 

623 

695 

1096 

1513 

1308 

887 

514 

131 

23 

6932 

1988-89 

0 

8 

66 

605 

755 

1193 

1081 

1364 

954 

537 

246 

36 

6845 

1989-90 

0 

10 

164 

403 

881 

1570 

1074 

1026 

775 

534 

285 

28 

6750 

1990-91 

2 

5 

115 

475 

690 

1273 

1483 

1018 

798 

402 

146 

6 

6413 

1991-92 

0 

1 

172 

421 

940 

1134 

1181 

945 

843 

567 

220 

38 

6462 

1992-93 

12 

55 

165 

476 

849 

1207 

1282 

1183 

977 

581 

167 

71 

7025 

1993-94 

0 

4 

212 

498 

836 

1156 

1622 

1334 

880 

445 

200 

22 

7209 

1994-95 

4 

34 

93 

376 

706 

1070 

1388 

1139 

827 

600 

220 

16 

6473 

1995-96 

6 

0 

181 

418 

1043 

1285 

1432 

1213 

1081 

589 

326 

38 

7612 

1996-97 

6 

0 

134 

431 

1032 

1259 

1494 

1071 

857 

617 

350 

22 

7273 

1997- 

5 

13 

98 

437 

913 

1147 

WBAN  :  94822 


COOLING  DEGREE  DAYS  (base  65°F)  1997 


ROCKFORD,  IL  (RFD) 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1969 

0 

0 

0 

0 

45 

82 

244 

213 

66 

21 

0 

0 

671 

1970 

0 

0 

0 

16 

64 

157 

276 

209 

79 

5 

0 

0 

806 

1971 

0 

0 

0 

1 

16 

288 

197 

190 

193 

35 

0 

0 

920 

1972 

0 

0 

0 

0 

89 

104 

214 

229 

75 

0 

0 

0 

711 

1973 

0 

0 

0 

5 

1 

178 

272 

263 

84 

25 

0 

0 

828 

1974 

0 

0 

0 

9 

25 

98 

329 

177 

35 

6 

0 

0 

679 

1975 

0 

0 

0 

0 

75 

201 

273 

258 

22 

15 

0 

0 

844 

1976 

0 

0 

0 

21 

3 

137 

270 

159 

31 

5 

0 

0 

626 

1977 

0 

0 

0 

31 

180 

120 

330 

138 

48 

0 

0 

0 

847 

1978 

0 

0 

0 

0 

75 

160 

238 

220 

166 

0 

0 

0 

859 

1979 

0 

0 

0 

0 

56 

134 

217 

187 

69 

16 

0 

0 

679 

1980 

0 

0 

0 

6 

52 

117 

329 

278 

80 

0 

0 

0 

862 

1981 

0 

0 

0 

3 

15 

164 

248 

202 

42 

0 

0 

0 

674 

1982 

0 

0 

0 

0 

96 

61 

303 

168 

66 

15 

0 

0 

709 

1983 

0 

0 

0 

0 

4 

207 

416 

386 

104 

10 

0 

0 

1127 

1984 

0 

0 

0 

3 

12 

189 

195 

257 

87 

5 

0 

0 

748 

1985 

0 

0 

0 

47 

45 

106 

223 

120 

134 

0 

0 

0 

675 

1986 

0 

0 

4 

22 

35 

148 

329 

113 

92 

1 

0 

0 

744 

1987 

0 

0 

0 

8 

118 

244 

358 

220 

47 

0 

0 

0 

995 

1988 

0 

0 

0 

0 

58 

221 

365 

369 

81 

0 

0 

0 

1094 

1989 

0 

0 

0 

2 

43 

138 

308 

173 

37 

3 

0 

0 

704 

1990 

0 

0 

3 

32 

3 

173 

225 

210 

132 

13 

0 

0 

791 

1991 

0 

0 

0 

8 

169 

254 

292 

281 

126 

4 

0 

0 

1134 

1992 

0 

0 

0 

0 

51 

119 

148 

79 

62 

3 

0 

0 

462 

1993 

0 

0 

0 

0 

42 

148 

280 

253 

18 

5 

0 

0 

746 

1994 

0 

0 

0 

23 

45 

224 

200 

127 

86 

5 

0 

0 

710 

1995 

0 

0 

0 

0 

4 

240 

313 

382 

51 

4 

0 

0 

994 

1996 

0 

0 

0 

0 

37 

158 

141 

196 

65 

0 

0 

0 

597 

1997 

0 

0 

0 

0 

2 

155 

236 

130 

46 

42 

0 

0 

611 
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SNOWFALL  (inches)  1997  ROCKFORD,  IL  (RFD) 


YEAR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

TOTAL 

1968-69 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.5 

8.9 

4 . 6 

0.8 

4.9 

T 

0.0 

0.0 

23.7 

1969-70 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

16.0 

8.2 

5.4 

6.4 

6.7 

0.0 

O.'O 

43.3 

1970-71 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 0 

T 

3.2 

10.0 

3.4 

14 . 6 

0.4 

0.0 

0.0 

31.6 

1971-72 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

0.2 

5.5 

7.9 

15 . 7 

2.7 

0.0 

0.0 

37.0 

1972-73 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

4.4 

8.7 

0.4 

6.9 

0.9 

5.2 

0.0 

0.0 

26.6 

1973-74 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

20.0 

12.2 

15.1 

2.3 

T 

0.0 

0.0 

49 . 6 

1974-75 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

11.4 

4.2 

18.6 

8.4 

4.6 

0.0 

0.0 

51.5 

1975-76 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.4 

7.9 

6.6 

1.8 

0.3 

0.3 

T 

0.0 

23.3 

1976-77 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.5 

5.8 

8.8 

4.3 

7.2 

0.8 

0.0 

0.0 

31.4 

1977-78 

0.0 

0.0 

0.0 

o 

o 

7.3 

23.3 

10.0 

6.9 

4.2 

T 

0.0 

0.0 

51.7 

1978-79 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 0 

4.6 

25.1 

26.1 

12.2 

4.5 

2.0 

0.0 

0.0 

74.5 

1979-80 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.9 

0.9 

5.1 

13.0 

4 . 6 

5.4 

0.0 

0.0 

33.9 

1980-81 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 8 

1.4 

6.7 

2.5 

9 . 1 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

21.1 

1981-82 

0.0 

0 . 0 

0.0 

T 

2.8 

5.8 

14 . 8 

1.8 

8.1 

7.7 

0.0 

0.0 

41.0 

1982-83 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

T 

3 . 6 

5.5 

9.5 

9.4 

T 

0.0 

0.0 

28 . 0 

1983-84 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

18.3 

8.8 

2.2 

10.9 

0.7 

0.0 

0.0 

41.4 

1984-85 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

14.2 

13.4 

8.3 

2.8 

2.4 

0.0 

0.0 

41.3 

1985-86 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 0 

5.1 

12.5' 

8.7 

12.3 

0.9 

1.2 

0.0 

0.0 

40.7 

1986-87 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

5.0 

2.0 

9.5 

T 

2.8 

T 

0.0 

0.0 

19.3 

1987-88 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.6 

21.7 

8.7 

9 . 9 

3.4 

0.7 

0.0 

0.0 

45.0 

1988-89 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.6 

11.8 

1.3 

13.3 

4.2 

1.5 

T 

0.0 

33.7 

1989-90 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

3.0 

8.6 

9.4 

12.0 

0.3 

0.2 

0.2 

0.0 

34.7 

1990-91 

T 

T 

0.0 

T 

0.7 

11.0 

15.3 

2.8 

6.9 

T 

0.0 

0.0 

36.7 

1991-92 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.7 

13 . 0 

6.0 

1.0 

9.7 

0.2 

0.0 

0.0 

30.6 

1992-93 

T 

0.0 

0 . 0 

0.4 

1.7 

11.1 

13.1 

9.9 

13 . 1 

1.8 

0.0 

0.0 

51.1 

1993-94 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.7 

4.9 

14.8 

30.2 

0.4 

0.5 

0.0 

0.0 

51.5 

1994-95 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

12 . 0 

17.4 

0.5 

2.5 

T 

0.0 

0.0 

32.4 

1995-96 

0.0 

0.0 

0.0 

8.2 

6.3 

6.8 

2.4 

2.9 

T 

0.0 

T 

1996- 97 

1997- 

0.0 

0.0 

0.0 

POR= 

45  YRS 

T 

T 

0.0 

0.1 

2.7 

9.3 

8.7 

6.9 

6.2 

1.3 

0.0 

T 

35.2 

WBAN  :  94822 


REFERENCE  NOTES: 


PAGE  1: 

THE  TEMPERATURE  GRAPH  SHOWS  NORMAL  MAXIMUM  AND  NORMAL 
MINIMUM  DAILY  TEMPERATURES  (SOLID  CURVES)  AND  THE 
ACTUAL  DAILY  HIGH  AND  LOW  TEMPERATURES  (VERTICAL  BARS) . 

PAGE  2  AND  3 : 

H/C  INDICATES  HEATING  AND  COOLING  DEGREE  DAYS. 

RH  INDICATES  RELATIVE  HUMIDITY 

W/O  INDICATES  WEATHER  AND  OBSTRUCTIONS 

S  INDICATES  SUNSHINE. 

PR  INDICATES  PRESSURE. 

CLOUDINESS  ON  PAGE  3  IS  THE  SUM  OF  THE  CEILOMETER  AND 
SATELLITE  DATA  NOT  TO  EXCEED  EIGHT  EIGHTHS ( OKTAS ) . 

GENERAL : 

T  INDICATES  TRACE  PRECIPITATION,  AN  AMOUNT  GREATER 
THAN  ZERO  BUT  LESS  THAN  THE  LOWEST  REPORTABLE  VALUE. 

+  INDICATES  THE  VALUE  ALSO  OCCURS  ON  EARLIER  DATES. 

BLANK  ENTRIES  DENOTE  MISSING  OR  UNREPORTED  DATA. 

NORMALS  ARE  30-YEAR  AVERAGES  (1961  -  1990) . 

ASOS  INDICATES  AUTOMATED  SURFACE  OBSERVING  SYSTEM. 

PM  INDICATES  THE  LAST  DAY  OF  THE  PREVIOUS  MONTH. 

POR  (PERIOD  OF  RECORD)  BEGINS  WITH  THE  JANUARY  DATA 
MONTH  AND  IS  THE  NUMBER  OF  YEARS  USED  TO  COMPUTE 
THE  MEAN.  INDIVIDUAL  MONTHS  WITHIN  THE  POR  MAY 
BE  MISSING. 

WHEN  THE  POR  FOR  A  NORMAL  IS  LESS  THAN  30  YEARS, 

THE  NORMAL  IS  PROVISIONAL  AND  IS  BASED  ON  THE  NUMBER 
OF  YEARS  INDICATED. 

0 . *  OR  *  INDICATES  THE  VALUE  OR  MEAN-DAYS-WITH 
IS  BETWEEN  0.00  AND  0.05. 

CLOUDINESS  FOR  ASOS  STATIONS  DIFFERS  FROM  THE  NON-ASOS 
OBSERVATION  TAKEN  BY  A  HUMAN  OBSERVER.  ASOS  STATION 
CLOUDINESS  IS  BASED  ON  TIME-AVERAGED  CEILOMETER  DATA 
FOR  CLOUDS  AT  OR  BELOW  12,000  FEET  AND  ON  SATELLITE 
DATA  FOR  CLOUDS  ABOVE  12,000  FEET. 

THE  NUMBER  OF  DAYS  WITH  CLEAR,  PARTLY  CLOUDY,  AND 
CLOUDY  CONDITIONS  FOR  ASOS  STATIONS  IS  THE  SUM 
OF  THE  CEILOMETER  AND  SATELLITE  DATA  FOR  THE 
SUNRISE  TO  SUNSET  PERIOD. 


GENERAL  CONTINUED: 

CLEAR  INDICATES  0-2  OKTAS,  PARTLY  CLOUDY  INDICATES 
3-6  OKTAS,  AND  CLOUDY  INDICATES  7  OR  8  OKTAS. 

WHEN  AT  LEAST  ONE  OF  THE  ELEMENTS  (CEILOMETER  OR 
SATELLITE)  IS  MISSING,  THE  DAILY  CLOUDINESS  IS 
NOT  COMPUTED. 

WIND  DIRECTION  IS  RECORDED  IN  TENS  OF  DEGREES  (2  DIGITS) 
CLOCKWISE  FROM  TRUE  NORTH.  "00"  INDICATES  CALM.  "36" 
INDICATES  TRUE  NORTH. 

RESULTANT  WIND  IS  THE  VECTOR  AVERAGE  OF  THE  SPEED  AND 
DIRECTION. 

AVERAGE  TEMPERATURE  IS  THE  SUM  OF  THE  MEAN  DAILY  MAXIMUM 
AND  MINIMUM  TEMPERATURE  DIVIDED  BY  2 . 

SNOWFALL  DATA  COMPRISE  ALL  FORMS  OF  FROZEN 
PRECIPITATION,  INCLUDING  HAIL. 

A  HEATING  (COOLING)  DEGREE  DAY  IS  THE  DIFFERENCE  BETWEEN 
THE  AVERAGE  DAILY  TEMPERATURE  AND  65°  F. 

DRY  BULB  IS  THE  TEMPERATURE  OF  THE  AMBIENT  AIR. 

DEW  POINT  IS  THE  TEMPERATURE  TO  WHICH  THE  AIR  MUST  BE 
COOLED  TO  ACHIEVE  100  PERCENT  RELATIVE  HUMIDITY. 

WET  BULB  IS  THE  TEMPERATURE  THE  AIR  WOULD  HAVE  IF  THE 
MOISTURE  CONTENT  WAS  INCREASED  TO  100  PERCENT  RELATIVE 
HUMIDITY. 


ON  JULY  1,  1996,  THE  NATIONAL  WEATHER  SERVICE  BEGAN  USING 
THE  "METAR"  OBSERVATION  CODE  THAT  WAS  ALREADY  EMPLOYED 
BY  MOST  OTHER  NATIONS  OF  THE  WORLD.  THE  MOST  NOTICEABLE 
DIFFERENCE  IN  THIS  ANNUAL  PUBLICATION  WILL  BE  THE  CHANGE 
IN  UNITS  FROM  TENTHS  TO  EIGHTS (OKTAS)  FOR  REPORTING  THE 
AMOUNT  OF  SKY  COVER. 


published  by:  NCDC  Asheville,  NC 
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1997 

ROCKFORD, 
ILLINOIS  (RFD) 


The  climate  of  Rockford  is  characterized  by  hot 
summers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake 
Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in  the 
Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat 
higher  than  those  westward  around  the  Mississippi 
River.  Conversely,  in  slimmer,  the  cooling  effect 
of  Lake  Michigan  sometimes  is  felt  as  far  westward 
as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  precipitation  occurs  in 
the  three  summer  months  of  June  to  August,  and  64 
percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no 
month  averages  less  than  4  percent  of  the  annual 
total . 


Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom 
does  oppressive  heat  prevail  for  extended  periods. 
In  general,  the  summers  are  pleasant. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  1951-1980  period,  the  average  first 
occurrence  of  32  degrees  Fahrenheit  in  the  fall  is 
October  11  and  the  average  last  occurrence  in  the 
spring  is  April  29. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 
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Type 


M  =  AMDS 
T  =  AUTOB 
S  =  ASOS 
W  =  AWOS 


REMARKS 


COOPERATIVE 
900  Block,  North  Main 
731  North  Court  Street 
1135  North  Court  Street 
731  North  Court  Street 
324  Churchill  Street 

2221  North  Winnebago 
AIRPORT 

Greater  Rockford  AP 
Fed.  facilities  Bldg. 
4.7  miles  south  of  P.O. 

Greater  Rockford  AP 


12/??/72 

ll/??/93 

01/??/13 

06/01/18 

07/30/20 

09/24/53 

12/19/50 

11/05/58 


10/??/93 

12/??/12 

06/01/18 

07/29/20 

09/23/53 

06/30/57 

11/04/58 

Present 


.25  mi.WSW 
.5  mi.  NE 
.5  mi.  SW 
.75  mi .  NE 

1.1  mi.  NW 


35  ft.  E 


42°  17' 
42°  17' 
42°  17' 
42°  17' 
42°  17’ 

42°  18' 

42°  12' 

42°  12' 


89°  05’ 
89°  05' 
89°  05' 
89°  05' 
89°  05' 

89°  06’ 

89°  06' 

89°  06' 


720 

720 

720 

720 

720 

740 

725 

#724 


33 


a20 


NA 


e20 


b6 


c4 


d4 
f  4 


NA 


Observer,  T.D.  Robertson. 

Observer,  H.C.  Porter. 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

Observer,  F.  W.  Knowlton  and 
daughter . 

New  residence. 


Observations  by  CAA  personnel. 


First-Order  Weather  Bureau. 

#  -  -------  - 


728  to  11/10/62  and  727  to 
8/22/63. 

33  to  12/6/62. 

5  to  11/6/62. 

3  to  11/6/62. 

Commissioned  8/22/63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter. 

Installed  4/25/79. 

Type  change  7/17/85. 


ASOS  Commissioned  07/01/95 


SUBSCRIPTION: 

Price  and  ordering  information  available  through:  National  Climatic  Data  Center,  Federal  Building,  Asheville,  North  Carolina 

INQUIRIES /COMMENTS  CALL:  (V04)  271-4800 


28801. 


National  Climatic  Data  Center 
151  Patton  Avenue,  Rm  120 
Asheville  NC  28861-5001 
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I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION, 
AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER. 


NATIONAL 
OCEANIC  AND 

ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 


NATIONAL  NATIONAL 

ENVIRONMENTAL  SATELLITE,  DATA,  CLIMATIC  DATA  CENTER 
AND  INFORMATION  SERVICE  ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA 


ACTING  DIRECTOR 

NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER 


METEOROLOGICAL  DATA  FOR  1996 

ROCKFORD,  IL  (RFD ) 


LATITUDE : 
42°  11'  46"  N 


LONGITUDE : 
89°  05'  33" 


W 


ELEVATION  (FT): 
GRND :  724  BARO: 


732 


TIME  ZONE: 
CENTRAL  ( UTC+  6) 


WBAN:  94822 


ELEMENT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

MEAN  DAILY  MAXIMUM 

27.2 

30.9 

40.3 

56.9 

64.8 

78.4 

79.6 

81.3 

73.2 

61.7 

37.3 

29.9 

55.1 

HIGHEST  DAILY  MAXIMUM 

57 

57 

58 

80 

89 

94 

89 

90 

86 

78 

61 

43 

94 

DATE  OF  OCCURRENCE 

18 

24 

24 

11 

18 

29 

18  + 

6 

5 

15  + 

6 

14 

JUN  29 

fa 

MEAN  DAILY  MINIMUM 

9.9 

15.2 

19.3 

33.4 

46.1 

59.1 

58.5 

61.0 

51.6 

40.1 

23.3 

18.4 

36.3 

o 

LOWEST  DAILY  MINIMUM 

-18 

-24 

-3 

19 

33 

46 

51 

55 

42 

25 

6 

-3 

-24. 

fa 

DATE  OF  OCCURRENCE 

31 

3 

8 

8 

2 

5 

11 

30  + 

25+ 

31 

27 

25 

FEB  3 

D 

AVERAGE  DRY  BULB 

18.5 

23.0 

29.8 

45.2 

55.5 

68.8 

69 . 1 

71.2 

62.4 

50.9 

30.3 

24.2 

45.7 

E-< 

MEAN  WET  BULB 

18.4 

22 . 1 

26 . 4 

39.5 

51.0 

64 . 1 

63.0 

66.2 

57.1 

46.4 

28.2 

23.2 

42 . 1 

2 

MEAN  DEW  POINT 

14.2 

17.4 

18.5 

32.3 

47.0 

61.0 

58.8 

63.4 

53.5 

41.6 

23.0 

20.3 

37.6 

& 

NUMBER  OF  DAYS  WITH: 

2 

W 

MAXIMUM  £  90° 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

Eh 

MAXIMUM  £  32° 

23 

14 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

16 

70 

MINIMUM  £  32° 

31 

26 

26 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

27 

30 

158 

MINIMUM  £  0° 

5 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

15 

U 

HEATING  DEGREE  DAYS 

1432 

1213 

1081 

589 

326 

38 

6 

0 

134 

431 

1032 

1259 

7541 

as 

COOLING  DEGREE  DAYS 

0 

0 

0 

0 

37 

158 

141 

196 

65 

0 

0 

0 

597 

MEAN  (PERCENT) 

81 

77 

66 

65 

76 

79 

72 

79 

76 

73 

74 

84 

75 

HOUR  00  LST 

83 

81 

72 

74 

82 

90 

87 

93 

89 

83 

79 

85 

83 

X 

HOUR  06  LST 

85 

85 

80 

82 

87 

91 

86 

94 

93 

87 

80 

88 

86 

HOUR  12  LST 

76 

72 

53 

53 

68 

68 

61 

62 

59 

58 

66 

80 

65 

HOUR  18  LST 

81 

75 

57 

50 

68 

69 

60 

68 

67 

65 

71 

84 

68 

w 

PERCENT  POSSIBLE  SUNSHINE 

o 

NUMBER  OF  DAYS  WITH: 

\ 

HEAVY  FOG ( VISBY  £  1/4  MI) 

5 

2 

3 

0 

2 

1 

1 

1 

2 

0 

0 

7 

24 

THUNDERSTORMS 

0 

2 

1 

4 

9 

6 

7 

6 

3 

5 

0 

1 

44 

SUNRISE-SUNSET:  (OKTAS) 

CEILOMETER  (£  12,000  FT.) 

3 

4 

3 

m 

SATELLITE  (>  12,000  FT.) 

fa 

MIDNIGHT-MIDNIGHT:  (OKTAS) 

( 

s 

H 

CEILOMETER  (£  12,000  FT.) 

3 

4 

3 

Q 

SATELLITE  (>  12,000  FT.) 

O 

NUMBER  OF  DAYS  WITH: 

u 

CLEAR 

1 

1 

1 

PARTLY  CLOUDY 

1 

1 

CLOUDY 

2 

0$ 

MEAN  STATION  PRESS.  (IN.) 

29.21 

29.16 

29.26 

29.09 

29 . 19 

29 . 15 

29 . 18 

29 . 30 

29 .19 

29.21 

29 . 37 

29.18 

29.21 

fa 

MEAN  SEA-LEVEL  PRESS.  (IN.) 

30.04 

29.99 

30.08 

29.89 

29 . 99 

29 . 94 

29.97 

30.09 

29 .98 

30.01 

30.20 

30.01 

30.02 

RESULTANT  SPEED  (MPH) 

1.3 

3.4 

2.2 

1.6 

3.2 

1.0 

1.5 

0.7 

1.6 

1.6 

0.7 

1.3 

0.7 

RES.  DIR.  (TENS  OF  DEGS.) 

30 

27 

34 

32 

08 

25 

28 

12 

30 

30 

05 

10 

32 

MEAN  SPEED  (MPH) 

11.1 

10.7 

12.0 

11.6 

9.6 

7.8 

7.2 

6.3 

6.9 

9.8 

9.8 

9.8 

9.4 

PREVAIL. DIR. (TENS  OF  DEGS.) 

01 

28 

36 

01 

08 

21 

17 

17 

32 

17 

31 

29 

17 

MAXIMUM  2-MINUTE  WIND: 

w 

SPEED  (MPH) 

36 

33 

41 

36 

34 

26 

25 

32 

24 

40 

31 

28 

41 

Q 

DIR.  (TENS  OF  DEGS.) 

16 

29 

23 

26 

15 

31 

35 

32 

29 

21 

15 

31 

23 

z 

H 

DATE  OF  OCCURRENCE 

18 

10 

25 

18 

9 

29  + 

28 

05 

22 

29 

16 

24  + 

MAR  25 

2 

MAXIMUM  5-SECOND  WIND: 

SPEED  (MPH) 

44 

44 

52 

47 

40 

38 

33 

41 

29 

52 

40 

36 

52 

DIR.  (TENS  OF  DEGS.) 

17 

28 

22 

26 

19 

23 

35 

31 

30 

23 

14 

17 

23 

DATE  OF  OCCURRENCE 

18 

10 

25 

18 

28  + 

2 

28 

05 

22 

29 

16 

15 

OCT  29 

z 

o 

WATER  EQUIVALENT: 

M 

PH 

TOTAL  (IN.) 

1.40 

0.49 

0.50 

2.90 

11.75 

4.95 

9.72 

2.70 

1.62 

3.56 

0.96 

2.14 

42.69 

< 

Eh 

GREATEST  24-HOUR  (IN.) 

0.50 

0.40 

0.17 

0.96 

4.77 

2.21 

3.87 

1.90 

1.29 

1.58 

0.32 

0.92 

4.77 

H 

DATE  OF  OCCURRENCE 

17-18 

26-27 

24-25 

29 

28 

1-  2 

18 

5-6 

26-27 

29-30 

29-30 

11 

MAY  28 

M 

NUMBER  OF  DAYS  WITH: 

a 

PRECIPITATION  s  0.01 

9 

7 

7 

8 

18 

13 

10 

7 

6 

8 

10 

10 

113 

04 

PRECIPITATION  &  0.10 

5 

2 

1 

6 

12 

8 

5 

5 

2 

4 

3 

7 

60 

PRECIPITATION  a  1.00 

0 

0 

0 

0 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

0 

0 

10 

SNOW, ICE  PELLETS, HAIL: 

J 

lJ 

TOTAL  (IN.) 

6.8 

2 . 4 

2.9 

T 

0.0 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

pH 

GREATEST  24-HOUR  (IN.) 

2.8 

1.8 

1.8 

T 

0.0 

T 

0.0 

0.0 

0 . 0 

5 

DATE  OF  OCCURRENCE 

11 

14-15 

6 

29+ 

2 

Z 

MAXIMUM  SNOW  DEPTH  (IN.) 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

DATE  OF  OCCURRENCE 

31+ 

15+ 

06 

21 

NUMBER  OF  DAYS  WITH: 

SNOWFALL  z  1.0 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

published  by:  NCDC  Asheville,  NC 
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NORMALS,  MEANS, 


AND  EXTREMES  FOR  1996 


ROCKFORD ,  IL  ( RFD  ) 

LATITUDE:  LONGITUDE:  ELEVATION  (FT):  TIME  ZONE:  WBAN :  94822 


42’  11'  46"  N  89°  05'  33"  W  GRND :  724  BARO :  732_ CENTRAL  (UTC+  6) 


ELEMENT 

POR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

NORMAL  DAILY  MAXIMUM 

30 

26.6 

31.6 

43.8 

58.4 

70.8 

80.2 

83.8 

81.4 

74.1 

62 . 3 

46.3 

31.8 

57.6 

MEAN  DAILY  MAXIMUM 

43 

53.5 

59.3 

67.0 

75.9 

84.1 

92.8 

93.6 

91.6 

84.9 

75.9 

63.1 

54.9 

74.7 

HIGHEST  DAILY  MAXIMUM 

46 

63 

68 

85 

91 

95 

101 

103 

104 

102 

90 

76 

66 

104 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1989 

1976 

1986 

1980 

1975 

1988 

1955 

1988 

1953 

1971 

1961 

1984 

AUG  1988 

MEAN  OF  EXTREME  MAXS. 

43 

73.1 

77.5 

83.0 

90.5 

96.8 

103.2 

102.2 

99.9 

96.4 

89.8 

80.0 

73.2 

88.8 

NORMAL  DAILY  MINIMUM 

30 

9.8 

14.2 

26.1 

36.9 

47.4 

57.4 

62.5 

60 . 3 

52.0 

40.6 

29.5 

16.1 

37.7 

g 

MEAN  DAILY  MINIMUM 

43 

25.9 

30.4 

37 . 0 

45.5 

55.1 

64.2 

68.1 

66.7 

59.2 

47.2 

34.6 

27.1 

46.7 

D 

LOWEST  DAILY  MINIMUM 

46 

-27 

-24 

-11 

5 

24 

37 

43 

41 

27 

15 

-10 

-24 

-27 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1982 

1996 

1962 

1982 

1966 

1993 

1967 

1986 

1984 

1952 

1977 

1983 

JAN  1982 

K 

w 

MEAN  OF  EXTREME  MINS. 

43 

8.6 

13.7 

22.1 

31.1 

42.4 

54.1 

62.1 

60.2 

48.2 

34.4 

19.6 

12.0 

34.0 

Ca 

NORMAL  DRY  BULB 

30 

18.2 

22.9 

35.0 

47.7 

59.1 

68.8 

73.2 

70.9 

63.1 

51.5 

38.0 

24.0 

47.7 

w 

MEAN  DRY  BULB 

43 

39.7 

44.9 

52.1 

60.7 

69.7 

78.6 

80.8 

79 . 1 

72.1 

61.5 

48.8 

41.0 

60.8 

Eh 

MEAN  WET  BULB 

13 

33.1 

37.1 

41.4 

47.0 

54.9 

62 . 1 

64.8 

65.6 

59.4 

50.1 

39.0 

32.7 

48 . 9 

MEAN  DEW  POINT 

13 

22.5 

24.7 

26.2 

30.2 

41.3 

51.3 

55.7 

58.4 

51.4 

39.9 

27.5 

22.7 

37.7 

NORMAL  NO.  DAYS  WITH: 

MAXIMUM  £  90° 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 1 

0.6 

3.0 

5.9 

3.5 

1.1 

0.1 

0.0 

0.0 

14.3 

MAXIMUM  £  32° 

30 

19.5 

14.4 

4.6 

0.2 

0.0 

0 . 0 

0 . 0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.5 

15.1 

56.3 

MINIMUM  ^  32° 

30 

29.6 

26.2 

23.2 

9.3 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

6.8 

19.3 

28 . 0 

144 . 1 

MINIMUM  <  0  ° 

30 

9.6 

5.2 

0.3 

0.0 

0.0 

0 . 0 

0 . 0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

4 . 4 

19.7 

V 

NORMAL  HEATING  DEG.  DAYS 

30 

1451 

1179 

930 

519 

239 

24 

5 

15 

99 

427 

810 

1271 

6969 

\ 

X 

NORMAL  COOLING  DEG.  DAYS 

30 

0 

0 

0 

0 

56 

138 

259 

198 

42 

9 

0 

0 

702 

NORMAL  (PERCENT) 

30 

75 

74 

71 

66 

65 

66 

70 

74 

74 

71 

75 

78 

72 

HOUR  00  LST 

30 

78 

78 

78 

74 

75 

77 

83 

86 

85 

81 

81 

81 

80 

X 

HOUR  06  LST 

30 

79 

81 

82 

80 

80 

81 

86 

90 

90 

86 

83 

82 

83 

HOUR  12  LST 

30 

70 

66 

62 

55 

53 

54 

56 

58 

58 

57 

66 

72 

61 

HOUR  18  LST 

30 

74 

70 

65 

55 

54 

54 

58 

62 

64 

64 

73 

77 

64 

M 

PERCENT  POSSIBLE  SUNSHINE 

MEAN  NO.  DAYS  WITH: 

if 

HEAVY  FOG( VISBYS1/4  MI) 

46 

2.6 

2.4 

2.6 

1.2 

1.0 

0 . 6 

1.2 

1.8 

1.7 

1.9 

2.2 

3 . 1 

22.3 

THUNDERSTORMS 

46 

0 . 1 

0.4 

2.0 

4.2 

5.5 

7.6 

7.9 

6.3 

4.7 

2.5 

1.1 

0.3 

42.6 

W 

MEAN: 

CO 

w 

SUNRISE-SUNSET  (OKTAS) 

z 

MIDNIGHT-MIDNIGHT  ( OKTAS ) 

Q 

MEAN  NO.  DAYS  WITH: 

D 

O 

CLEAR 

1.0 

1.0 

1.0 

►4 

PARTLY  CLOUDY 

1.0 

1.0 

CLOUDY 

2.0 

a 

MEAN  STATION  PRESSURE(IN) 

24 

29.28 

29.29 

29.20 

29.17 

29.17 

29 . 17 

29.21 

29 . 25 

29.26 

29.26 

29.24 

29 .28 

29.23 

04 

MEAN  SEA-LEVEL  PRES.  (IN) 

13 

30.08 

30.00 

29.90 

29.83 

29.78 

29.80 

29.87 

29.91 

29.93 

29.96 

30.02 

30.07 

29.93 

MEAN  SPEED  (MPH) 

29 

10.6 

10.5 

11.7 

11.8 

10.2 

9 . 1 

8 . 0 

7.7 

8.4 

9.4 

10.4 

10.3 

9.8 

PREVAIL. DIR (TENS  OF  DEGS) 

22 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

MAXIMUM  2-MINUTE: 

05 

SPEED  (MPH) 

1 

36 

33 

41 

36 

34 

26 

25 

32 

24 

40 

31 

28 

41 

Z 

DIR.  (TENS  OF  DEGS) 

16 

29 

23 

26 

15 

31 

35 

32 

29 

21 

15 

31 

23 

M 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

MAR  1996 

MAXIMUM  5-SECOND: 

SPEED  (MPH) 

1 

44 

44 

52 

47 

40 

38 

33 

41 

29 

52 

40 

36 

52 

DIR.  (TENS  OF  DEGS) 

17 

28 

22 

26 

19 

23 

35 

31 

30 

23 

14 

17 

23 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

OCT  1996 

NORMAL  TOTAL  (IN) 

30 

1.28 

1.14 

2.46 

3.65 

3.66 

4.52 

4.12 

4.15 

3.80 

2.88 

2.57 

2.05 

36 . 28 

z 

MAXIMUM  TOTAL  (IN) 

46 

4.66 

3.04 

5.62 

9 . 92 

11.75 

11.85 

11.81 

13.55 

10.68 

8.32 

5.51 

5.04 

13.55 

H 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1960 

1994 

1961 

1973 

1996 

1993 

1952 

1987 

1961 

1969 

1985 

1971 

AUG  1987 

Eh 

< 

MINIMUM  TOTAL  (IN) 

46 

0.18 

0.04 

0.50 

0.99 

0.48 

0.46 

0.79 

0 . 67 

0.05 

0.01 

0.38 

0.37 

0.01 

Eh 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1961 

1969 

1996 

1989 

1992 

1988 

1991 

1970 

1979 

1952 

1976 

1976 

OCT  1952 

04 

MAXIMUM  IN  24  HOURS  (IN) 

46 

2.89 

1.73 

2.50 

5.55 

4.77 

4.15 

5.03 

6.42 

5.56 

5.22 

3.20 

2.24 

6.42 

M 

o 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1960 

1966 

1976 

1973 

1996 

1969 

1952 

1987 

1961 

1954 

1961 

1971 

AUG  1987 

w 

NORMAL  NO.  DAYS  WITH: 

PRECIPITATION  £  0.01 

30 

9.4 

7.9 

10.9 

11.8 

11.3 

9.9 

9.6 

9.3 

9.3 

9.0 

9.7 

10.4 

118.5 

PRECIPITATION  £  1.00 

30 

0.2 

0.1 

0.4 

0.8 

1.0 

1.3 

1.2 

0.9 

1.0 

0 . 8 

0.5 

0.3 

8.5 

NORMAL  TOTAL  (IN) 

30 

8.3 

7.5 

6.5 

1.7 

0.* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 1 

2.4 

9.8 

36.3 

MAXIMUM  TOTAL  (IN) 

46 

26.1 

30.2 

22.7 

7.7 

1.0 

T 

T 

T 

0.0 

2.2 

14.7 

25.1 

30.2 

►4 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1979 

1994 

1964 

1982 

1966 

1996 

1994 

1990 

1967 

1951 

1978 

FEB  1994 

< 

Cn 

MAXIMUM  IN  24  HOURS  (IN) 

46 

9.9 

10.9 

10.4 

6.7 

0.2 

T 

T 

T 

0.0 

2.2 

9.5 

11.4 

11.4 

2 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1979 

1960 

1972 

1970 

1990 

1996 

1994 

1990 

1967 

1951 

1987 

DEC  1987 

z 

MAXIMUM  SNOW  DEPTH  (IN) 

42 

6 

13 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

8 

11 

13 

CO 

YEAR  OF  OCCURRENCE 

1982 

1956 

1989 

1983 

1993 

1961 

1960 

FEB  1956 

NORMAL  NO.  DAYS  WITH: 

SNOWFALL  2:  1.0 

30 

2.6 

2.5 

2.0 

0.5 

0  .* 

0 . 0 

0.0 

0 . 0 

0.0 

0.* 

0.7 

2 . 9 

11.2 

published  by:  NCDC  Asheville,  NC 
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PRECIPITATION  (inches)  1996  ROCKFORD ,  ILLINOIS  ( RFD ) 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1967 

1.41 

0.92 

1.63 

5.30 

2.48 

9.98 

1.32 

3.71 

3.11 

5.06 

2.58 

1.55 

39.05 

1968 

0.58 

0.37 

1.00 

4.92 

3.78 

6.26 

2.62 

6.33 

6.76 

1.26 

2.80 

3.31 

39.99 

1969 

1.86 

0.04 

1.59 

4.45 

5.75 

8.90 

5.72 

2.14 

1.87 

8.32 

1.45 

1.20 

43.29 

1970 

0.51 

0.56 

1.89 

3.75 

5.50 

4.20 

4.29 

0.67 

10.63 

4.03 

1 . 36 

1.37 

38.76 

1971 

1.11 

2.67 

2.11 

1.79 

1.83 

2.37 

2.81 

1.48 

2.36 

1.99 

2.24 

5.04 

27.80 

1972 

0.66 

0.60 

2.79 

6.21 

4.57 

8.27 

8.39 

9 . 10 

6.51 

4.29 

1.39 

2.37 

55.15 

1973 

1.67 

1.56 

4.53 

9.92 

6 .98 

5.16 

5.81 

1.89 

8.52 

5.15 

1.97 

3.32 

56.48 

1974 

3.55 

1.65 

2.03 

3.41 

6 . 98 

6 . 30 

1.48 

2.21 

0 . 35 

2.41 

2.31 

1.63 

34.31 

1975 

2.38 

2.03 

2.81 

2.39 

3 . 03 

4 .68 

1.30 

4 . 08 

0.91 

0 .98 

4.24 

1.95 

30.78 

1976 

0.59 

1.41 

4.94 

3.60 

2.38 

2.16 

2.05 

2.04 

1.39 

1.94 

0.38 

0.37 

23.25 

1977 

0.61 

0.64 

3.52 

2.39 

5.47 

4.67 

4.73 

5.31 

3.91 

2.26 

2 .63 

1.87 

38.01 

1978 

0.78 

0.47 

0.86 

3.29 

3.84 

5.63 

7.41 

2.65 

4.33 

0.87 

2.46 

2.76 

35.35 

1979 

2.43 

1.18 

3.74 

5.20 

1.45 

4.75 

4.34 

6.74 

0.05 

1.55 

2.43 

2.24 

36.10 

1980 

1.02 

1.07 

0.97 

2.75 

2.37 

6 .06 

3.58 

5.41 

6.13 

1.42 

0.68 

2.71 

34.17 

1981 

0.22 

2.40 

0.65 

5.21 

1.84 

5.88 

1.14 

9.18 

3.51 

2.47 

1.63 

0.77 

34.90 

1982 

1.58 

0.20 

3.63 

3.47 

4.56 

4.31 

8.89 

2.69 

1.70 

4.22 

4.69 

3.65 

43.59 

1983 

0.52 

1.48 

2.70 

3.85 

4.99 

1.55 

3.85 

2.47 

3.80 

2.25 

4.68 

2.31 

34.45 

1984 

0.73 

1.29 

2.04 

3.09 

3.95 

3 .99 

2.92 

1.63 

1.54 

5.93 

3.44 

3.29 

33.84 

1985 

1.00 

1.88 

3.66 

1.10 

3.43 

3.34 

2.98 

4.71 

2.81 

7.39 

5.51 

2.30 

40 .11 

1986 

0.73 

2.44 

0.93 

2.04 

4.79 

3.77 

3.14 

2.38 

9.89 

2.44 

1.12 

0.66 

34.33 

1987 

0.93 

0.82 

1.96 

1.98 

3.73 

3 .08 

5.02 

13.55 

2.38 

0.82 

2.57 

4.03 

40.87 

1988 

2.45 

0.54 

2 . 15 

3.14 

1.29 

0 .46 

2.39 

1.96 

2.29 

2.10 

4.25 

1.75 

24.77 

1989 

0.79 

0.63 

2.41 

0.99 

2.93 

2.46 

7.61 

6.23 

1.86 

0.86 

0.94 

0.51 

28.22 

1990 

1.83 

1.23 

2.65 

2.83 

5.10 

9.24 

4.93 

6.73 

0.85 

3.31 

3.64 

2.45 

44.79 

1991 

1.12 

0.45 

4.77 

2.15 

2.72 

3.29 

0.79 

1.69 

4.59 

4.77 

4.24 

1.82 

32.40 

1992 

1.11 

1.19 

2.02 

3.65 

0.48 

1.18 

5.12 

2.44 

5.44 

0.66 

4.75 

3.36 

31.40 

1993 

2.45 

0.87 

3.86 

6.11 

3.05 

11.85 

3.72 

3.07 

3.72 

0.74 

1.77 

1.23 

42.44 

1994 

1.00 

3.04 

1.15 

2.66 

1.41 

6.04 

2.84 

6.28 

4.06 

1.11 

4.42 

1.26 

35.27 

1995 

1.76 

0.15 

1.49 

4.56 

6.30 

3.89 

2.61 

3.13 

2.01 

3.67 

3.23 

0.49 

33.29 

1996 

1.40 

0.49 

0.50 

2.90 

11.75 

4.95 

9.72 

2.70 

1.62 

3.56 

0 .96 

2.14 

42.69 

POR= 

91  YRS 

1.63 

1.35 

2.49 

3.39 

3.78 

4.41 

3.77 

3.79 

3.78 

2.71 

2.38 

1.70 

35.18 

WBAN  :  94822 

AVERAGE  TEMPERATURE  (°F)  1996  ROCKFORD,  ILLINOIS  (RFD) 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1967 

24.6 

16.9 

35.9 

47.8 

52 . 9 

68.4 

69.6 

66.1 

62.4 

51.3 

34.4 

27.7 

46.5 

1968 

21.2 

21.2 

40.4 

49.7 

56.1 

69.6 

70.9 

71.4 

63.2 

53.2 

37.8 

25.3 

48.3 

1969 

17.9 

28.3 

31.0 

48.4 

59.4 

63.6 

72.6 

71.7 

63.1 

49.8 

36.7 

24.2 

47.2 

1970 

12.5 

22.4 

33.1 

48.5 

60.4 

68.5 

73.6 

71.4 

63.6 

52.8 

37.7 

26.6 

47.6 

1971 

14.8 

25.0 

32.3 

48.0 

57.0 

74.2 

70.7 

70.7 

68.1 

59.2 

39.1 

31.5 

49.2 

1972 

17.0 

20.5 

32.4 

44.5 

62.3 

65 . 8 

71.1 

71.3 

63.3 

48.9 

36.6 

21.6 

46.3 

1973 

26.3 

26.9 

43.0 

47.6 

55.8 

70 . 6 

73.5 

73.2 

64.3 

56.5 

39.9 

24.1 

50.1 

1974 

21.2 

24.0 

36.2 

50.8 

56.6 

66 . 1 

75.3 

70.3 

60.1 

52.0 

38 . 0 

26.7 

48.1 

1975 

23.5 

23.1 

29.2 

42.5 

62.4 

70.5 

73.1 

73.1 

58.0 

53.1 

42.2 

27.0 

48.1 

1976 

16.5 

30.8 

38.5 

49.7 

55.3 

68 . 8 

73.4 

69.4 

60.0 

45.1 

28.1 

15.0 

45.9 

1977 

5.9 

23.5 

42.2 

55.1 

68.2 

67.4 

75.4 

68.6 

63.4 

49 . 1 

36.5 

19.9 

47.9 

1978 

11.3 

12.3 

29.3 

47.5 

58.9 

69 . 1 

72.3 

71.7 

68.1 

49.9 

37.9 

21.9 

45.9 

1979 

7.7 

12.9 

31.7 

42.9 

58.7 

68.4 

71.5 

70.0 

63.0 

50.8 

35.9 

29.0 

45.2 

1980 

19.3 

17.1 

30 . 1 

46.4 

60.6 

66.7 

75.4 

73.7 

64.2 

47.3 

38.2 

25.4 

47.0 

1981 

21.4 

25.9 

37.3 

51.4 

56 . 3 

70 . 0 

72.5 

71.2 

62.5 

48.8 

39.4 

22.9 

48.3 

1982 

8.9 

19.6 

32.8 

44.0 

65.5 

64 . 8 

74.6 

69.0 

61.8 

53.6 

38.1 

33.1 

47.1 

1983 

25.3 

29.5 

36.8 

43.9 

54.7 

70.5 

78.0 

77.2 

63.3 

51.5 

40.1 

12.7 

48.6 

1984 

16.0 

31.9 

28.6 

46.9 

55.4 

70.9 

70.8 

72.8 

61.6 

54.6 

37.1 

29.2 

48.0 

1985 

12.9 

19.3 

39.3 

54.1 

62.2 

66.4 

71.9 

68.3 

64.0 

51.8 

35.3 

14.6 

46.7 

1986 

20.9 

22.5 

40.0 

52.2 

61.4 

68.5 

75.3 

67.1 

64.9 

51.7 

33.4 

28.1 

48.8 

1987 

23.1 

32.4 

39.5 

51.1 

63.9 

72.5 

76.3 

70.8 

62.8 

44.7 

41.6 

29.4 

50.7 

1988 

16.0 

19.7 

36.2 

47.7 

62.5 

71.3 

76.6 

76.4 

65.3 

45.2 

39.6 

26.3 

48.6 

1989 

29.9 

16.1 

34.0 

46.9 

58.2 

68.2 

74.7 

70.1 

60.5 

51.8 

35.4 

14.2 

46.7 

1990 

30 . 1 

28.2 

39.9 

48.0 

55.7 

69.7 

72.0 

71.4 

65.4 

50 . 0 

41.8 

23.7 

49.7 

1991 

17.0 

28.4 

39.0 

51.7 

65.5 

73 . 0 

74.2 

73.8 

63.2 

51.3 

33.5 

28.2 

49.9 

1992 

26.7 

32.2 

37.6 

45.9 

59.3 

67.5 

69.1 

65.6 

61.3 

49.5 

36.4 

25.8 

48.1 

1993 

23.5 

22.5 

33.2 

45.5 

60.8 

67.3 

73.7 

72.8 

58.4 

48 . 9 

36.8 

27.5 

47.6 

1994 

12.6 

17.2 

36.4 

50.7 

59.8 

71.6 

71.1 

67.8 

64.6 

52.9 

41.2 

30.3 

48.0 

1995 

20.1 

24.2 

38.1 

44.8 

57.9 

72.2 

74.7 

77.1 

60.4 

51.4 

30.0 

23.3 

47.9 

1996 

18.5 

23.0 

29.8 

45.2 

55.5 

68.8 

69.1 

71.2 

62.4 

50.9 

30.3 

24.2 

45.7 

POR= 

9  0  YRS 

20.5 

24.4 

35.3 

48.2 

59.5 

69.1 

73.7 

71.8 

63.8 

52.2 

38.1 

25.3 

48.5 
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HEATING  DEGREE  DAYS  (base  65 °F)  1996  ROCKFORD ,  ILLINOIS  ( RFD ) 


YEAR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

TOTAL 

1967-68 

42 

51 

134 

439 

910 

1149 

1349 

1266 

754 

453 

275 

24 

6846 

1968-69 

15 

21 

95 

393 

809 

1224 

1453 

1017 

1047 

490 

210 

120 

6894 

1969-70 

4 

1 

115 

486 

845 

1256 

1627 

1191 

983 

502 

203 

44 

7257 

1970-71 

5 

2 

117 

377 

812 

1182 

1549 

1114 

1007 

504 

258 

5 

6932 

1971-72 

14 

5 

95 

209 

771 

1031 

1483 

1287 

1006 

606 

164 

79 

6750 

1972-73 

17 

26 

119 

491 

845 

1338 

1193 

1061 

675 

520 

281 

2 

6568 

1973-74 

0 

3 

99 

281 

744 

1260 

1354 

1142 

887 

427 

277 

59 

6533 

1974-75 

0 

5 

175 

400 

804 

1179 

1277 

1166 

1107 

668 

150 

29 

6960 

1975-76 

12 

0 

225 

376 

678 

1172 

1499 

986 

813 

473 

296 

16 

6546 

1976-77 

2 

17 

174 

615 

1100 

1545 

1830 

1158 

697 

318 

73 

42 

7571 

1977-78 

0 

20 

88 

488 

849 

1393 

1658 

1471 

1101 

519 

259 

29 

7875 

1978-79 

2 

7 

66 

461 

806 

1333 

1771 

1458 

1026 

658 

245 

27 

7860 

1979-80 

9 

26 

120 

450 

866 

1110 

1411 

1380 

1073 

556 

184 

63 

7248 

1980-81 

0 

3 

99 

538 

796 

1222 

1346 

1089 

851 

402 

275 

9 

6630 

1981-82 

9 

6 

109 

493 

761 

1296 

1739 

1268 

990 

623 

74 

61 

7429 

1982-83 

0 

32 

156 

362 

801 

984 

1224 

987 

867 

627 

316 

34 

6390 

1983-84 

6 

0 

148 

423 

742 

1615 

1515 

952 

1123 

542 

302 

7 

7375 

1984-85 

9 

9 

180 

322 

833 

1101 

1609 

1277 

789 

368 

127 

55 

6679 

1985-86 

2 

14 

157 

402 

885 

1553 

1362 

1187 

771 

397 

138 

35 

6903 

1986-87 

2 

42 

91 

402 

942 

1135 

1290 

905 

781 

418 

143 

11 

6162 

1987-88 

2 

32 

108 

623 

695 

1096 

1513 

1308 

887 

514 

131 

23 

6932 

1988-89 

0 

8 

66 

605 

755 

1193 

1081 

1364 

954 

537 

246 

36 

6845 

1989-90 

0 

10 

164 

403 

881 

1570 

1074 

1026 

775 

534 

285 

28 

6750 

1990-91 

2 

5 

115 

475 

690 

1273 

1483 

1018 

798 

402 

146 

6 

6413 

1991-92 

0 

1 

172 

421 

940 

1134 

1181 

945 

843 

567 

220 

38 

6462 

1992-93 

12 

55 

165 

476 

849 

1207 

1282 

1183 

977 

581 

167 

71 

7025 

1993-94 

0 

4 

212 

498 

836 

1156 

1622 

1334 

880 

445 

200 

22 

7209 

1994-95 

4 

34 

93 

376 

706 

1070 

1388 

1139 

827 

600 

220 

16 

6473 

1995-96 

6 

0 

181 

418 

1043 

1285 

1432 

1213 

1081 

589 

326 

38 

7612 

1996- 

6 

0 

134 

431 

1032 

1259 

WBAN  :  94822 


COOLING  DEGREE  DAYS  (base  65 °F)  1996  ROCKFORD,  ILLINOIS  (RFD) 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1969 

0 

0 

0 

0 

45 

82 

244 

213 

66 

21 

0 

0 

671 

1970 

0 

0 

0 

16 

64 

157 

276 

209 

79 

5 

0 

0 

806 

1971 

0 

0 

0 

1 

16 

288 

197 

190 

193 

35 

0 

0 

920 

1972 

0 

0 

0 

0 

89 

104 

214 

229 

75 

0 

0 

0 

711 

1973 

0 

0 

0 

5 

1 

178 

272 

263 

84 

25 

0 

0 

828 

1974 

0 

0 

0 

9 

25 

98 

329 

177 

35 

6 

0 

0 

679 

1975 

0 

0 

0 

0 

75 

201 

273 

258 

22 

15 

0 

0 

844 

1976 

0 

0 

0 

21 

3 

137 

270 

159 

31 

5 

0 

0 

626 

1977 

0 

0 

0 

31 

180 

120 

330 

138 

48 

0 

0 

0 

847 

1978 

0 

0 

0 

0 

75 

160 

238 

220 

166 

0 

0 

0 

859 

1979 

0 

0 

0 

0 

56 

134 

217 

187 

69 

16 

0 

0 

679 

1980 

0 

0 

0 

6 

52 

117 

329 

278 

80 

0 

0 

0 

862 

1981 

0 

0 

0 

3 

15 

164 

248 

202 

42 

0 

0 

0 

674 

1982 

0 

0 

0 

0 

96 

61 

303 

168 

66 

15 

0 

0 

709 

1983 

0 

0 

0 

0 

4 

207 

416 

386 

104 

10 

0 

0 

1127 

1984 

0 

0 

0 

3 

12 

189 

195 

257 

87 

5 

0 

0 

748 

1985 

0 

0 

0 

47 

45 

106 

223 

120 

134 

0 

0 

0 

675 

1986 

0 

0 

4 

22 

35 

148 

329 

113 

92 

1 

0 

0 

744 

1987 

0 

0 

0 

8 

118 

244 

358 

220 

47 

0 

0 

0 

995 

1988 

0 

0 

0 

0 

58 

221 

365 

369 

81 

0 

0 

0 

1094 

1989 

0 

0 

0 

2 

43 

138 

308 

173 

37 

3 

0 

0 

704 

1990 

0 

0 

3 

32 

3 

173 

225 

210 

132 

13 

0 

0 

791 

1991 

0 

0 

0 

8 

169 

254 

292 

281 

126 

4 

0 

0 

1134 

1992 

0 

0 

0 

0 

51 

119 

148 

79 

62 

3 

0 

0 

462 

1993 

0 

0 

0 

0 

42 

148 

280 

253 

18 

5 

0 

0 

746 

1994 

0 

0 

0 

23 

45 

224 

200 

127 

86 

5 

0 

0 

710 

1995 

0 

0 

0 

0 

4 

240 

313 

382 

51 

4 

0 

0 

994 

1996 

0 

0 

0 

0 

37 

158 

141 

196 

65 

0 

0 

0 

597 
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SNOWFALL  (inches)  1996  ROCKFORD,  ILLINOIS  (RFD ) 


YEAR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

TOTAL 

1967-68 

0.0 

0 . 0 

0.0 

2.2 

0.7 

2.0 

2.9 

2.3 

0.6 

0.3 

0.0 

0.0 

11.0 

1968-69 

0 . 0 

0 . 0 

0.0 

0.0 

4.5 

8.9 

4.6 

0.8 

4.9 

T 

0.0 

0 . 0 

23.7 

1969-70 

0.0 

0 . 0 

0.0 

0 . 0 

0.6 

16.0 

8.2 

5.4 

6.4 

6.7 

0.0 

0.0 

43.3 

1970-71 

0 . 0 

0 . 0 

0.0 

0 .0 

T 

3.2 

10 . 0 

3.4 

14.6 

0.4 

0.0 

0.0 

31.6 

1971-72 

0.0 

0 . 0 

0.0 

0.0 

5.0 

0.2 

5.5 

7.9 

15.7 

2.7 

0.0 

0.0 

37.0 

1972-73 

0.0 

0 . 0 

0.0 

0.1 

4.4 

8.7 

0.4 

6.9 

0.9 

5.2 

0.0 

0.0 

26.6 

1973-74 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 0 

T 

20.0 

12.2 

15.1 

2.3 

T 

0.0 

0.0 

49.6 

1974-75 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

11.4 

4.2 

18.6 

8.4 

4.6 

0.0 

0.0 

51.5 

1975-76 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.4 

7.9 

6 . 6 

1.8 

0.3 

0.3 

T 

0.0 

23.3 

1976-77 

0.0 

0.0 

0 . 0 

T 

4.5 

5.8 

8.8 

4.3 

7.2 

0.8 

0.0 

0.0 

31.4 

1977-78 

0 . 0 

0.0 

0 . 0 

0.0 

7.3 

23.3 

10.0 

6.9 

4.2 

T 

0.0 

0.0 

51.7 

1978-79 

0.0 

0.0 

0 . 0 

0.0 

4.6 

25.1 

26 . 1 

12.2 

4.5 

2.0 

0.0 

0 . 0 

74.5 

1979-80 

0.0 

0.0 

0 . 0 

T 

4.9 

0.9 

5.1 

13.0 

4.6 

5.4 

0.0 

0 . 0 

33.9 

1980-81 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 8 

1.4 

6.7 

2.5 

9 . 1 

0.6 

0.0 

0.0 

0 . 0 

21.1 

1981-82 

0.0 

0.0 

0 . 0 

T 

2.8 

5.8 

14.8 

1.8 

8.1 

7.7 

0.0 

0.0 

41.0 

1982-83 

0.0 

0.0 

0 . 0 

T 

T 

3.6 

5.5 

9.5 

9.4 

T 

0.0 

0.0 

28.0 

1983-84 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

18.3 

8 . 8 

2.2 

10.9 

0.7 

0.0 

0.0 

41.4 

1984-85 

0.0 

0.0 

0 . 0 

0 . 0 

0.2 

14.2 

13.4 

8.3 

2.8 

2.4 

0.0 

0.0 

41.3 

1985-86 

0.0 

0.0 

0.0 

0 . 0 

5.1 

12.5 

8.7 

12.3 

0.9 

1.2 

0.0 

0.0 

40.7 

1986-87 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

5.0 

2.0 

9.5 

T 

2.8 

T 

0.0 

0.0 

19.3 

1987-88 

0.0 

0.0 

0 . 0 

T 

0.6 

21.7 

8.7 

9.9 

3.4 

0.7 

0.0 

0.0 

45.0 

1988-89 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.6 

11.8 

1.3 

13.3 

4.2 

1.5 

T 

0.0 

33.7 

1989-90 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

3.0 

8.6 

9 . 4 

12.0 

0.3 

0.2 

0.2 

0.0 

34.7 

1990-91 

T 

T 

0.0 

T 

0.7 

11.0 

15.3 

2.8 

6.9 

T 

0.0 

0.0 

36.7 

1991-92 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.7 

13.0 

6 . 0 

1.0 

9.7 

0.2 

0.0 

0.0 

30.6 

1992-93 

T 

0.0 

0 . 0 

0.4 

1.7 

11.1 

13.1 

9.9 

13.1 

1.8 

0.0 

0.0 

51.1 

1993-94 

0 . 0 

0.0 

0 . 0 

T 

0.7 

4.9 

14 . 8 

30.2 

0.4 

0.5 

0.0 

0.0 

51.5 

1994-95 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

12.0 

17.4 

0.5 

2.5 

T 

0.0 

0.0 

32.4 

1995-96 

0.0 

0.0 

0.0 

8.2 

6.3 

6.8 

2.4 

2.9 

T 

0.0 

T 

1996- 

0.0 

0.0 

0 . 0 

POR= 

4  5  YRS 

T 

T 

0 . 0 

0 . 1 

2.7 

9.3 

8.7 

6.9 

6.2 

1.3 

0.0 

T 

35.2 
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REFERENCE  NOTES: 


PAGE  1: 

THE  TEMPERATURE  GRAPH  SHOWS  NORMAL  MAXIMUM  AND  NORMAL 
MINIMUM  DAILY  TEMPERATURES  (SOLID  CURVES)  AND  THE 
ACTUAL  DAILY  HIGH  AND  LOW  TEMPERATURES  (VERTICAL  BARS) 

PAGE  2  AND  3: 

H/C  INDICATES  HEATING  AND  COOLING  DEGREE  DAYS. 

RH  INDICATES  RELATIVE  HUMIDITY 

W/O  INDICATES  WEATHER  AND  OBSTRUCTIONS 

S  INDICATES  SUNSHINE. 

PR  INDICATES  PRESSURE. 

CLOUDINESS  ON  PAGE  3  IS  THE  SUM  OF  THE  CEILOMETER  AND 
SATELLITE  DATA  NOT  TO  EXCEED  EIGHT  EIGHTHS ( OKTAS ) . 

GENERAL: 

T  INDICATES  TRACE  PRECIPITATION,  AN  AMOUNT  GREATER 
THAN  ZERO  BUT  LESS  THAN  THE  LOWEST  REPORTABLE  VALUE. 

+  INDICATES  THE  VALUE  ALSO  OCCURS  ON  EARLIER  DATES. 

BLANK  ENTRIES  DENOTE  MISSING  OR  UNREPORTED  DATA. 

NORMALS  ARE  30-YEAR  AVERAGES  (1961  -  1990). 

ASOS  INDICATES  AUTOMATED  SURFACE  OBSERVING  SYSTEM. 

PM  INDICATES  THE  LAST  DAY  OF  THE  PREVIOUS  MONTH. 

POR  (PERIOD  OF  RECORD)  BEGINS  WITH  THE  JANUARY  DATA 
MONTH  AND  IS  THE  NUMBER  OF  YEARS  USED  TO  COMPUTE 
THE  MEAN.  INDIVIDUAL  MONTHS  WITHIN  THE  POR  MAY 
BE  MISSING. 

WHEN  THE  POR  FOR  A  NORMAL  IS  LESS  THAN  30  YEARS, 

THE  NORMAL  IS  PROVISIONAL  AND  IS  BASED  ON  THE  NUMBER 
OF  YEARS  INDICATED. 

0.*  OR  *  INDICATES  THE  VALUE  OR  MEAN-DAYS-WITH 
IS  BETWEEN  0.00  AND  0.05. 

CLOUDINESS  FOR  ASOS  STATIONS  DIFFERS  FROM  THE  NON-ASOS 
OBSERVATION  TAKEN  BY  A  HUMAN  OBSERVER.  ASOS  STATION 
CLOUDINESS  IS  BASED  ON  TIME-AVERAGED  CEILOMETER  DATA 
FOR  CLOUDS  AT  OR  BELOW  12,000  FEET  AND  ON  SATELLITE 
DATA  FOR  CLOUDS  ABOVE  12,000  FEET. 

THE  NUMBER  OF  DAYS  WITH  CLEAR,  PARTLY  CLOUDY,  AND 
CLOUDY  CONDITIONS  FOR  ASOS  STATIONS  IS  THE  SUM 
OF  THE  CEILOMETER  AND  SATELLITE  DATA  FOR  THE 
SUNRISE  TO  SUNSET  PERIOD. 


GENERAL  CONTINUED: 

CLEAR  INDICATES  0-2  OKTAS,  PARTLY  CLOUDY  INDICATES 
3-6  OKTAS,  AND  CLOUDY  INDICATES  7  OR  8  OKTAS. 

WHEN  AT  LEAST  ONE  OF  THE  ELEMENTS  (CEILOMETER  OR 
SATELLITE)  IS  MISSING,  THE  DAILY  CLOUDINESS  IS 
NOT  COMPUTED. 

WIND  DIRECTION  IS  RECORDED  IN  TENS  OF  DEGREES  (2  DIGITS) 
CLOCKWISE  FROM  TRUE  NORTH.  "00"  INDICATES  CALM.  "36" 
INDICATES  TRUE  NORTH. 

RESULTANT  WIND  IS  THE  VECTOR  AVERAGE  OF  THE  SPEED  AND 
DIRECTION. 

AVERAGE  TEMPERATURE  IS  THE  SUM  OF  THE  MEAN  DAILY  MAXIMUM 
AND  MINIMUM  TEMPERATURE  DIVIDED  BY  2. 

SNOWFALL  DATA  COMPRISE  ALL  FORMS  OF  FROZEN 
PRECIPITATION,  INCLUDING  HAIL. 

A  HEATING  (COOLING)  DEGREE  DAY  IS  THE  DIFFERENCE  BETWEEN 
THE  AVERAGE  DAILY  TEMPERATURE  AND  65°  F. 

DRY  BULB  IS  THE  TEMPERATURE  OF  THE  AMBIENT  AIR. 

DEW  POINT  IS  THE  TEMPERATURE  TO  WHICH  THE  AIR  MUST  BE 
COOLED  TO  ACHIEVE  100  PERCENT  RELATIVE  HUMIDITY. 

WET  BULB  IS  THE  TEMPERATURE  THE  AIR  WOULD  HAVE  IF  THE 
MOISTURE  CONTENT  WAS  INCREASED  TO  100  PERCENT  RELATIVE 
HUMIDITY. 

ON  JULY  1,  1996,  THE  NATIONAL  WEATHER  SERVICE  BEGAN  USING 
THE  "METAR"  OBSERVATION  CODE  THAT  WAS  ALREADY  EMPLOYED 
BY  MOST  OTHER  NATIONS  OF  THE  WORLD.  THE  MOST  NOTICEABLE 
DIFFERENCE  IN  THIS  ANNUAL  PUBLICATION  WILL  BE  THE  CHANGE 
IN  UNITS  FROM  TENTHS  TO  EIGHTS ( OKTAS)  FOR  REPORTING  THE 
AMOUNT  OF  SKY  COVER. 
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1996 

ROCKFORD , 
ILLINOIS  ( RFD ) 


The  climate  of  Rockford  is  characterized  by  hot 
summers  and  cold  winters • 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake 
Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in  the 
Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat 
higher  than  those  westward  around  the  Mississippi 
River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect 
of  Lake  Michigan  sometimes  is  felt  as  far  westward 
as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  precipitation  occurs  in 
the  three  summer  months  of  June  to  August,  and  64 
percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no 
month  averages  less  than  4  percent  of  the  annual 
total . 


Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom 
does  oppressive  heat  prevail  for  extended  periods. 
In  general,  the  summers  are  pleasant. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  1951-1980  period,  the  average  first 
occurrence  of  32  degrees  Fahrenheit  in  the  fall  is 
October  11  and  the  average  last  occurrence  in  the 
spring  is  April  29. 
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*  Type 

M  =  AMOS 
T  =  AUTOB 
S  =  ASOS 
W  =  AWOS 


UNIVERSITY  OF  ILLINOIS-URBANA 


3  0112  032819127 


COOPERATIVE 
900  Block,  North  Main 
731  North  Court  Street 
1135  North  Court  Street 
731  North  Court  Street 
324  Churchill  Street 

2221  North  Winnebago 
AIRPORT 

Greater  Rockford  AP 
Fed.  Facilities  Bldg. 
4.7  miles  south  of  P.O. 

Greater  Rockford  AP 


12/??/72 

ll/??/93 

01/??/13 

06/01/18 

07/30/20 

09/24/53 

12/19/50 

11/05/58 


10/??/93 

12/??/12 

06/01/18 

07/29/20 

09/23/53 

06/30/57 

11/04/58 

Present 


.25  mi.WSW 
. 5  mi.  NE 
. 5  mi.  SW 
. 75  mi .  NE 

1.1  mi.  NW 


35  ft.  E 


42°  17' 
42°  17 1 
42°  17' 
42°  17' 
42°  17' 

42°  18 ' 

42°  12' 

42°  12' 


89°  05' 
89°  05' 
89°  05' 
89°  05' 
89°  05' 

89°  06' 

89°  06' 

89°  06' 


720 

720 

720 

720 

720 

740 

725 

#724 


33 


a20 


NA 


e20 


b6 


c4 


d4 

f4 


NA 


Observer ,  T . D .  Robertson . 

Observer,  H.C.  Porter. 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

Observer,  F.  W.  Knowlton  and 
daughter . 

New  residence. 

Observations  by  CAA  personnel. 

First-Order  Weather  Bureau. 


#  - 

a 

b 

c 

d 


728  to  11/10/62  and  727  to 
8/22/63. 

33  to  12/6/62. 

5  to  11/6/62. 

3  to  11/6/62. 

Commissioned  8/22/63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter . 

Installed  4/25/79. 

Type  change  7/17/85. 


ASOS  Commissioned  07/01/95 


SUBSCRIPTION: 

Price  and  ordering  information  available  through:  National  Climatic  Data  Center,  Federal  Building,  Asheville,  North  Carolina 

INQOIRIES/CCM4ESJTS  CALL:  (704)  271-4800 

National  Climatic  Data  Center 
151  Patton  Avenue,  Rm  120 
Asheville  NC  28801-5001 


28801. 
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METEOROLOGICAL  DATA  FOR  1995 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°  12’  N  LONGITUDE:  89'  06’  W  ELEVATION:  FT.  GRND  733  BARO  731  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN:  94822 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F 

ASOS 

ASOS 

ASOS 

ASOS 

ASOS 

ASOS 

Averages 
-Daily  Maximum 

26.8 

32.0 

48.3 

54.5 

68.4 

83.8 

85.4 

86.1 

72.0 

62.1 

38.1 

30.5 

57.3 

-Daily  Minimum 

13.3 

16.3 

27.8 

35.0 

47.3 

60.5 

64.0 

68.0 

48.8 

40.7 

21.9 

16.1 

38.3 

-Monthly 

20.1 

24.2 

38.1 

44.8 

57.9 

72.2 

74.7 

77.1 

60.4 

51.4 

30.0 

23.3 

47.9 

-Monthly  Dewpt. 

Extremes 

17.2 

17.0 

30.8 

35.5 

48.1 

61.0 

69.8 

49.3 

42.4 

16.6 

-Highest 

40 

49 

74 

73 

83 

97 

98 

95 

86 

84 

59 

55 

98 

-Date 

17 

20 

14 

18 

31 

20 

13 

12 

5 

12 

1 

2 

JUL  13 

-Lowest 

-5 

-4 

5 

15 

36 

49 

49 

60 

29 

28 

1 

-5 

-5 

-Date 

5 

12 

2 

5 

1 

13 

2 

23 

23 

25 

29 

9 

DEC  9 

DEGREE  DAYS  BASE  65  F 
Heating 

1388 

1139 

827 

600 

220 

16 

6 

0 

181 

418 

1043 

1285 

7123 

Cooling 

0 

0 

0 

0 

4 

240 

313 

382 

51 

4 

0 

0 

994 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

AVG.  SKY  COVER  (tenths) 
Sunrise  -  Sunset 

7.0 

6.1 

7.6 

8.0 

7.4 

5.8 

Midnight  -  Midnight 

NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

6.9 

6.3 

7.0 

7.8 

7.2 

5.8 

-Clear 

8 

9 

5 

3 

4 

10 

-Partly  Cloudy 

5 

6 

4 

5 

8 

7 

-Cloudy 

Precipitation 

18 

13 

22 

22 

19 

13 

.01  inches  or  more 

9 

3 

11 

17 

11 

6 

9 

8 

5 

16 

7 

8 

110 

Snow.Ice  PelletsJIail 

1.0  inches  or  more 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

11 

Thunderstorms 

0 

0 

3 

5 

4 

5 

8 

8 

3 

2 

1 

0 

39 

Heavy  Fog,  visibility 

1/4  mile  or  less 

Temperature  F  ' 

3 

0 

2 

1 

0 

2 

2 

4 

0 

0 

1 

2 

17 

-Maximum 

90°  and  above 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

9 

6 

0 

0 

0 

0 

23 

32°  and  below 
-Minimum 

22 

13 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

19 

69 

32°  and  below 

30 

28 

18 

11 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

28 

31 

152 

0  'and  below 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

13 

AVG.  STATION  PRESS,  (mb) 

990.2 

991.2 

992.9 

986.5 

987.0 

988.2 

988.5 

991.5 

985.4 

993.2 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 

Hour  00 

90 

81 

88 

81 

84 

84 

91 

83 

80 

Hour  06  (Local  Time) 

93 

85 

91 

90 

86 

87 

92 

95 

90 

89 

83 

80 

88 

Hour  12 

80 

65 

67 

59 

59 

57 

59 

69 

52 

61 

67 

67 

64 

Hour  18 

87 

72 

70 

63 

61 

57 

75 

61 

71 

78 

PRECIPITATION  (inches): 
Water  Equivalent 

-Total 

1.76 

0.15 

1.49 

4.56 

6.30 

3.89 

2.61 

3.13 

2.01 

3.67 

3.23 

0.49 

33.29 

-Greatest  (24  hrs) 

0.97 

0.14 

0.65 

1.61 

1.71 

1.80 

0.93 

1.58 

0.70 

1.84 

1.54 

0.14 

1.84 

-Date 

Snow.Ice  pelletsjlail 

13-14 

26-27 

26-27 

26-27 

8-9 

27 

4 

15-16 

7 

5-6 

10-11 

30-31 

OCT  5-6 

-Total 

17.4 

0.5 

2.5 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8.2 

6.3 

-Greatest  (24  hrs) 

8.3 

0.3 

1.7 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.6 

2.3 

-Date 

19 

7 

4-5 

12 

27 

8 

WIND: 

Resultant 

-Direction  (!!) 

304 

302 

077 

020 

093 

070 

169 

182 

237 

309 

-Speed  (mph) 

2.9 

4.1 

0.5 

1.3 

0.3 

0.9 

2.1 

0.9 

3.9 

3.3 

Average  Speed  (mph) 

Fastest  Obs.  2  Min. 

9.4 

11.0 

9.5 

11.6 

9.5 

7.1 

6.5 

8.1 

9.9 

10.8 

10.2 

-Direction  (!!) 

02 

29 

27 

07 

14 

10 

21 

03 

20 

20 

03 

30 

21 

-Speed  (mph) 

23 

29 

25 

37 

28 

30 

48 

33 

29 

36 

34 

37 

48 

-Date 

Peak  Gust 

19 

11 

20 

10 

13 

27 

4 

28 

30 

23 

27 

5 

JUL  4 

-Direction  (!!) 

NW 

W 

E 

SE 

E 

19 

03 

18 

24 

29 

29 

-Speed  (mph) 

40 

37 

48 

40 

51 

92 

46 

41 

49 

52 

55 

-Date 

10 

20 

10 

13 

27 

4 

28 

30 

24 

21 

5 

(!!)  See  Reference  Notes  on  Page  6B 
Page  2 


NORMALS,  MEANS,  AND  EXTREMES 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°  12’  N  LONGITUDE:  89°  06’  W  ELEVATION:  FT.  GRND  733  BARO  731  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN:  94822 


fa) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F 

Normals 

-Daily  Maximum 

26.6 

31.6 

43.8 

58.4 

70.8 

80.2 

83.8 

81.4 

74.1 

62.3 

46.3 

31.8 

57.6 

-Daily  Minimum 

9.8 

14.2 

26.1 

36.9 

47.4 

57.4 

62.5 

60.3 

52.0 

40.6 

29.5 

16.1 

37.7 

-Monthly 

Extremes 

18.2 

22.9 

35.0 

47.7 

59.1 

68.8 

73.2 

70.9 

63.1 

51.5 

38.0 

24.0 

47.7 

-Record  Highest 

45 

63 

68 

85 

91 

95 

101 

103 

104 

102 

90 

76 

66 

104 

-Year 

1989 

1976 

1986 

1980 

1975 

1988 

1955 

1988 

1953 

1971 

1961 

1984 

AUG  1988 

-Record  Lowest 

45 

-27 

-22 

-11 

5 

24 

37 

43 

41 

27 

15 

-10 

-24 

-27 

-Year 

1982 

1985 

1962 

1982 

1966 

1993 

1967 

1986 

1984 

1952 

1977 

1983 

JAN  1982 

NORMAL  DEGREE  DAYS: 
Heating  (base  65  °F) 

1451 

1179 

930 

519 

239 

24 

5 

15 

99 

427 

810 

1271 

6969 

Cooling  (base  65  “F") 

0 

0 

0 

0 

56 

138 

259 

198 

42 

9 

0 

0 

702 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

MEAN  SKY  COVER(tenths) 
Sunrise  -  Sunset 

MEAN  NUMBER  OF  DAYS: 
Sunrise  to  Sunset 

45 

6.7 

6.5 

7.0 

6.7 

6.3 

6.0 

5.7 

5.7 

5.5 

5.8 

7.1 

7.1 

6.3 

-Clear 

45 

7.4 

7.4 

5.9 

6.4 

7.6 

7.4 

8.9 

9.1 

9.8 

10.1 

6.3 

6.7 

93.0 

-Partly  Cloudy 

45 

6.7 

6.0 

7.8 

7.7 

9.2 

10.6 

11.9 

10.8 

8.7 

7.5 

5.8 

5.6 

98.3 

-Cloudy 

45 

16.9 

14.8 

17.3 

15.9 

14.1 

12.0 

10.2 

11.1 

11.5 

13.5 

18.0 

18.7 

173.9 

Precipitation 
.01  inches  or  more 

45 

9.4 

7.9 

11.0 

11.9 

11.2 

10.0 

9.8 

9.1 

9.0 

8.8 

9.4 

10.1 

117.7 

Snow, Ice  Pellets, Hail 

1.0  inches  or  more 

45 

2.9 

2.3 

2.0 

0.4 

0.* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.* 

0.8 

2.9 

11.4 

Thunderstorms 

45 

0.1 

0.4 

2.0 

4.2 

5.4 

7.6 

7.9 

6.3 

4.7 

2.4 

1.1 

0.3 

42.4 

Heavy  Fog  Visibility 

1/4  mile  or  less 

Temperature  °F 
-Maximum 

45 

2.5 

2.4 

2.6 

1.2 

1.0 

0.6 

1.2 

1.8 

1.7 

1.9 

2.2 

3.0 

22.0 

90  °  and  above 

32 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.6 

3.2 

6.0 

3.6 

1.0 

0.* 

0.0 

0.0 

14.5 

32°  and  below 

32 

19.2 

14.1 

4.7 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.1 

14.1 

55.4 

-Minimum 

32°  and  below 

32 

29.5 

26.3 

22.9 

8.9 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

7.1 

19.7 

27.7 

143.9 

0°  and  below 

32 

8.8 

5.0 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

3.6 

17.8 

AV.  STATION  PRES.(mb) 

23 

991.5 

991.8 

988.8 

987.8 

987.9 

987.9 

989.2 

990.4 

990.9 

990.8 

990.2 

991.6 

989.9 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 
Hour  00 

32 

79 

79 

78 

75 

76 

78 

83 

87 

86 

81 

81 

82 

80 

Hour  06  (Local  Time) 

32 

80 

81 

82 

80 

80 

81 

86 

91 

90 

86 

84 

83 

84 

Hour  12 

32 

71 

66 

62 

55 

53 

54 

57 

59 

58 

57 

67 

73 

61 

Hour  18 

32 

75 

71 

65 

56 

54 

54 

59 

63 

65 

65 

73 

78 

65 

PRECIPITATION  (ins): 

Water  Equivalent 
-Normal 

1.28 

1.14 

2.46 

3.65 

3.66 

4.52 

4.12 

4.15 

3.80 

2.88 

2.57 

2.05 

36.28 

-Maximum  Monthly 

45 

4.66 

3.04 

5.62 

9.92 

6.98 

11.85 

11.81 

13.55 

10.68 

8.32 

5.51 

5.04 

13.55 

-Year 

1960 

1994 

1961 

1973 

1974 

1993 

1952 

1987 

1961 

1969 

1985 

1971 

AUG  1987 

-Minimum  Monthly 

45 

0.18 

0.04 

0.52 

0.99 

0.48 

0.46 

0.79 

0.67 

0.05 

0.01 

0.38 

0.37 

0.01 

-Year 

1961 

1969 

1958 

1989 

1992 

1988 

1991 

1970 

1979 

1952 

1976 

1976 

OCT  1952 

-Maximum  in  24  hrs 

45 

2.89 

1.73 

2.50 

5.55 

3.61 

4.15 

5.03 

6.42 

5.56 

5.22 

3.20 

2.24 

6.42 

-Year 

Snow,Ice  Pellets,Hail 

1960 

1966 

1976 

1973 

1977 

1969 

1952 

1987 

1961 

1954 

1961 

1971 

AUG  1987 

-Maximum  Monthly 

45 

26.1 

30.2 

22.7 

7.7 

1.0 

0.0 

T 

T 

0.0 

2.2 

14.7 

25.1 

30.2 

-Year 

1979 

1994 

1964 

1982 

1966 

1994 

1990 

1967 

1951 

1978 

FEB  1994 

-Maximum  in  24  hrs 

45 

9.9 

10.9 

10.4 

6.7 

0.2 

0.0 

T 

T 

0.0 

2.2 

9.5 

11.4 

11.4 

-Year 

1979 

1960 

1972 

1970 

1990 

1994 

1990 

1967 

1951 

1987 

DEC  1987 

WIND: 

Mean  Speed  (mph) 

45 

10.5 

10.6 

11.6 

11.8 

10.4 

9.3 

8.1 

7.7 

8.4 

9.5 

10.6 

10.4 

9.9 

Prevailing  Direction 
through  1963 

Fastest  Obs.  2  Min. 

WNW 

WNW 

ENE 

WNW 

ENE 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

WNW 

WNW 

SSW 

-Direction  (!!) 

45 

27 

25 

25 

11 

27 

30 

30 

26 

20 

29 

20 

06 

11 

-Speed  (mph) 

40 

45 

46 

54 

52 

46 

53 

48 

52 

37 

46 

46 

54 

-Year 

Peak  Gust 

1980 

1953 

1953 

1953 

1988 

1974 

1984 

1965 

1961 

1980 

1961 

1987 

APR  1953 

-Direction  (!!) 

6 

SW 

NW 

19 

24 

19 

-Speed  (mph) 

12 

51 

54 

54 

58 

81 

54 

92 

58 

58 

49 

59 

62 

92 

-Date 

1988 

1987 

1990 

1984 

1988 

1990 

1995 

1987 

1988 

1995 

1988 

1987 

JUL  1995 

(!!)  See  Reference  Notes  on  Page  6B 
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PRECIPITATION  (inches) ROCKFORD,  ILLINOIS 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1966 

1.39 

2.04 

2.75 

4.96 

4.76 

4.53 

1.59 

1.50 

1.18 

2.51 

3.53 

2.16 

32.90 

1967 

1.41 

0.92 

1.63 

5.30 

2.48 

9.98 

1.32 

3.71 

3.11 

5.06 

2.58 

1.55 

39.05 

1968 

0.58 

0.37 

1.00 

4.92 

3.78 

6.26 

2.62 

6.33 

6.76 

1.26 

2.80 

3.31 

39.99 

1969 

1.86 

0.04 

1.59 

4.45 

5.75 

8.90 

5.72 

2.14 

1.87 

8.32 

1.45 

1.20 

43.29 

1970 

0.51 

0.56 

1.89 

3.75 

5.50 

4.20 

4.29 

0.67 

10.63 

4.03 

1.36 

1.37 

38.76 

1971 

1.11 

2.67 

2.11 

1.79 

1.83 

2.37 

2.81 

1.48 

2.36 

1.99 

2.24 

5.04 

27.80 

1972 

0.66 

0.60 

2.79 

6.21 

4.57 

8.27 

8.39 

9.10 

6.51 

4.29 

1.39 

2.37 

55.15 

1973 

1.67 

1.56 

4.53 

9.92 

6.98 

5.16 

5.81 

1.89 

8.52 

5.15 

1.97 

3.32 

56.48 

1974 

3.55 

1.65 

2.03 

3.41 

6.98 

6.30 

1.48 

2.21 

0.35 

2.41 

2.31 

1.63 

34.31 

1975 

2.38 

2.03 

2.81 

2.39 

3.03 

4.68 

1.30 

4.08 

0.91 

0.98 

4.24 

1.95 

30.78 

1976 

0.59 

1.41 

4.94 

3.60 

2.38 

2.16 

2.05 

2.04 

1.39 

1.94 

0.38 

0.37 

23.25 

1977 

0.61 

0.64 

3.52 

2.39 

5.47 

4.67 

4.73 

5.31 

3.91 

2.26 

2.63 

1.87 

38.01 

1978 

0.78 

0.47 

0.86 

3.29 

3.84 

5.63 

7.41 

2.65 

4.33 

0.87 

2.46 

2.76 

35.35 

1979 

2.43 

1.18 

3.74 

5.20 

1.45 

4.75 

4.34 

6.74 

0.05 

1.55 

2.43 

2.24 

36.10 

1980 

1.02 

1.07 

0.97 

2.75 

2.37 

6.06 

3.58 

5.41 

6.13 

1.42 

0.68 

2.71 

34.17 

1981 

0.22 

2.40 

0.65 

5.21 

1.84 

5.88 

1.14 

9.18 

3.51 

2.47 

1.63 

0.77 

34.90 

1982 

1.58 

0.20 

3.63 

3.47 

4.56 

4.31 

8.89 

2.69 

1.70 

4.22 

4.69 

3.65 

43.59 

1983 

0.52 

1.48 

2.70 

3.85 

4.99 

1.55 

3.85 

2.47 

3.80 

2.25 

4.68 

2.31 

34.45 

1984 

0.73 

1.29 

2.04 

3.09 

3.95 

3.99 

2.92 

1.63 

1.54 

5.93 

3.44 

3.29 

33.84 

1985 

1.00 

1.88 

3.66 

1.10 

3.43 

3.34 

2.98 

4.71 

2.81 

7.39 

5.51 

2.30 

40.11 

1986 

0.73 

2.44 

0.93 

2.04 

4.79 

3.77 

3.14 

2.38 

9.89 

2.44 

1.12 

0.66 

34.33 

1987 

0.93 

0.82 

1.96 

1.98 

3.73 

3.08 

5.02 

13.55 

2.38 

0.82 

2.57 

4.03 

40.87 

1988 

2.45 

0.54 

2.15 

3.14 

1.29 

0.46 

2.39 

1.96 

2.29 

2.10 

4.25 

1.75 

24.77 

1989 

0.79 

0.63 

2.41 

0.99 

2.93 

2.46 

7.61 

6.23 

1.86 

0.86 

0.94 

0.51 

28.22 

1990 

1.83 

1.23 

2.65 

2.83 

5.10 

9.24 

4.93 

6.73 

0.85 

3.31 

3.64 

2.45 

44.79 

1991 

1.12 

0.45 

4.77 

2.15 

2.72 

3.29 

0.79 

1.69 

4.59 

4.77 

4.24 

1.82 

32.40 

1992 

1.11 

1.19 

2.02 

3.65 

0.48 

1.18 

5.12 

2.44 

5.44 

0.66 

4.75 

3.36 

31.40 

1993 

2.45 

0.87 

3.86 

6.11 

3.05 

11.85 

3.72 

3.07 

3.72 

0.74 

1.77 

1.23 

42.44 

1994 

1.00 

3.04 

1.15 

2.66 

1.41 

6.04 

2.84 

6.28 

4.06 

1.11 

4.42 

1.26 

35.27 

1995 

1.76 

0.15 

1.49 

4.56 

6.30 

3.89 

2.61 

3.13 

2.01 

3.67 

3.23 

0.49 

33.29 

Record 

Mean 

1.63 

1.35 

2.51 

3.40 

3.69 

4.40 

3.77 

3.84 

3.81 

2.76 

2.47 

1.75 

35.41 

(!!)  See  Reference  Notes  on  Page  6B 


Page  4A 


AVERAGE  TEMPERATURE  (deg.  F)  ROCKFORD,  ILLINOIS 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

.TUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1966 

13.4 

23.9 

37.6 

44.1 

51.4 

69.2 

75.4 

69.7 

62.5 

51.4 

39.0 

24.8 

46.9 

1967 

24.6 

16.9 

35.9 

47.8 

52.9 

68.4 

69.6 

66.1 

62.4 

51.3 

34.4 

27.7 

46.5 

1968 

21.2 

21.2 

40.4 

49.7 

56.1 

69.6 

70.9 

71.4 

63.2 

53.2 

37.8 

25.3 

48.4 

1969 

17.9 

28.3 

31.0 

48.4 

59.4 

63.6 

72.6 

71.7 

63.1 

49.8 

36.7 

24.2 

47.2 

1970 

12.5 

22.4 

33.1 

48.5 

60.4 

68.5 

73.6 

71.4 

63.6 

52.8 

37.7 

26.6 

47.6 

1971 

14.8 

25.0 

32.3 

48.0 

57.0 

74.2 

70.7 

70.7 

68.1 

59.2 

39.1 

31.5 

49.2 

1972 

17.0 

20.5 

32.4 

44.5 

62.3 

65.8 

71.1 

71.3 

63.3 

48.9 

36.6 

21.6 

46.3 

1973 

26.3 

26.9 

43.0 

47.6 

55.8 

70.6 

73.5 

73.2 

64.3 

56.5 

39.9 

24.1 

50.2 

1974 

21.2 

24.0 

36.2 

50.8 

56.6 

66.1 

75.3 

70.3 

60.1 

52.0 

38.0 

26.7 

48.1 

1975 

23.5 

23.1 

29.2 

42.5 

62.4 

70.5 

73.1 

73.1 

58.0 

53.1 

42.2 

27.0 

48.1 

1976 

16.5 

30.8 

38.5 

49.7 

55.3 

68.8 

73.4 

69.4 

60.0 

45.1 

28.1 

15.0 

45.9 

1977 

5.9 

23.5 

42.2 

55.1 

68.2 

67.4 

75.4 

68.6 

63.4 

49.1 

36.5 

19.9 

47.9 

1978 

11.3 

12.3 

29.3 

47.5 

58.9 

69.1 

72.3 

71.7 

68.1 

49.9 

37.9 

21.9 

45.9 

1979 

7.7 

12.9 

31.7 

42.9 

58.7 

68.4 

71.5 

70.0 

63.0 

50.8 

35.9 

29.0 

45.2 

1980 

19.3 

17.1 

30.1 

46.4 

60.6 

66.7 

75.4 

73.7 

64.2 

47.3 

38.2 

25.4 

47.0 

1981 

21.4 

25.9 

37.3 

51.4 

56.3 

70.0 

72.5 

71.2 

62.5 

48.8 

39.4 

22.9 

48.3 

1982 

8.9 

19.6 

32.8 

44.0 

65.5 

64.8 

74.6 

69.0 

61.8 

53.6 

38.1 

33.1 

47.1 

1983 

25.3 

29.5 

36.8 

43.9 

54.7 

70.5 

78.0 

77.2 

63.3 

51.5 

40.1 

12.7 

48.6 

1984 

16.0 

31.9 

28.6 

46.9 

55.4 

70.9 

70.8 

72.8 

61.6 

54.6 

37.1 

29.2 

48.0 

1985 

12.9 

19.3 

39.3 

54.1 

62.2 

66.4 

71.9 

68.3 

64.0 

51.8 

35.3 

14.6 

46.7 

1986 

20.9 

22.5 

40.0 

52.2 

61.4 

68.5 

75.3 

67.1 

64.9 

51.7 

33.4 

28.1 

48.8 

1987 

23.1 

32.4 

39.5 

51.1 

63.9 

72.5 

76.3 

70.8 

62.8 

44.7 

41.6 

29.4 

50.7 

1988 

16.0 

19.7 

36.2 

47.7 

62.5 

71.3 

76.6 

76.4 

65.3 

45.2 

39.6 

26.3 

48.6 

1989 

29.9 

16.1 

34.0 

46.9 

58.2 

68.2 

74.7 

70.1 

60.5 

51.8 

35.4 

14.2 

46.7 

1990 

30.1 

28.2 

39.9 

48.0 

55.7 

69.7 

72.0 

71.4 

65.4 

50.0 

41.8 

23.7 

49.7 

1991 

17.0 

28.4 

39.0 

51.7 

65.5 

73.0 

74.2 

73.8 

63.2 

51.3 

33.5 

28.2 

49.9 

1992 

26.7 

32.2 

37.6 

45.9 

59.3 

67.5 

69.1 

65.6 

61.3 

49.5 

36.4 

25.8 

48.1 

1993 

23.5 

22.5 

33.2 

45.5 

60.8 

67.3 

73.7 

72.8 

58.4 

48.9 

36.8 

27.5 

47.6 

1994 

12.6 

17.2 

36.4 

50.7 

59.8 

71.6 

71.1 

67.8 

64.6 

52.9 

41.2 

30.3 

48.0 

1995 

20.1 

24.2 

38.1 

44.8 

57.9 

72.2 

74.7 

77.1 

60.4 

51.4 

30.0 

23.3 

47.9 

Record 

Mean 

20.6 

24.4 

35.3 

48.2 

59.5 

69.1 

73.8 

71.8 

63.8 

52.2 

38.2 

25.4 

48.5 

Max 

29.1 

33.0 

44.6 

59.2 

71.3 

80.6 

85.4 

83.2 

75.4 

63.3 

46.9 

33.1 

58.8 

Min 

12.0 

15.8 

26.1 

37.1 

47.7 

57.6 

62.2 

60.4 

52.2 

41.0 

29.4 

17.6 

38.3 

(!!)  See  Reference  Notes  on  Page  6B 
Page  4B 


HEATHS 

IG  DEGREE  DAYS  Base  65  dec.  F 

ROCK] 

FORD.  ILLINOIS 

SEASON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

TOTAL 

1966-67 

0 

7 

122 

417 

773 

1238 

1244 

1341 

892 

513 

385 

22 

6954 

1967-68 

42 

51 

134 

439 

910 

1149 

1349 

1266 

754 

453 

275 

24 

6846 

1968-69 

15 

21 

95 

393 

809 

1224 

1453 

1017 

1047 

490 

210 

120 

6894 

1969-70 

4 

1 

115 

486 

845 

1256 

1627 

1191 

983 

502 

203 

44 

7257 

1970-71 

5 

2 

117 

377 

812 

1182 

1549 

1114 

1007 

504 

258 

5 

6932 

1971-72 

14 

5 

95 

209 

771 

1031 

1483 

1287 

1006 

606 

164 

79 

6750 

1972-73 

17 

26 

119 

491 

845 

1338 

1193 

1061 

675 

520 

281 

2 

6568 

1973-74 

0 

3 

99 

281 

744 

1260 

1354 

1142 

887 

427 

277 

59 

6533 

1974-75 

0 

5 

175 

400 

804 

1179 

1277 

1166 

1107 

668 

150 

29 

6960 

1975-76 

12 

0 

225 

376 

678 

1172 

1499 

986 

813 

473 

296 

16 

6546 

1976-77 

2 

17 

174 

615 

1100 

1545 

1830 

1158 

697 

318 

73 

42 

7571 

1977-78 

0 

20 

88 

488 

849 

1393 

1658 

1471 

1101 

519 

259 

29 

7875 

1978-79 

2 

7 

66 

461 

806 

1333 

1771 

1458 

1026 

658 

245 

27 

7860 

1979-80 

9 

26 

120 

450 

866 

1110 

1411 

1380 

1073 

556 

184 

63 

7248 

1980-81 

0 

3 

99 

538 

796 

1222 

1346 

1089 

851 

402 

275 

9 

6630 

1981-82 

9 

6 

109 

493 

761 

1296 

1739 

1268 

990 

623 

74 

61 

7429 

1982-83 

0 

32 

156 

362 

801 

984 

1224 

987 

867 

627 

316 

34 

6390 

1983-84 

6 

0 

148 

423 

742 

1615 

1515 

952 

1123 

542 

302 

7 

7375 

1984-85 

9 

9 

180 

322 

833 

1101 

1609 

1277 

789 

368 

127 

55 

6679 

1985-86 

2 

14 

157 

402 

885 

1553 

1362 

1187 

771 

397 

138 

35 

6903 

1986-87 

2 

42 

91 

402 

942 

1135 

1290 

905 

781 

418 

143 

11 

6162 

1987-88 

2 

32 

108 

623 

695 

1096 

1513 

1308 

887 

514 

131 

23 

6932 

1988-89 

0 

8 

66 

605 

755 

1193 

1081 

1364 

954 

537 

246 

36 

6845 

1989-90 

0 

10 

164 

403 

881 

1570 

1074 

1026 

775 

534 

285 

28 

6750 

1990-91 

2 

5 

115 

475 

690 

1273 

1483 

1018 

798 

402 

146 

6 

6413 

1991-92 

0 

1 

172 

421 

940 

1134 

1181 

945 

843 

567 

220 

38 

6462 

1992-93 

12 

55 

165 

476 

849 

1207 

1282 

1183 

977 

581 

167 

71 

7025 

1993-94 

0 

4 

212 

498 

836 

1156 

1622 

1334 

880 

445 

200 

22 

7209 

1994-95 

4 

34 

93 

376 

706 

1070 

1388 

1139 

827 

600 

220 

16 

6473 

1995-96 

6 

0 

181 

418 

1043 

1285 

(!!)  See  Reference  Notes  on  Page  6B 
Page  5A 


COOLING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  F  ROCKFORD,  ILLINOIS 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1969 

0 

0 

0 

0 

45 

82 

244 

213 

66 

21 

0 

0 

671 

1970 

0 

0 

0 

16 

64 

157 

276 

209 

79 

5 

0 

0 

806 

1971 

0 

0 

0 

1 

16 

288 

197 

190 

193 

35 

0 

0 

920 

1972 

0 

0 

0 

0 

89 

104 

214 

229 

75 

0 

0 

0 

711 

1973 

0 

0 

0 

5 

1 

178 

272 

263 

84 

25 

0 

0 

828 

1974 

0 

0 

0 

9 

25 

98 

329 

177 

35 

6 

0 

0 

679 

1975 

0 

0 

0 

0 

75 

201 

273 

258 

22 

15 

0 

0 

844 

1976 

0 

0 

0 

21 

3 

137 

270 

159 

31 

5 

0 

0 

626 

1977 

0 

0 

0 

31 

180 

120 

330 

138 

48 

0 

0 

0 

847 

1978 

0 

0 

0 

0 

75 

160 

238 

220 

166 

0 

0 

0 

859 

1979 

0 

0 

0 

0 

56 

134 

217 

187 

69 

16 

0 

0 

679 

1980 

0 

0 

0 

6 

52 

117 

329 

278 

80 

0 

0 

0 

862 

1981 

0 

0 

0 

3 

15 

164 

248 

202 

42 

0 

0 

0 

674 

1982 

0 

0 

0 

0 

96 

61 

303 

168 

66 

15 

0 

0 

709 

1983 

0 

0 

0 

0 

4 

207 

416 

386 

104 

10 

0 

0 

1127 

1984 

0 

0 

0 

3 

12 

189 

195 

257 

87 

5 

0 

0 

748 

1985 

0 

0 

0 

47 

45 

106 

223 

120 

134 

0 

0 

0 

675 

1986 

0 

0 

4 

22 

35 

148 

329 

113 

92 

1 

0 

0 

744 

1987 

0 

0 

0 

8 

118 

244 

358 

220 

47 

0 

0 

0 

995 

1988 

0 

0 

0 

0 

58 

221 

365 

369 

81 

0 

0 

0 

1094 

1989 

0 

0 

0 

2 

43 

138 

308 

173 

37 

3 

0 

0 

704 

1990 

0 

0 

3 

32 

3 

173 

225 

210 

132 

13 

0 

0 

791 

1991 

0 

0 

0 

8 

169 

254 

292 

281 

126 

4 

0 

0 

1134 

1992 

0 

0 

0 

0 

51 

119 

148 

79 

62 

3 

0 

0 

462 

1993 

0 

0 

0 

0 

42 

148 

280 

253 

18 

5 

0 

0 

746 

1994 

0 

0 

0 

23 

45 

224 

200 

127 

86 

5 

0 

0 

710 

1995 

0 

0 

0 

0 

4 

240 

313 

382 

51 

4 

0 

0 

994 

(!!)  See  Reference  Notes  on  Page  6B 
Page  5B 


SNOWFALL  (inches) 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


SEASON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.TAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

TUN 

TOTAL 

1966-67 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

7.8 

8.1 

11.6 

6.5 

3.8 

T 

0.0 

37.8 

1967-68 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

0.7 

2.0 

2.9 

2.3 

0.6 

0.3 

0.0 

0.0 

11.0 

1968-69 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.5 

8.9 

4.6 

0.8 

4.9 

T 

0.0 

0.0 

23.7 

1969-70 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

16.0 

8.2 

5.4 

6.4 

6.7 

0.0 

0.0 

43.3 

1970-71 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.2 

10.0 

3.4 

14.6 

0.4 

0.0 

0.0 

31.6 

1971-72 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

0.2 

5.5 

7.9 

15.7 

2.7 

0.0 

0.0 

37.0 

1972-73 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

4.4 

8.7 

0.4 

6.9 

0.9 

5.2 

0.0 

0.0 

26.6 

1973-74 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

20.0 

12.2 

15.1 

2.3 

T 

0.0 

0.0 

49.6 

1974-75 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

11.4 

4.2 

18.6 

8.4 

4.6 

0.0 

0.0 

51.5 

1975-76 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.4 

7.9 

6.6 

1.8 

0.3 

0.3 

T 

0.0 

23.3 

1976-77 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.5 

5.8 

8.8 

4.3 

7.2 

0.8 

0.0 

0.0 

31.4 

1977-78 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7.3 

23.3 

10.0 

6.9 

4.2 

T 

0.0 

0.0 

51.7 

1978-79 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.6 

25.1 

26.1 

12.2 

4.5 

2.0 

0.0 

0.0 

74.5 

1979-80 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.9 

0.9 

5.1 

13.0 

4.6 

5.4 

0.0 

0.0 

33.9 

1980-81 

0.0 

0.0 

0.0 

0.8 

1.4 

6.7 

2.5 

9.1 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

21.1 

1981-82 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

5.8 

14.8 

1.8 

8.1 

7.7 

0.0 

0.0 

41.0 

1982-83 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

T 

3.6 

5.5 

9.5 

9.4 

T 

0.0 

0.0 

28.0 

1983-84 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

18.3 

8.8 

2.2 

10.9 

0.7 

0.0 

0.0 

41.4 

1984-85 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

14.2 

13.4 

8.3 

2.8 

2.4 

0.0 

0.0 

41.3 

1985-86 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.1 

12.5 

8.7 

12.3 

0.9 

1.2 

0.0 

0.0 

40.7 

1986-87 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

5.0 

2.0 

9.5 

T 

2.8 

T 

0.0 

0.0 

19.3 

1987-88 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.6 

21.7 

8.7 

9.9 

3.4 

0.7 

0.0 

0.0 

45.0 

1988-89 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.6 

11.8 

1.3 

13.3 

4.2 

1.5 

T 

0.0 

33.7 

1989-90 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

3.0 

8.6 

9.4 

12.0 

0.3 

0.2 

0.2 

0.0 

34.7 

1990-91 

T 

T 

0.0 

T 

0.7 

11.0 

15.3 

2.8 

6.9 

T 

0.0 

0.0 

36.7 

1991-92 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.7 

13.0 

6.0 

1.0 

9.7 

0.2 

0.0 

0.0 

30.6 

1992-93 

T 

0.0 

0.0 

0.4 

1.7 

11.1 

13.1 

9.9 

13.1 

1.8 

0.0 

0.0 

51.1 

1993-94 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.7 

4.9 

14.8 

30.2 

0.4 

0.5 

0.0 

0.0 

51.5 

1994-95 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

12.0 

17.4 

0.5 

2.5 

T 

0.0 

0.0 

32.4 

1995-96 

0.0 

0.0 

0.0 

8.2 

6.3 

Record 

Mean 

T 

T 

0.0 

0.1 

2.7 

9.3 

9.0 

7.1 

6.4 

1.3 

T 

0.0 

35.9 

(!!)  See  Reference  Notes  on  Page  6B 
Page  6A 


REFERENCE  NOTES 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


EXCEPTIONS 
PAGES  4A,  4B,  6A 

RECORD  MEANS  ARE  THROUGH  THE  CURRENT  YEAR, 
BEGINNING  IN  1930  FOR  TEMPERATURE 
1906  FOR  PRECIPITATION 
1951  FOR  SNOWFALL 


OPERATION  DURING  THESE  MONTHS. 

PAGE  3 

(a)  -  LENGTH  OF  RECORD  IN  YEARS,  ALTHOUGH 
INDIVIDUAL  MONTHS  MAY  BE  MISSING. 

0.*  OR  *  -  THE  VALUE  IS  BETWEEN  0.0  AND  0.05 
NORMALS  -  BASED  ON  THE  1961-1990  RECORD  PERIOD. 
EXTREMES  -  DATES  ARE  THE  MOST  RECENT  OCCURRENCE 
WIND  DIR.-  NUMERALS  SHOW  TENS  OF  DEGREES  CLOCKWISE 
FROM  TRUE  NORTH.  ”00”  INDICATES  CALM. 

RESULTANT  DIRECTIONS  ARE  GIVEN  TO  WHOLE  DEGREES. 
BOLD  VALUES  INDICATE  EXTREME  VALUES  WHICH  OCCURRED 
AFTER  THE  ASOS  SYSTEM  WAS  COMMISSIONED. 

PAGE  4B 

RECORD  =  PERIOD  OF  RECORD 

RECORD  MEAN  PRECIPITATION  IS  THE  MEAN  OF  ALL  DAILY 
PRECIPITATION  AMOUNTS  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD. 
RECORD  MAX(MIN)  TEMPERATURE  IS  THE  MEAN  OF  ALL  DAILY 
MAX(MIN)  TEMPERATURES  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD. 
RECORD  MEAN  TEMPERATURE  IS  THE  SUM  OF  THE  RECORD 
MAX  AND  RECORD  MIN  DIVIDED  BY  2. 

AVERAGE  TEMPERATURE  IS  THE  SUM  OF  THE  MEAN  DAILY 
MAX  AND  MIN  TEMPERATURE  DIVIDED  BY  2. 


GENERAL 

T  -  TRACE  AMOUNT. 

BLANK  ENTRIES  DENOTE  MISSING/UNREPORTED  DATA. 
#  INDICATES  A  STATION  OR  INSTRUMENT  RELOCATION. 
SEE  STATION  LOCATION  TABLE  ON  PAGE  8. 

SPECIFIC 
PAGE  2 

PM  -  INCLUDES  LAST  DAY  OF  PREVIOUS  MONTH 
ASOS  -  AUTOMATED  SURFACE  OBSERVING  SYSTEM  IN 


Page  6B 


1995 

ROCKFORD , 
ILLINOIS  (RFD ) 


The  climate  of  Rockford  is  characterized  by  hot 
summers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake 
Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in  the 
Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat 
higher  than  those  westward  around  the  Mississippi 
River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect 
of  Lake  Michigan  sometimes  is  felt  as  far  westward 
as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  precipitation  occurs  in 
the  three  summer  months  of  June  to  August,  and  64 
percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no 
month  averages  less  than  4  percent  of  the  annual 
total . 


Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom 
does  oppressive  heat  prevail  for  extended  periods. 
In  general,  the  summers  are  pleasant. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  1951-1980  period,  the  average  first 
occurrence  of  32  degrees  Fahrenheit  in  the  fall  is 
October  11  and  the  average  last  occurrence  in  the 
spring  is  April  29. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


LOCATION 


COOPERATIVE 
900  Block,  North  Main 
731  North  Court  Street 
1135  North  Court  Street 
731  North  Court  Street 
324  Churchill  Street 

2221  North  Uimebago 
AIRPORT 

Greater  Rockford  AP 


Fed.  Facilities  Bldg. 
4.7  mi les  south  of  P.O. 


:ihties  Bl 
is  south  of 

Greater  Rockford  AP 


OCCUPIED 
FROM 


12/77/72 

11/77/93 

01/77/13 

06/01/18 

07/30/20 

09/24/53 

12/19/50 

11/05/58 


OCCUPIED 
TO 


10/77/93 

12/77/12 

06/01/18 

07/29/20 

09/23/53 

06/30/5 7 
11/04/58 

Present 


AIRLINE 

DISTANCES 

AND 

DIRECTIONS 

FROM 

PREVIOUS 

LOCATION 


.25  mi.WSW 
.5  mi.  NE 
.5  mi.  SU 
,75  mi.  NE 

1.1  mi.  NU 


35  ft.  E 


L 

A 

T 

I 

T 

U 

D 

E 


NORTH 


42°  17' 
42°  17' 
42 0  17' 
42°  17' 
42°  17' 

42°  18' 

42°  12' 

42°  12' 


L 

O 

N 

G 

I 

T 

U 

D 

E 


WEST 


89°  05' 
89°  05' 
89°  05' 
89°  05' 
89°  05' 

89°  06' 

89°  06' 

89°  06' 


ELEVATION  ABOVE 


SEA 

LEVEL 


G 

R 

O 

U 

N 

D 

T 

E  S 
M  I 
P  I 

E  E 

R 

A 

T 

U 

R 

E 


720 

720 

720 

720 

720 

740 

725 

#724 


GROUND 


33 


a20 


NA 


T  R 
I  A 
P  I 
P  N 
I 

N  G 
G  A 
G 
B  E 
U 
C 
K 
E 
T 


e20 


b6 


I 

N 

C 

H 

R 

A 

I 

N 

G 

A 

G 

E 


c4 


d4 

f4 


*  Type 

M  =  AMOS 
T  =  AUTOB 
S  =  ASOS 
U  =  ADDS 


REMARKS 


UNIVERSITY  OF  ILLINOIS  URBANA 


3  0112  005413601 


NA 


Observer,  T.D.  Robertson. 

Observer,  H.C.  Porter. 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

Observer,  F.  W.  Know l ton  and 
daughter. 

New  residence. 

Observations  by  CAA  personnel. 


First -Order  Weather  Bureau. 

#  -  728  to  11/10/62  and  727  to 
8/22/63. 

a  -  33  to  12/6/62. 
b  -  5  to  11/6/62. 
c  -  3  to  11/6/62. 
d  -  Conrmssioned  8/22/63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter. 

e  -  Installed  4/25/79. 
f  -  Type  change  //I 7785. 

ASOS  Ccrmissionea  07/01/95 


SUBSCRIPTION: 

Price  and  ordering  information  available  through:  National  Climatic  Data  Center.  Federal  Building,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

INQUIRIES/GDMENTS  CALL:  (704)  271-4800  Imprint  -  185 

National  Climatic  Data  Center 
151  Patton  Avenue,  Rm  120 
Asheville  NC  28801-5001 

OFFICIAL  BUSINESS 
P  :  •  TY  FOR  PRIVATE  USE  $300 
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LOCAL  CLIMATOlIb^eSlil6  DATA  f  V 

ANNUAL  SUMMARY  WITI^^O^ARATIVE  DATA  %  ^ 


Fahrenheit 
100 


ROCKFORD, 
ILLINOIS 

Daily  Data 


•Uut  0< 

ISSN  0198-1900 


Celsius 


W 

& 

D 

E-i 


pa 

ca 

s 

pa 
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30 
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I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC 
AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER. 


ADMINISTRATION, 


NATIONAL 
OCEANIC  AND 

ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 


NATIONAL 

ENVIRONMENTAL  SATELLITE,  DATA, 
AND  INFORMATION  SERVICE 


NATIONAL 

CLIMATIC  DATA  CENTER 
ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA 


DIRECTOR 

NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER 


METEOROLOGICAL  DATA  FOR  1994 

ROCKFORD,  ILLINOIS 

LATITUDE:  42°  12’  N  LONGITUDE:  89'  06’  W  ELEVATION:  FT.  GRND  724  BARO  732  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN:  94822 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  F 

Averages 
-Daily  Maximum 

20.8 

27.2 

46.6 

62.5 

73.5 

84.4 

81.1 

77.8 

74.9 

63.1 

50.0 

37.4 

58.3 

-Daily  Minimum 

4.3 

7.2 

26.1 

38.8 

46.0 

58.7 

61.0 

57.8 

54.2 

42.7 

32.4 

23.2 

37.7 

-Monthly 

12.6 

17.2 

36.4 

50.7 

59.8 

71.6 

71.1 

67.8 

64.6 

52.9 

41.2 

30.3 

48.0 

-Monthly  Dewpt. 

Extremes 

7.8 

12.1 

26.4 

33.1 

43.1 

57.7 

64.2 

61.4 

57.0 

44.2 

35.8 

27.8 

39.2 

-Highest 

40 

52 

73 

86 

90 

99 

91 

88 

89 

77 

67 

54 

99 

-Date 

23 

19 

23 

25 

23 

18 

5 

3 

14 

17 

3 

2 

JUN  18 

-Lowest 

-24 

-19 

14 

19 

33 

41 

52 

48 

38 

30 

22 

2 

-24 

-Date 

19 

10 

3 

7 

1 

3 

28 

6 

29 

27 

30 

11 

JAN  19 

DEGREE  DAYS  BASE  65  °F 
Heating 

1622 

1334 

880 

445 

200 

22 

4 

34 

93 

376 

706 

1070 

6786 

Cooling 

0 

0 

0 

23 

45 

224 

200 

127 

86 

5 

0 

0 

710 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

AVG.  SKY  COVER  (tenths) 
Sunrise  -  Sunset 

6.6 

5.8 

6.6 

6.3 

4.9 

5.9 

6.4 

5.9 

5.9 

6.4 

6.9 

7.5 

6.3 

Midnight  -  Midnight 

NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

6.8 

5.8 

5.7 

6.3 

4.6 

5.6 

6.0 

5.6 

5.6 

6.1 

6.6 

7.4 

6.0 

-Clear 

8 

10 

5 

8 

11 

5 

6 

11 

8 

9 

6 

5 

92 

-Partly  Cloudy 

6 

4 

12 

9 

12 

16 

13 

7 

9 

5 

8 

4 

105 

-Cloudy 

Precipitation 

17 

14 

14 

13 

8 

9 

12 

13 

13 

17 

16 

22 

168 

.01  inches  or  more 

14 

12 

9 

10 

5 

9 

11 

9 

10 

6 

11 

8 

114 

Snow.Ice  Pellets, Hail 

1.0  inches  or  more 

9 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

21 

Thunderstorms 

1 

0 

3 

3 

2 

5 

9 

8 

4 

0 

1 

0 

36 

Heavy  Fog,  visibility 

1/4  mile  or  less 

Temperature  F  ° 

1 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

1 

1 

5 

20 

-Maximum 

90°  and  above 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

32°  and  below 
-Minimum 

24 

20 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

10 

56 

32°  and  below 

31 

26 

26 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

16 

25 

134 

0  °and  below 

13 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21 

AVG.  STATION  PRESS,  (mb) 

994.9 

993.9 

988.8 

988.5 

990.2 

987.5 

988.8 

990.9 

990.5 

991.2 

990.2 

995.6 

990.9 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 

Hour  00 

82 

84 

80 

65 

70 

78 

92 

92 

91 

85 

89 

93 

83 

Hour  06  (Local  Time) 

83 

82 

85 

72 

77 

82 

94 

95 

96 

92 

90 

94 

87 

Hour  12 

74 

69 

56 

45 

43 

51 

67 

70 

64 

61 

72 

82 

63 

Hour  18 

80 

75 

60 

47 

42 

50 

69 

74 

72 

69 

78 

89 

67 

PRECIPITATION  (inches): 

Water  Equivalent 

-Total 

1.00 

3.04 

1.15 

2.66 

1.41 

6.04 

2.84 

6.28 

4.06 

1.11 

4.42 

1.26 

35.27 

-Greatest  (24  hrs) 

0.30 

1.51 

0.75 

1.06 

1.08 

2.52 

0.94 

1.87 

1.28 

0.66 

1.46 

0.84 

2.52 

-Date 

Snow.Ice  pellets, Hail 

26-27 

19-20 

20-21 

25-26 

23 

19 

12 

10 

23-24 

30-31 

3-4 

6-  7 

JUN  19 

-Total 

14.8 

30.2 

0.4 

0.5 

0.0 

0.0 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

12.0 

57.9 

-Greatest  (24  hrs) 

3.2 

9.3 

0.3 

0.5 

0.0 

0.0 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

8.6 

9.3 

-Date 

5-6 

22-23 

13 

30 

20 

29 

6-  7 

FEB  22-23 

WIND: 

Resultant 
-Direction  (!!) 

328 

318 

282 

266 

291 

213 

231 

212 

215 

183 

224 

213 

252 

-Speed  (mph) 

2.1 

0.8 

3.1 

2.1 

1.5 

0.3 

2.4 

1.1 

2.1 

1.4 

2.7 

0.1 

1.2 

Average  Speed  (mph) 

Fastest  Obs.  1  Min. 

10.1 

9.8 

9.4 

12.8 

8.2 

7.9 

7.6 

7.2 

6.0 

8.6 

10.1 

7.6 

8.8 

-Direction  (!!) 

09 

05 

28 

30 

31 

19 

36 

32 

34 

18 

26 

02 

32 

-Speed  (mph) 

22 

29 

23 

29 

26 

22 

20 

33 

28 

25 

25 

21 

33 

-Date 

Peak  Gust 

26 

23 

24 

16 

11 

14 

12 

19 

10 

7 

28 

7 

AUG  19 

-Direction  (!!) 

NE 

NE 

W 

NW 

W 

N 

SW 

NW 

NW 

SW 

W 

NE 

NW 

-Speed  (mph) 

35 

40 

36 

46 

43 

35 

44 

48 

38 

39 

41 

32 

48 

-Date 

26 

22 

23 

16 

23 

24 

4 

19 

10 

7 

28 

6 

AUG  19 

(!!)  See  Reference  Noles  on  Page  6B 
Page  2 


NORMALS,  MEANS,  AND  EXTREMES 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°  12’  N  LONGITUDE:  89°  06’  W  ELEVATION:  FT.  GRND  724  BARO  732  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN:  94822 


fa) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  F 

Normals 

-Daily  Maximum 

26.6 

31.6 

43.8 

58.4 

70.8 

80.2 

83.8 

81.4 

74.1 

62.3 

46.3 

31.8 

57.6 

-Daily  Minimum 

9.8 

14.2 

26.1 

36.9 

47.4 

57.4 

62.5 

60.3 

52.0 

40.6 

29.5 

16.1 

37.7 

-Monthly 

Extremes 

18.2 

22.9 

35.0 

47.7 

59.1 

68.8 

73.2 

70.9 

63.1 

51.5 

38.0 

24.0 

47.7 

-Record  Highest 

44 

63 

68 

85 

91 

95 

101 

103 

104 

102 

90 

76 

66 

104 

-Year 

1989 

1976 

1986 

1980 

1975 

1988 

1955 

1988 

1953 

1971 

1961 

1984 

AUG  1988 

-Record  Lowest 

44 

-27 

-22 

-11 

5 

24 

37 

43 

41 

27 

15 

-10 

-24 

-27 

-Year 

1982 

1985 

1962 

1982 

1966 

1993 

1967 

1986 

1984 

1952 

1977 

1983 

JAN  1982 

NORMAL  DEGREE  DAYS: 
Heating  (base  65  °F) 

1451 

1179 

930 

519 

239 

24 

5 

15 

99 

427 

810 

1271 

6969 

Cooling  (base  65  "F) 

0 

0 

0 

0 

56 

138 

259 

198 

42 

9 

0 

0 

702 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

MEAN  SKY  COVER(tentlis) 
Sunrise  -  Sunset 

MEAN  NUMBER  OF  DAYS: 
Sunrise  to  Sunset 

44 

6.7 

6.5 

6.9 

6.7 

6.2 

6.0 

5.7 

5.7 

5.5 

5.8 

7.1 

7.1 

6.3 

-Clear 

44 

7.4 

7.3 

5.9 

6.5 

7.7 

7.4 

8.9 

9.1 

9.8 

10.1 

6.3 

6.7 

93.1 

-Partly  Cloudy 

44 

6.7 

6.0 

7.9 

7.8 

9.3 

10.6 

11.9 

10.8 

8.7 

7.5 

5.8 

5.6 

98.6 

-Cloudy 

44 

16.9 

14.9 

17.2 

15.7 

14.0 

12.0 

10.2 

11.1 

11.5 

13.5 

18.0 

18.7 

173.5 

Precipitation 
.01  inches  or  more 

44 

9.4 

8.0 

11.0 

11.8 

11.2 

10.1 

9.8 

9.2 

9.1 

8.7 

9.5 

10.2 

117.8 

Snow, Ice  Pellets, Hail 

1.0  inches  or  more 

44 

2.9 

2.4 

2.0 

0.4 

0.* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.* 

0.8 

2.9 

11.4 

Thunderstorms 

44 

0.1 

0.4 

2.0 

4.1 

5.5 

7.7 

7.9 

6.3 

4.8 

2.4 

1.1 

0.3 

42.5 

Heavy  Fog  Visibility 

1/4  mile  or  less 

Temperature  °F 
-Maximum 

44 

2.5 

2.4 

2.6 

1.2 

1.0 

0.6 

1.2 

1.8 

1.7 

1.9 

2.3 

3.0 

22.1 

90°  and  above 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.6 

3.1 

5.9 

3.5 

1.0 

0.* 

0.0 

0.0 

14.2 

32°  and  below 

31 

19.1 

14.1 

4.6 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.9 

13.9 

54.9 

-Minimum 

32°  and  below 

31 

29.5 

26.2 

23.1 

8.9 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

7.2 

19.4 

27.6 

143.6 

0°  and  below 

31 

8.8 

5.1 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

3.6 

18.0 

AV.  STATION  PRES.(mb) 

22 

991.6 

991.9 

988.6 

987.9 

987.9 

987.8 

989.2 

990.5 

990.9 

991.0 

990.2 

991.5 

989.9 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 
Hour  00 

31 

79 

79 

78 

75 

76 

78 

83 

87 

86 

81 

81 

82 

80 

Hour  06  (Local  Time) 

31 

80 

81 

81 

80 

80 

81 

86 

90 

90 

86 

84 

83 

84 

Hour  12 

31 

70 

66 

62 

55 

53 

54 

57 

59 

58 

57 

67 

73 

61 

Hour  18 

31 

75 

71 

65 

56 

54 

54 

59 

63 

65 

64 

73 

78 

65 

PRECIPITATION  (ins): 

Water  Equivalent 
-Normal 

1.28 

1.14 

2.46 

3.65 

3.66 

4.52 

4.12 

4.15 

3.80 

2.88 

2.57 

2.05 

36.28 

-Maximum  Monthly 

44 

4.66 

3.04 

5.62 

9.92 

6.98 

11.85 

11.81 

13.55 

10.68 

8.32 

5.51 

5.04 

13.55 

-Year 

1960 

1994 

1961 

1973 

1974 

1993 

1952 

1987 

1961 

1969 

1985 

1971 

AUG  1987 

-Minimum  Monthly 

44 

0.18 

0.04 

0.52 

0.99 

0.48 

0.46 

0.79 

0.67 

0.05 

0.01 

0.38 

0.37 

0.01 

-Year 

1961 

1969 

1958 

1989 

1992 

1988 

1991 

1970 

1979 

1952 

1976 

1976 

OCT  1952 

-Maximum  in  24  hrs 

44 

2.89 

1.73 

2.50 

5.55 

3.61 

4.15 

5.03 

6.42 

5.56 

5.22 

3.20 

2.24 

6.42 

-Year 

Snow, Ice  Pellets, Hail 

1960 

1966 

1976 

1973 

1977 

1969 

1952 

1987 

1961 

1954 

1961 

1971 

AUG  1987 

-Maximum  Monthly 

44 

26.1 

30.2 

22.7 

7.7 

1.0 

0.0 

T 

T 

0.0 

2.2 

14.7 

25.1 

30.2 

-Year 

1979 

1994 

1964 

1982 

1966 

1994 

1990 

1967 

1951 

1978 

FEB  1994 

-Maximum  in  24  hrs 

44 

9.9 

10.9 

10.4 

6.7 

0.2 

0.0 

T 

T 

0.0 

2.2 

9.5 

11.4 

11.4 

-Year 

1979 

1960 

1972 

1970 

1990 

1994 

1990 

1967 

1951 

1987 

DEC  1987 

WIND: 

Mean  Speed  (mph) 

44 

10.5 

10.6 

11.6 

11.8 

10.4 

9.3 

8.1 

7.8 

8.4 

9.5 

10.6 

10.4 

9.9 

Prevailing  Direction 
through  1963 

Fastest  Obs.  1  Min. 

WNW 

WNW 

ENE 

WNW 

ENE 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

WNW 

WNW 

SSW 

-Direction  (!!) 

44 

27 

25 

25 

11 

27 

30 

30 

26 

20 

29 

20 

06 

11 

-Speed  (mph) 

40 

45 

46 

54 

52 

46 

53 

48 

52 

37 

46 

46 

54 

-Year 

Peak  Gust 

1980 

1953 

1953 

1953 

1988 

1974 

1984 

1965 

1961 

1980 

1961 

1987 

APR  1953 

-Direction  (!!) 

5 

SW 

NW 

-Speed  (mph) 

11 

51 

54 

54 

58 

81 

54 

70 

58 

58 

49 

59 

62 

81 

-Date 

1988 

1987 

1990 

1984 

1988 

1990 

1984 

1987 

1988 

1988 

1988 

1987 

MAY  1988 

(!!)  See  Reference  Notes  on  Page  6B 
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PRECIPITATION  (inches)  ROCKFORD,  ILLINOIS 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1965 

4.40 

0.83 

2.30 

4.62 

5.66 

2.56 

3.81 

9.27 

8.23 

2.91 

1.83 

3.03 

49.45 

1966 

1.39 

2.04 

2.75 

4.96 

4.76 

4.53 

1.59 

1.50 

1.18 

2.51 

3.53 

2.16 

32.90 

1967 

1.41 

0.92 

1.63 

5.30 

2.48 

9.98 

1.32 

3.71 

3.11 

5.06 

2.58 

1.55 

39.05 

1968 

0.58 

0.37 

1.00 

4.92 

3.78 

6.26 

2.62 

6.33 

6.76 

1.26 

2.80 

3.31 

39.99 

1969 

1.86 

0.04 

1.59 

4.45 

5.75 

8.90 

5.72 

2.14 

1.87 

8.32 

1.45 

1.20 

43.29 

1970 

0.51 

0.56 

1.89 

3.75 

5.50 

4.20 

4.29 

0.67 

10.63 

4.03 

1.36 

1.37 

38.76 

1971 

1.11 

2.67 

2.11 

1.79 

1.83 

2.37 

2.81 

1.48 

2.36 

1.99 

2.24 

5.04 

27.80 

1972 

0.66 

0.60 

2.79 

6.21 

4.57 

8.27 

8.39 

9.10 

6.51 

4.29 

1.39 

2.37 

55.15 

1973 

1.67 

1.56 

4.53 

9.92 

6.98 

5.16 

5.81 

1.89 

8.52 

5.15 

1.97 

3.32 

56.48 

1974 

3.55 

1.65 

2.03 

3.41 

6.98 

6.30 

1.48 

2.21 

0.35 

2.41 

2.31 

1.63 

34.31 

1975 

2.38 

2.03 

2.81 

2.39 

3.03 

4.68 

1.30 

4.08 

0.91 

0.98 

4.24 

1.95 

30.78 

1976 

0.59 

1.41 

4.94 

3.60 

2.38 

2.16 

2.05 

2.04 

1.39 

1.94 

0.38 

0.37 

23.25 

1977 

0.61 

0.64 

3.52 

2.39 

5.47 

4.67 

4.73 

5.31 

3.91 

2.26 

2.63 

1.87 

38.01 

1978 

0.78 

0.47 

0.86 

3.29 

3.84 

5.63 

7.41 

2.65 

4.33 

0.87 

2.46 

2.76 

35.35 

1979 

2.43 

1.18 

3.74 

5.20 

1.45 

4.75 

4.34 

6.74 

0.05 

1.55 

2.43 

2.24 

36.10 

1980 

1.02 

1.07 

0.97 

2.75 

2.37 

6.06 

3.58 

5.41 

6.13 

1.42 

0.68 

2.71 

34.17 

1981 

0.22 

2.40 

0.65 

5.21 

1.84 

5.88 

1.14 

9.18 

3.51 

2.47 

1.63 

0.77 

34.90 

1982 

1.58 

0.20 

3.63 

3.47 

4.56 

4.31 

8.89 

2.69 

1.70 

4.22 

4.69 

3.65 

43.59 

1983 

0.52 

1.48 

2.70 

3.85 

4.99 

1.55 

3.85 

2.47 

3.80 

2.25 

4.68 

2.31 

34.45 

1984 

0.73 

1.29 

2.04 

3.09 

3.95 

3.99 

2.92 

1.63 

1.54 

5.93 

3.44 

3.29 

33.84 

1985 

1.00 

1.88 

3.66 

1.10 

3.43 

3.34 

2.98 

4.71 

2.81 

7.39 

5.51 

2.30 

40.11 

1986 

0.73 

2.44 

0.93 

2.04 

4.79 

3.77 

3.14 

2.38 

9.89 

2.44 

1.12 

0.66 

34.33 

1987 

0.93 

0.82 

1.96 

1.98 

3.73 

3.08 

5.02 

13.55 

2.38 

0.82 

2.57 

4.03 

40.87 

1988 

2.45 

0.54 

2.15 

3.14 

1.29 

0.46 

2.39 

1.96 

2.29 

2.10 

4.25 

1.75 

24.77 

1989 

0.79 

0.63 

2.41 

0.99 

2.93 

2.46 

7.61 

6.23 

1.86 

0.86 

0.94 

0.51 

28.22 

1990 

1.83 

1.23 

2.65 

2.83 

5.10 

9.24 

4.93 

6.73 

0.85 

3.31 

3.64 

2.45 

44.79 

1991 

1.12 

0.45 

4.77 

2.15 

2.72 

3.29 

0.79 

1.69 

4.59 

4.77 

4.24 

1.82 

32.40 

1992 

1.11 

1.19 

2.02 

3.65 

0.48 

1.18 

5.12 

2.44 

5.44 

0.66 

4.75 

3.36 

31.40 

1993 

2.45 

0.87 

3.86 

6.11 

3.05 

11.85 

3.72 

3.07 

3.72 

0.74 

1.77 

1.23 

42.44 

1994 

1.00 

3.04 

1.15 

2.66 

1.41 

6.04 

2.84 

6.28 

4.06 

1.11 

4.42 

1.26 

35.27 

Record 

Mean 

1.63 

1.37 

2.53 

3.39 

3.66 

4.41 

3.78 

3.85 

3.83 

2.75 

2.46 

1.76 

35.43 

(!!)  See  Reference  Notes  on  Page  6B 
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AVERAGE  TEMPERATURE  (deg.  F) 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1965 

19.5 

22.1 

25.9 

45.6 

61.9 

67.9 

72.9 

69.7 

62.2 

52.4 

39.6 

32.3 

47.7 

1966 

13.4 

23.9 

37.6 

44.1 

51.4 

69.2 

75.4 

69.7 

62.5 

51.4 

39.0 

24.8 

46.9 

1967 

24.6 

16.9 

35.9 

47.8 

52.9 

68.4 

69.6 

66.1 

62.4 

51.3 

34.4 

27.7 

46.5 

1968 

21.2 

21.2 

40.4 

49.7 

56.1 

69.6 

70.9 

71.4 

63.2 

53.2 

37.8 

25.3 

48.4 

1969 

17.9 

28.3 

31.0 

48.4 

59.4 

63.6 

72.6 

71.7 

63.1 

49.8 

36.7 

24.2 

47.2 

1970 

12.5 

22.4 

33.1 

48.5 

60.4 

68.5 

73.6 

71.4 

63.6 

52.8 

37.7 

26.6 

47.6 

1971 

14.8 

25.0 

32.3 

48.0 

57.0 

74.2 

70.7 

70.7 

68.1 

59.2 

39.1 

31.5 

49.2 

1972 

17.0 

20.5 

32.4 

44.5 

62.3 

65.8 

71.1 

71.3 

63.3 

48.9 

36.6 

21.6 

46.3 

1973 

26.3 

26.9 

43.0 

47.6 

55.8 

70.6 

73.5 

73.2 

64.3 

56.5 

39.9 

24.1 

50.2 

1974 

21.2 

24.0 

36.2 

50.8 

56.6 

66.1 

75.3 

70.3 

60.1 

52.0 

38.0 

26.7 

48.1 

1975 

23.5 

23.1 

29.2 

42.5 

62.4 

70.5 

73.1 

73.1 

58.0 

53.1 

42.2 

27.0 

48.1 

1976 

16.5 

30.8 

38.5 

49.7 

55.3 

68.8 

73.4 

69.4 

60.0 

45.1 

28.1 

15.0 

45.9 

1977 

5.9 

23.5 

42.2 

55.1 

68.2 

67.4 

75.4 

68.6 

63.4 

49.1 

36.5 

19.9 

47.9 

1978 

11.3 

12.3 

29.3 

47.5 

58.9 

69.1 

72.3 

71.7 

68.1 

49.9 

37.9 

21.9 

45.9 

1979 

7.7 

12.9 

31.7 

42.9 

58.7 

68.4 

71.5 

70.0 

63.0 

50.8 

35.9 

29.0 

45.2 

1980 

19.3 

17.1 

30.1 

46.4 

60.6 

66.7 

75.4 

73.7 

64.2 

47.3 

38.2 

25.4 

47.0 

1981 

21.4 

25.9 

37.3 

51.4 

56.3 

70.0 

72.5 

71.2 

62.5 

48.8 

39.4 

22.9 

48.3 

1982 

8.9 

19.6 

32.8 

44.0 

65.5 

64.8 

74.6 

69.0 

61.8 

53.6 

38.1 

33.1 

47.1 

1983 

25.3 

29.5 

36.8 

43.9 

54.7 

70.5 

78.0 

77.2 

63.3 

51.5 

40.1 

12.7 

48.6 

1984 

16.0 

31.9 

28.6 

46.9 

55.4 

70.9 

70.8 

72.8 

61.6 

54.6 

37.1 

29.2 

48.0 

1985 

12.9 

19.3 

39.3 

54.1 

62.2 

66.4 

71.9 

68.3 

64.0 

51.8 

35.3 

14.6 

46.7 

1986 

20.9 

22.5 

40.0 

52.2 

61.4 

68.5 

75.3 

67.1 

64.9 

51.7 

33.4 

28.1 

48.8 

1987 

23.1 

32.4 

39.5 

51.1 

63.9 

72.5 

76.3 

70.8 

62.8 

44.7 

41.6 

29.4 

50.7 

1988 

16.0 

19.7 

36.2 

47.7 

62.5 

71.3 

76.6 

76.4 

65.3 

45.2 

39.6 

26.3 

48.6 

1989 

29.9 

16.1 

34.0 

46.9 

58.2 

68.2 

74.7 

70.1 

60.5 

51.8 

35.4 

14.2 

46.7 

1990 

30.1 

28.2 

39.9 

48.0 

55.7 

69.7 

72.0 

71.4 

65.4 

50.0 

41.8 

23.7 

49.7 

1991 

17.0 

28.4 

39.0 

51.7 

65.5 

73.0 

74.2 

73.8 

63.2 

51.3 

33.5 

28.2 

49.9 

1992 

26.7 

32.2 

37.6 

45.9 

59.3 

67.5 

69.1 

65.6 

61.3 

49.5 

36.4 

25.8 

48.1 

1993 

23.5 

22.5 

33.2 

45.5 

60.8 

67.3 

73.7 

72.8 

58.4 

48.9 

36.8 

27.5 

47.6 

1994 

12.6 

17.2 

36.4 

50.7 

59.8 

71.6 

71.1 

67.8 

64.6 

52.9 

41.2 

30.3 

48.0 

Record 

Mean 

20.6 

24.4 

35.3 

48.2 

59.5 

69.1 

73.8 

71.8 

63.9 

52.2 

38.2 

25.4 

48.5 

Max 

29.1 

33.0 

44.6 

59.2 

71.3 

80.6 

85.4 

83.2 

75.4 

63.3 

46.9 

33.1 

58.8 

Min 

12.0 

15.8 

26.1 

37.2 

47.7 

57.6 

62.2 

60.3 

52.3 

41.0 

29.5 

17.6 

38.3 

(!!)  See  Reference  Notes  on  Page  6B 
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HEATHS 

fG  DEGREE  DAYS  Base  65  dee.  F 

ROCK 

FORD.  ILLINOIS 

SEASON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

TOTAL 

1965-66 

1 

30 

134 

392 

^58 

1005 

1595 

1142 

844 

620 

417 

44 

6983 

1966-67 

0 

7 

122 

417 

773 

1238 

1244 

1341 

892 

513 

385 

22 

6954 

1967-68 

42 

51 

134 

439 

910 

1149 

1349 

1266 

754 

453 

275 

24 

6846 

1968-69 

15 

21 

95 

393 

809 

1224 

1453 

1017 

1047 

490 

210 

120 

6894 

1969-70 

4 

1 

115 

486 

845 

1256 

1627 

1191 

983 

502 

203 

44 

7257 

1970-71 

5 

2 

117 

377 

812 

1182 

1549 

1114 

1007 

504 

258 

5 

6932 

1971-72 

14 

5 

95 

209 

771 

1031 

1483 

1287 

1006 

606 

164 

79 

6750 

1972-73 

17 

26 

119 

491 

845 

1338 

1193 

1061 

675 

520 

281 

2 

6568 

1973-74 

0 

3 

99 

281 

744 

1260 

1354 

1142 

887 

427 

277 

59 

6533 

1974-75 

0 

5 

175 

400 

804 

1179 

1277 

1166 

1107 

668 

150 

29 

6960 

1975-76 

12 

0 

225 

376 

678 

1172 

1499 

986 

813 

473 

296 

16 

6546 

1976-77 

2 

17 

174 

615 

1100 

1545 

1830 

1158 

697 

318 

73 

42 

7571 

1977-78 

0 

20 

88 

488 

849 

1393 

1658 

1471 

1101 

519 

259 

29 

7875 

1978-79 

2 

7 

66 

461 

806 

1333 

1771 

1458 

1026 

658 

245 

27 

7860 

1979-80 

9 

26 

120 

450 

866 

1110 

1411 

1380 

1073 

556 

184 

63 

7248 

1980-81 

0 

3 

99 

538 

796 

1222 

1346 

1089 

851 

402 

275 

9 

6630 

1981-82 

9 

6 

109 

493 

761 

1296 

1739 

1268 

990 

623 

74 

61 

7429 

1982-83 

0 

32 

156 

362 

801 

984 

1224 

987 

867 

627 

316 

34 

6390 

1983-84 

6 

0 

148 

423 

742 

1615 

1515 

952 

1123 

542 

302 

7 

7375 

1984-85 

9 

9 

180 

322 

833 

1101 

1609 

1277 

789 

368 

127 

55 

6679 

1985-86 

2 

14 

157 

402 

885 

1553 

1362 

1187 

771 

397 

138 

35 

6903 

1986-87 

2 

42 

91 

402 

942 

1135 

1290 

905 

781 

418 

143 

11 

6162 

1987-88 

2 

32 

108 

623 

695 

1096 

1513 

1308 

887 

514 

131 

23 

6932 

1988-89 

0 

8 

66 

605 

755 

1193 

1081 

1364 

954 

537 

246 

36 

6845 

1989-90 

0 

10 

164 

403 

881 

1570 

1074 

1026 

775 

534 

285 

28 

6750 

1990-91 

2 

5 

115 

475 

690 

1273 

1483 

1018 

798 

402 

146 

6 

6413 

1991-92 

0 

1 

172 

421 

940 

1134 

1181 

945 

843 

567 

220 

38 

6462 

1992-93 

12 

55 

165 

476 

849 

1207 

1282 

1183 

977 

581 

167 

71 

7025 

1993-94 

0 

4 

212 

498 

836 

1156 

1622 

1334 

880 

445 

200 

22 

7209 

1994-95 

4 

34 

93 

376 

706 

1070 

(!!)  See  Reference  Notes  on  Page  6B 
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COOLING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  F  ROCKFORD,  ILLINOIS 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1969 

0 

0 

0 

0 

45 

82 

244 

213 

66 

21 

0 

0 

671 

1970 

0 

0 

0 

16 

64 

157 

276 

209 

79 

5 

0 

0 

806 

1971 

0 

0 

0 

1 

16 

288 

197 

190 

193 

35 

0 

0 

920 

1972 

0 

0 

0 

0 

89 

104 

214 

229 

75 

0 

0 

0 

711 

1973 

0 

0 

0 

5 

1 

178 

272 

263 

84 

25 

0 

0 

828 

1974 

0 

0 

0 

9 

25 

98 

329 

177 

35 

6 

0 

0 

679 

1975 

0 

0 

0 

0 

75 

201 

273 

258 

22 

15 

0 

0 

844 

1976 

0 

0 

0 

21 

3 

137 

270 

159 

31 

5 

0 

0 

626 

1977 

0 

0 

0 

31 

180 

120 

330 

138 

48 

0 

0 

0 

847 

1978 

0 

0 

0 

0 

75 

160 

238 

220 

166 

0 

0 

0 

859 

1979 

0 

0 

0 

0 

56 

134 

217 

187 

69 

16 

0 

0 

679 

1980 

0 

0 

0 

6 

52 

117 

329 

278 

80 

0 

0 

0 

862 

1981 

0 

0 

0 

3 

15 

164 

248 

202 

42 

0 

0 

0 

674 

1982 

0 

0 

0 

0 

96 

61 

303 

168 

66 

15 

0 

0 

709 

1983 

0 

0 

0 

0 

4 

207 

416 

386 

104 

10 

0 

0 

1127 

1984 

0 

0 

0 

3 

12 

189 

195 

257 

87 

5 

0 

0 

748 

1985 

0 

0 

0 

47 

45 

106 

223 

120 

134 

0 

0 

0 

675 

1986 

0 

0 

4 

22 

35 

148 

329 

113 

92 

1 

0 

0 

744 

1987 

0 

0 

0 

8 

118 

244 

358 

220 

47 

0 

0 

0 

995 

1988 

0 

0 

0 

0 

58 

221 

365 

369 

81 

0 

0 

0 

1094 

1989 

0 

0 

0 

2 

43 

138 

308 

173 

37 

3 

0 

0 

704 

1990 

0 

0 

3 

32 

3 

173 

225 

210 

132 

13 

0 

0 

791 

1991 

0 

0 

0 

8 

169 

254 

292 

281 

126 

4 

0 

0 

1134 

1992 

0 

0 

0 

0 

51 

119 

148 

79 

62 

3 

0 

0 

462 

1993 

0 

0 

0 

0 

42 

148 

280 

253 

18 

5 

0 

0 

746 

1994 

0 

0 

0 

23 

45 

224 

200 

127 

86 

5 

0 

0 

710 

(!!)  See  Reference  Notes  on  Page  6B 
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SNOWFALL  (inches) 

RC 

►CKFORD,  ILL 

INOIS 

SEASON 

TUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.IAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

TOTAL 

1965-66 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

5.5 

11.0 

0.3 

1.0 

T 

1.0 

0.0 

18.9 

1966-67 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

7.8 

8.1 

11.6 

6.5 

3.8 

T 

0.0 

37.8 

1967-68 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

0.7 

2.0 

2.9 

2.3 

0.6 

0.3 

0.0 

0.0 

11.0 

1968-69 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.5 

8.9 

4.6 

0.8 

4.9 

T 

0.0 

0.0 

23.7 

1969-70 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

16.0 

8.2 

5.4 

6.4 

6.7 

0.0 

0.0 

43.3 

1970-71 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.2 

10.0 

3.4 

14.6 

0.4 

0.0 

0.0 

31.6 

1971-72 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

0.2 

5.5 

7.9 

15.7 

2.7 

0.0 

0.0 

37.0 

1972-73 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

4.4 

8.7 

0.4 

6.9 

0.9 

5.2 

0.0 

0.0 

26.6 

1973-74 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

20.0 

12.2 

15.1 

2.3 

T 

0.0 

0.0 

49.6 

1974-75 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

11.4 

4.2 

18.6 

8.4 

4.6 

0.0 

0.0 

51.5  . 

1975-76 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.4 

7.9 

6.6 

1.8 

0.3 

0.3 

T 

0.0 

23.3 

1976-77 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.5 

5.8 

8.8 

4.3 

7.2 

0.8 

0.0 

0.0 

31.4 

1977-78 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7.3 

23.3 

10.0 

6.9 

4.2 

T 

0.0 

0.0 

51.7 

1978-79 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.6 

25.1 

26.1 

12.2 

4.5 

2.0 

0.0 

0.0 

74.5 

1979-80 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.9 

0.9 

5.1 

13.0 

4.6 

5.4 

0.0 

0.0 

33.9 

1980-81 

0.0 

0.0 

0.0 

0.8 

1.4 

6.7 

2.5 

9.1 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

21.1 

1981-82 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

5.8 

14.8 

1.8 

8.1 

7.7 

0.0 

0.0 

41.0 

1982-83 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

T 

3.6 

5.5 

9.5 

9.4 

T 

0.0 

0.0 

28.0 

1983-84 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

18.3 

8.8 

2.2 

10.9 

0.7 

0.0 

0.0 

41.4 

1984-85 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

14.2 

13.4 

8.3 

2.8 

2.4 

0.0 

0.0 

41.3 

1985-86 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.1 

12.5 

8.7 

12.3 

0.9 

1.2 

0.0 

0.0 

40.7 

1986-87 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

5.0 

2.0 

9.5 

T 

2.8 

T 

0.0 

0.0 

19.3 

1987-88 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.6 

21.7 

8.7 

9.9 

3.4 

0.7 

0.0 

0.0 

45.0 

1988-89 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.6 

11.8 

1.3 

13.3 

4.2 

1.5 

T 

0.0 

33.7 

1989-90 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

3.0 

8.6 

9.4 

12.0 

0.3 

0.2 

0.2 

0.0 

34.7 

1990-91 

T 

T 

0.0 

T 

0.7 

11.0 

15.3 

2.8 

6.9 

T 

0.0 

0.0 

36.7 

1991-92 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.7 

13.0 

6.0 

1.0 

9.7 

0.2 

0.0 

0.0 

30.6 

1992-93 

T 

0.0 

0.0 

0.4 

1.7 

11.1 

13.1 

9.9 

13.1 

1.8 

0.0 

0.0 

51.1 

1993-94 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.7 

4.9 

14.8 

30.2 

0.4 

0.5 

0.0 

0.0 

51.5 

1994-95 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

12.0 

Record 

Mean 

T 

T 

0.0 

0.1 

2.6 

9.4 

8.8 

7.2 

6.5 

1.3 

T 

0.0 

35.9 

(!!)  See  Reference  Notes  on  Page  6B 
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REFERENCE  NOTES 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


EXCEPTIONS 
PAGES  4A,  4B  6A 

RECORD  MEANS  ARE  THROUGH  THE  CURRENT  YEAR, 
BEGINNING  IN  1930  FOR  TEMPERATURE 
1906  FOR  PRECIPITATION 
1951  FOR  SNOWFALL 


OPERATION  DURING  THESE  MONTHS. 

PAGE  3 

(a)  -  LENGTH  OF  RECORD  IN  YEARS,  ALTHOUGH 
INDIVIDUAL  MONTHS  MAY  BE  MISSING. 

0.*  OR  *  -  THE  VALUE  IS  BETWEEN  0.0  AND  0.05 
NORMALS  -  BASED  ON  THE  1961-1990  RECORD  PERIOD. 
EXTREMES  -  DATES  ARE  THE  MOST  RECENT  OCCURRENCE 
WIND  DIR.-  NUMERALS  SHOW  TENS  OF  DEGREES  CLOCKWISE 
FROM  TRUE  NORTH.  ’W  INDICATES  CALM. 

RESULTANT  DIRECTIONS  ARE  GIVEN  TO  WHOLE  DEGREES. 
BOLD  VALUES  INDICATE  EXTREME  VALUES  WHICH  OCCURRED 
AFTER  THE  ASOS  SYSTEM  WAS  COMMISSIONED. 

PAGE  4B 

RECORD  =  PERIOD  OF  RECORD 

RECORD  MEAN  PRECIPITATION  IS  THE  MEAN  OF  ALL  DAILY 
PRECIPITATION  AMOUNTS  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD. 
RECORD  MAX(MIN)  TEMPERATURE  IS  THE  MEAN  OF  ALL  DAILY 
MAX(MIN)  TEMPERATURES  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD. 
RECORD  MEAN  TEMPERATURE  IS  THE  SUM  OF  THE  RECORD 
MAX  AND  RECORD  MIN  DIVIDED  BY  2. 

AVERAGE  TEMPERATURE  IS  THE  SUM  OF  THE  MEAN  DAILY 
MAX  AND  MIN  TEMPERATURE  DIVIDED  BY  2. 


GENERAL 

T  -  TRACE  AMOUNT. 

BLANK  ENTRIES  DENOTE  MISSING/UNREPORTED  DATA. 
#  INDICATES  A  STATION  OR  INSTRUMENT  RELOCATION. 
SEE  STATION  LOCATION  TABLE  ON  PAGE  8. 

SPECIFIC 
PAGE  2 

PM  -  INCLUDES  LAST  DAY  OF  PREVIOUS  MONTH 
ASOS  -  AUTOMATED  SURFACE  OBSERVING  SYSTEM  IN 


Page  6B 


1994 

ROCKFORD, 
ILLINOIS  ( RFD ) 


The  climate  of  Rockford  is  characterized  by  hot 
summers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake 
Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in  the 
Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat 
higher  than  those  westward  around  the  Mississippi 
River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect 
of  Lake  Michigan  sometimes  is  felt  as  far  westward 
as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  precipitation  occurs  in 
the  three  summer  months  of  June  to  August,  and  64 
percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no 
month  averages  less  than  4  percent  of  the  annual 
total . 


Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom 
does  oppressive  heat  prevail  for  extended  periods. 
In  general,  the  summers  are  pleasant. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  1951-1980  period,  the  average  first 
occurrence  of  32  degrees  Fahrenheit  in  the  fall  is 
October  11  and  the  average  last  occurrence  in  the 
spring  is  April  29. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


LOCATION 
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Type 

M  =  AMOS 
T  =  AUTOB 
S  =  ASOS 
W  =  AWOS 


REMARKS 


COOPERATIVE 
900  Block,  North  Main 
731  North  Court  Street 
1135  North  Court  Street 
731  North  Court  Street 
324  Churchill  Street 

2221  North  Winnebago 
AIRPORT 

Greater  Rockford  AP 
Fed.  Facilities  Bldg. 
4.7  miles  south  of  P.O. 

Greater  Rockford  AP 


Grea 

Fed. 


Facilities  Bldg. 


12/7/72 

11/7/93 

1/7/13 

6/01/18 

7/30/20 

9/24/53 

12/19/50 

11/05/58 


10/7/93 

12/7/12 

6/01/18 

7/29/20 

9/23/53 

6/30/57 

11/04/58 

Present 


.25  mi .WSW 
.5  mi.  NE 
.5  mi.  SW 
.75  mi.  NE 

1.1  mi.  NW 


35  ft.  E 


42°17‘ 

42°17' 

42°17' 

42°17' 

42°17' 

42°18' 

42°12' 

42°12' 


89°05‘ 
89°05' 
89°05 ' 
89° 05 ' 
89°05' 

89°06‘ 

89°06' 

89°06' 


720 

720 

720 

720 

720 

740 

728 

#724 


Observer,  T.D.  Robertson. 

Observer,  H.C.  Porter. 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

Observer,  F.W.  Knowlton  and 
daughter. 

New  residence. 

Observations  by  CAA  personnel. 


NA 


a  • 

c  :  I  fg  te 

d  -  Commissionec 
feet  SSE  of 


to 


8/22/63  1850 
instrument 


?  - 


fnstaffed  4/25/79, 
Type  change  7/17/85. 


SUBSCRIPTION: 

Price  and  ordering  information  available  through:  National  Climatic  Data  Center.  Federal  Building,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

INQUIRIES/CtMCNTS  CALL:  (704)271-4800  USCOMM-NQAA- ASHEVI LLE ,  N.C. 

National  Climatic  Data  Center 
Federal  Building 
37  Battery  Park  Avenue 
Asheville  NC  28801-2733 
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LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA 

ANNUAL  SUMMARY  WITH  COMPARATIVE  DATA 

ROCKFORD,  The  Library  of  ,he 

ILLINOIS  jul  i  i  1994 


or 


r«TE  s  o' 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


TEMPERATURE  DEPICTS  NORMAL  MAXIMUM,  NORMAL  MINIMUM  AND  ACTUAL  DAILY  HIGH  AND  LOW  VALUES  (FAHRENHEIT) 
PRECIPITATION  IS  MEASURED  IN  INCHES.  SCALE  IS  NON-LINEAR 
STATION  PRESSURE  IS  MEASURED  IN  INCHES  OF  MERCURY 


I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION,  AND  IS  COMPILED  FROM 
RECORDS  ON  FILE  AT  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER,  ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA,  28801 


noaa 


NATIONAL 
OCEANIC  AND 

ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 


NATIONAL  NATIONAL 

ENVIRONMENTAL  SATELLITE,  DATA  CLIMATIC  DATA  CENTER 
AND  INFORMATION  SERVICE  ASHEVILLE  NORTH  CAROLINA 


DIRECTOR 

NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER 


METEOROLOGICAL  DATA  FOR  1993 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°12'N  LONGITUDE:  89°0b'W  ELEVATION:  FT.  GRND  724  BARO  732  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN :  94822 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F: 

Averages 

-Dai  1 y  Max i mum 

30.8 

30.0 

40.8 

55.4 

72.5 

77.3 

82.6 

82.4 

67.8 

60.8 

45.0 

33.7 

56.6 

-Daily  Mini  mum 

16.0 

15.0 

25.6 

35.5 

49.0 

57.3 

64.8 

63.1 

48.9 

37.0 

28.6 

21  .2 

38.5 

-Month  1 y 

23.5 

22.5 

33.2 

45.5 

60.8 

67.3 

73.7 

72.8 

58.4 

48.9 

36.8 

27.5 

47.6 

-Month  1 y  Dewpt . 
Extremes 

18.2 

17.0 

27.1 

35.3 

48.6 

57.8 

65.4 

64.4 

51.0 

38.1 

29.4 

21.6 

39.6 

-H i ghest 

47 

46 

68 

74 

87 

91 

90 

92 

83 

83 

63 

51 

92 

-Date 

31 

5 

30 

28 

10 

17 

27 

26 

12 

7 

13 

9 

AUG  26 

-Lowest 

-4 

-1 1 

5 

21 

38 

37 

55 

50 

28 

24 

14 

-3 

-11 

-Date 

18 

24 

14 

4 

21 

1 

22 

7 

30 

31 

7 

28 

FEB  24 

DEGREE  DAYS  BASE  65  °F : 

Heat i ng 

1282 

1183 

977 

581 

167 

71 

0 

4 

212 

498 

836 

1156 

6967 

Coo  1  i ng 

0 

0 

0 

0 

42 

148 

280 

253 

18 

5 

0 

0 

746 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

AVG.  SKY  COVER  (tenths) 

Sunrise  -  Sunset 

7.3 

7.1 

7.5 

7.5 

7.1 

6.7 

7.5 

6.5 

6.8 

4.8 

7.5 

8.1 

7.0 

Midnight  -  Midnight 

7.0 

6.6 

7.6 

7.1 

6.8 

6.7 

7.1 

6.0 

6.7 

4.8 

7.2 

7.9 

6.8 

NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

-Clear 

8 

6 

6 

3 

4 

9 

3 

5 

5 

14 

2 

4 

69 

-Partly  Cl oudy 

4 

5 

4 

11 

12 

5 

9 

14 

11 

4 

10 

4 

93 

-C 1 oudy 

19 

17 

21 

16 

15 

16 

19 

12 

14 

13 

18 

23 

203 

Prec i p i tat i on 

.01  i  nches  or  more 

12 

10 

13 

13 

14 

18 

9 

15 

13 

6 

8 

13 

144 

Snow, Ice  pel  lets, hail 

1.0  i nches  or  more 

6 

3 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

17 

Thunderstorms 

0 

0 

0 

3 

2 

14 

8 

10 

3 

0 

0 

0 

40 

Heavy  Fog,  visibility 

1  /  4  m i  1 e  or  1  ess 

2 

3 

8 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

19 

Temperature  °F 

-Max i mum 

80°  and  above 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

32°  and  be  1 ow 
-Mini  mum 

16 

17 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

11 

5b 

32°  and  be  1 ow 

29 

28 

24 

12 

0 

0 

0 

0 

1 

11 

19 

24 

148 

0°  and  be  1 ow 

3 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

11 

AVG.  STATION  PRESS,  (mb) 

994.9 

994.2 

991  .2 

986.5 

987.5 

988.2 

988.2 

990.2 

989.8 

989.8 

991  .2 

989.8 

990.2 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 

Hour  00 

87 

86 

85 

80 

80 

84 

87 

90 

88 

80 

82 

81 

84 

Hour  0b  ,|  it-  \ 

Hour  1 2  *-OC  3  1 me 

86 

86 

89 

84 

83 

87 

89 

92 

92 

84 

85 

85 

87 

75 

69 

72 

58 

53 

62 

63 

63 

65 

51 

65 

69 

64 

Hour  1  8 

82 

75 

75 

61 

59 

63 

68 

67 

73 

60 

74 

76 

69 

PRECIPITATION  (inches): 

Water  Equivalent 

-Total 

2.45 

0.87 

3.86 

6.11 

3.05 

11.85 

3.72 

3.07 

3.72 

0.74 

1  .77 

1  .23 

42.44 

-Greatest  (24  hrs) 

0.73 

0.47 

1  .55 

1.60 

0.98 

2.88 

1.05 

0.79 

1  .93 

0.49 

0.73 

0.41 

2.88 

-Date 

3-  4 

20-21 

22-23 

14-15 

30 

18-19 

17-18 

14-15 

25 

8-  9 

25-26 

17-18 

JUN  18-19 

Snow, Ice  pel  lets, hail 

-Total 

13.1 

9.9 

13.1 

1  .8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.7 

4.9 

43.5 

-Greatest  (24  hrs) 

4.2 

4.8 

6.6 

1  .6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.5 

1  .4 

6.6 

-Date 

12-13 

20-21 

21-22 

PM-  1 

30 

5-  6 

18 

MAR  21-22 

WIND: 

Resu 1 t  an  t 

-Direction  ( I ! ) 

288 

356 

018 

038 

190 

189 

199 

226 

260 

254 

206 

259 

262 

-Speed  (mph) 

3.1 

2.6 

3.4 

3.0 

1  .4 

1  .7 

2.2 

1  .4 

1  .9 

3.3 

3.1 

2.2 

0.9 

Average  Speed  (mph) 

F as  test  Obs .  1  Min. 

10.2 

9.7 

10.5 

11.1 

9.6 

9.2 

8.3 

6.7 

7.7 

9.1 

9.9 

9.2 

9.3 

~D i rec  t i on  (  !  !  ) 

23 

05 

03 

25 

05 

06 

17 

29 

16 

27 

30 

31 

06 

-Speed  (mph) 

25 

28 

30 

29 

29 

33 

32 

30 

26 

25 

2b 

26 

33 

-Date 

Peak  Gust 

30 

1 1 

4 

24 

12 

30 

31 

30 

30 

21 

19 

29 

JUN  30 

-Direction  (II) 

H 

NE 

NE 

W 

W 

NE 

NW 

SW 

S 

W 

NW 

NW 

NE 

-Speed  ( mph ) 

40 

35 

39 

41 

40 

47 

45 

46 

33 

39 

36 

39 

47 

-Date 

30 

11 

31 

24 

24 

30 

5 

30 

13 

21 

19 

29 

JUN  30 

( ! ! )  See  Reference  Notes  on  Page  GB 
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NORMALS,  MEANS,  AND  EXTREMES 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


LATITUDE:  42° 1 2 ' N  LONGITUDE:  88°06'W  ELEVATION:  FT.  GRND  724  BARO  732  TIME  ZONE:  CENTRAL  W8AN :  84822 


(a) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F: 

Norma  1 s 

-Daily  Maxi  mum 

28.8 

31  .8 

42.5 

58.5 

70.6 

80.1 

83.7 

81  .8 

74.6 

63.0 

46.3 

32.6 

57.7 

-Daily  Mini  mum 

8.8 

14.8 

25.1 

37.3 

47.6 

57.6 

62.2 

60.6 

52.0 

41.0 

28.7 

17.0 

37.8 

-Month  1 y 

18.3 

23.4 

33.8 

47.8 

58.1 

68.8 

73.0 

71.3 

63.3 

52.1 

37.5 

24.8 

47.8 

Extremes 

-Record  Hiqhest 

43 

83 

68 

85 

81 

85 

101 

103 

104 

102 

80 

76 

66 

104 

-Year 

1888 

1876 

1886 

1880 

1875 

1888 

1855 

1888 

1853 

1871 

1861 

1884 

AUG  1888 

-Record  Lowest 

43 

-27 

-22 

-11 

5 

24 

37 

43 

41 

27 

15 

-10 

-24 

-27 

-Year 

1882 

1885 

1862 

1882 

1866 

1883 

1867 

1886 

1884 

1852 

1877 

1883 

JAN  1882 

NORMAL  DEGREE  DAYS: 

Heating  (base  85°F  ) 

1448 

1165 

867 

513 

227 

34 

5 

11 

88 

412 

825 

1246 

6852 

Cooling  (base  65°F  ) 

0 

0 

0 

0 

44 

151 

253 

206 

48 

12 

0 

0 

714 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

MEAN  SKY  COVER  (tenths) 

Sunrise  -  Sunset 

43 

6.7 

6.5 

6.8 

6.7 

6.3 

6.0 

5.6 

5.7 

5.5 

5.8 

7.1 

7.1 

6.3 

MEAN  NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

-Clear 

43 

7.4 

7.3 

6.0 

6.4 

7.7 

7.4 

8.0 

8.0 

8.8 

10.1 

6.3 

6.7 

83.1 

-Part  1 y  Cl oudy 

43 

6.7 

6.1 

7.8 

7.8 

8.2 

10.5 

11.8 

10.8 

8.7 

7.5 

5.7 

5.7 

88.5 

-C 1 oudy 

Prec i p i tat i on 

43 

16.8 

14.8 

17.3 

15.8 

14.2 

12.0 

10.2 

11  .0 

11.5 

13.4 

18.0 

18.6 

173.7 

.01  inches  or  more 
Snow, Ice  pel  lets, hail 

43 

8.3 

7.8 

11  .0 

11  .8 

11.3 

10.2 

8.8 

8.2 

8.1 

8.7 

8.4 

10.2 

117.8 

1.0  inches  or  more 

43 

2.7 

2.2 

2.0 

0.4 

0.* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 .  * 

0.8 

2.8 

11.1 

Thunderstorms 

43 

0.1 

0.4 

1.8 

4.2 

5.5 

7.8 

7.8 

6.3 

4.8 

2.4 

1  . 1 

0.3 

42.6 

Heavy  Fog  Visibility 
1/4  mile  or  less 

43 

2.6 

2.4 

2.6 

1.2 

1  .0 

0.6 

1.2 

1  .8 

1  .7 

2.0 

2.3 

2.8 

22.2 

Temperature  F 

-Maxi  mum 

80°  and  above 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.6 

2.8 

6.1 

3.6 

1.0 

0 .  * 

0.0 

0.0 

14.4 

32°  and  below 
-Mini  mum 

30 

18.0 

13.8 

4.7 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

14.1 

54.8 

32°  and  be  1 ow 

30 

28.5 

26.2 

23.0 

8.0 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

7.3 

18.5 

27.7 

144.0 

0°  and  below 

30 

8.7 

5.0 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

3.7 

17.8 

AVG.  STATION  PRESS. (mb) 

21 

881  .4 

881  .8 

888.6 

887.8 

887.8 

887.8 

888.2 

880.5 

880.8 

881  .0 

880.2 

881.3 

888.8 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 

Hour  00 

30 

78 

78 

78 

75 

76 

78 

83 

87 

86 

81 

81 

81 

80 

Hour  0b  ,i  it-  i 

Hour  1 2  L°C  a  *  1  ■ me  J 

30 

80 

80 

81 

80 

80 

81 

86 

80 

80 

85 

84 

83 

83 

30 

70 

66 

62 

56 

53 

55 

57 

58 

58 

56 

67 

73 

61 

Hour  1  8 

30 

75 

70 

65 

56 

54 

55 

58 

62 

65 

64 

73 

77 

65 

PRECIPITATION  (inches) : 

Water  Equ i va 1 ent 

-Norma  1 

1  .42 

1.18 

2.58 

4.22 

3.75 

4.58 

4.50 

3.71 

3.70 

2.82 

2.30 

1  .81 

36.78 

-Maximum  Monthly 

43 

4.66 

2.67 

5.62 

8.82 

6.88 

11.85 

11.81 

13.55 

10.68 

8.32 

5.51 

5.04 

13.55 

-Year 

1860 

1871 

1861 

1873 

1874 

1883 

1852 

1887 

1861 

1868 

1885 

1871 

AUG  1887 

-Mini  mum  Month  1 y 

43 

0.18 

0.04 

0.52 

0.88 

0.48 

0.46 

0.78 

0.67 

0.05 

0.01 

0.38 

0.37 

0.01 

-Year 

1861 

1868 

1858 

1888 

1882 

1888 

1881 

1870 

1878 

1852 

1876 

1876 

OCT  1852 

-Maximum  in  24  hrs 

43 

2.88 

1  .73 

2.50 

5.55 

3.61 

4.15 

5.03 

6.42 

5.56 

5.22 

3.20 

2.24 

6.42 

-Year 

1860 

1866 

1876 

1873 

1877 

1868 

1852 

1887 

1861 

1854 

1861 

1871 

AUG  1887 

Snow, Ice  pel  lets, hail 

-Maximum  Monthly 

43 

26.1 

18.5 

22.7 

7.7 

1.0 

0.0 

T 

T 

0.0 

2.2 

14.7 

25.1 

26.1 

-Year 

1878 

1860 

1864 

1882 

1866 

1882 

1880 

1867 

1851 

1878 

JAN  1878 

-Maximum  in  24  hrs 

43 

8.8 

10.8 

10.4 

6.7 

0.2 

0.0 

T 

T 

0.0 

2.2 

8.5 

11.4 

11.4 

-Year 

1878 

1860 

1872 

1870 

1880 

1882 

1880 

1867 

1851 

1887 

DEC  1887 

WIND: 

Mean  Speed  ( mph ) 
Prevailing  Direction 

43 

10.6 

10.6 

11.7 

11.8 

10.5 

8.3 

8.1 

7.8 

8.5 

8.5 

10.6 

10.5 

8.8 

through  1883 

Fastest  Obs .  1  Min. 

WNW 

WNW 

ENE 

WNW 

ENE 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

WNW 

WNW 

SSW 

-D i rec  t i on  (  !  !  ) 

43 

27 

25 

25 

11 

27 

30 

30 

26 

20 

28 

20 

06 

11 

-Speed  (MPH) 

43 

40 

45 

46 

54 

52 

46 

53 

48 

52 

37 

46 

46 

54 

-Year 

1880 

1853 

1853 

1853 

1888 

1874 

1884 

1865 

1861 

1880 

1861 

1887 

APR  1853 

Peak  Gust 

-D i rec t i on  ( ! ! ) 

4 

SW 

NW 

-Speed  (mph) 

10 

51 

54 

54 

58 

81 

54 

70 

58 

58 

48 

58 

62 

81 

-Date 

1888 

1887 

1880 

1884 

1888 

1880 

1884 

1887 

1888 

1888 

1888 

1887 

MAY  1888 

(!!)  See  Reference  Notes  on  Page  6B . 
Page  3 


PRECIPITATION  (inches) 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1  964 

0 . 97 

0 . 50 

3 . 64 

8.17 

3.41 

6.51 

5 . 20 

1  .  99 

3 . 32 

0.11 

4 .51 

0.91 

39 . 24 

1  965 

4 . 40 

0 . 83 

2 . 30 

4 . 62 

5 . 66 

2 . 56 

3.81 

9 . 27 

8 . 23 

2 .91 

1  .  83 

3 . 03 

49 . 45 

1  966 

1  .  39 

2 . 04 

2 . 75 

4 . 96 

4  .  76 

4 . 53 

1  .  59 

1  .  50 

1.18 

2 .51 

3 . 53 

2.16 

32 . 90 

1  967 

1.41 

0 . 92 

1  .  63 

5 . 30 

2 . 48 

9 . 98 

1  .  32 

3.71 

3.11 

5 . 06 

2 . 58 

1  .  55 

39 . 05 

1  968 

0 . 58 

0 . 37 

1  .  00 

4 . 92 

3 . 78 

6 . 26 

2 . 62 

6 . 33 

6 . 76 

1  .  26 

2 . 80 

3.31 

39 . 99 

1  969 

1  .  86 

0 . 04 

1  .  59 

4 . 45 

5 . 75 

8 . 90 

5 . 72 

2.14 

1  .  87 

8 . 32 

1  .  45 

1  .  20 

43 . 29 

1  970 

0.51 

0 . 56 

1  .  89 

3 . 75 

5 . 50 

4 . 20 

4 . 29 

0 . 67 

10.63 

4 . 03 

1  .  36 

1  .  37 

38 . 76 

1  971 

1.11 

2 .67 

2.11 

1  .  79 

1  .  83 

2 . 37 

2 .81 

1  .  48 

2 . 36 

1  .  99 

2 . 24 

5 . 04 

27 . 80 

1  972 

0 . 66 

0 . 60 

2 . 79 

6 .21 

4 . 57 

8 . 27 

8 . 39 

9.10 

6 .51 

4 . 29 

1  .  39 

2 . 37 

55.15 

1  973 

1  .  67 

1  .  56 

4 . 53 

9 . 92 

6 . 98 

5.16 

5.81 

1  .  89 

8 . 52 

5.15 

1  .  97 

3 . 32 

56 . 48 

1  974 

3 . 55 

1  .  65 

2 . 03 

3.41 

6 . 98 

6 . 30 

1  .  48 

2 .21 

0 . 35 

2.41 

2 . 31 

1  .  63 

34 . 31 

1  975 

2 . 38 

2 . 03 

2 .81 

2 . 39 

3 . 03 

4 . 68 

1  .  30 

4 . 08 

0.91 

0 . 98 

4 . 24 

1  .  95 

30 . 78 

1  976 

0 . 59 

1.41 

4 . 94 

3 . 60 

2 . 38 

2.16 

2 . 05 

2 . 04 

1  .  39 

1  .  94 

0 . 38 

0 . 37 

23 . 25 

1  977 

0.61 

0 . 64 

3 . 52 

2 . 39 

5 . 47 

4 . 67 

4 . 73 

5 . 31 

3.91 

2 . 26 

2 . 63 

1  .  87 

38.01 

1  978 

0 . 78 

0 . 47 

0 . 86 

3 . 29 

3 . 84 

5 . 63 

7.41 

2 . 65 

4 . 33 

0 . 87 

2 . 46 

2 . 76 

35 . 35 

1  979 

2 .43 

1.18 

3 . 74 

5 . 20 

1  .  45 

4 . 75 

4 . 34 

6 . 74 

0 . 05 

1  .  55 

2 . 43 

2.24 

36.10 

1  980 

1  .  02 

1  .  07 

0 . 97 

2 . 75 

2 . 37 

6 . 06 

3 . 58 

5.41 

6.13 

1  .  42 

0 . 68 

2.71 

34.17 

1  981 

0 . 22 

2 . 40 

0 . 65 

5.21 

1  .  84 

5 . 88 

1.14 

9.18 

3 .51 

2 . 47 

1  .  63 

0 . 77 

34 . 90 

1  982 

1  .  58 

0 . 20 

3 . 63 

3 . 47 

4 . 56 

4.31 

8 . 89 

2 . 69 

1  .  70 

4 . 22 

4 . 69 

3 . 65 

43 . 59 

1  983 

0 . 52 

1  .  48 

2 . 70 

3 . 85 

4 . 99 

1  .  55 

3 . 85 

2 . 47 

3 . 80 

2 . 25 

4 . 68 

2.31 

34 . 45 

1  984 

0 . 73 

1  .  29 

2 . 04 

3 . 09 

3 . 95 

3 . 99 

2 . 92 

1  .  63 

1  .  54 

5 . 93 

3 . 44 

3 . 29 

33 . 84 

1  985 

1  .  00 

1  .  88 

3 . 66 

1.10 

3 . 43 

3 . 34 

2 . 98 

4.71 

2 . 81 

7 . 39 

5 .51 

2 . 30 

40.11 

1  986 

0 . 73 

2 . 44 

0 . 93 

2 . 04 

4 . 79 

3 . 77 

3.14 

2 . 38 

9 . 89 

2 . 44 

1.12 

0 . 66 

34 . 33 

1  987 

0 . 93 

0 . 82 

1  .  96 

1  .  98 

3 . 73 

3 . 08 

5 . 02 

13.55 

2 . 38 

0 . 82 

2 .57 

4 . 03 

40 . 87 

1  988 

2 . 45 

0 . 54 

2.15 

3.14 

1  .  29 

0 . 46 

2 . 39 

1  .  96 

2 . 29 

2.10 

4 . 25 

1  .  75 

24 . 77 

1  989 

0 . 79 

0 . 63 

2.41 

0 . 99 

2 . 93 

2 . 46 

7.61 

6 . 23 

1  .  86 

0 . 86 

0 . 94 

0 .51 

28 . 22 

1  990 

1  .  83 

1  .  23 

2 . 65 

2 . 83 

5.10 

9 . 24 

4 . 93 

6 . 73 

0 . 85 

3 . 31 

3 . 64 

2 . 45 

44 . 79 

1  991 

1.12 

0 . 45 

4 . 77 

2.15 

2 . 72 

3 . 29 

0 . 79 

1  .  69 

4 . 59 

4 . 77 

4 . 24 

1  .  82 

32 . 40 

1  992 

1.11 

1.19 

2 . 02 

3 . 65 

0 . 48 

1.18 

5.12 

2 . 44 

5 . 44 

0 . 66 

4 . 75 

3 . 36 

31  .  40 

1  993 

2 . 45 

0 . 87 

3 . 86 

6.11 

3 . 05 

11.85 

3 . 72 

3 . 07 

3 . 72 

0 . 74 

1  .  77 

1  .  23 

42 . 44 

Record 

Mean 

1  .  64 

1  .  35 

2 . 54 

3 . 39 

3 . 69 

4 . 39 

3 . 79 

3 . 82 

3 . 83 

2 . 77 

2 . 44 

1  .  77 

35 . 44 

See  Reference  Notes  on  Page  6B . 
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AVERAGE  TEMPERATURE  (deg.  F)  rockford,  Illinois 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1  964 

26 . 7 

25 . 7 

32 . 3 

48 . 5 

62 . 6 

68 . 6 

72 . 8 

66 . 9 

62 . 7 

48 . 1 

41.1 

22 . 9 

48 . 3 

1  965 

19.5 

22  .  1 

25 . 9 

45 . 6 

61.9 

67 . 9 

72 . 9 

69 . 7 

62 . 2 

52 . 4 

39 . 6 

32 . 3 

47 . 7 

1  966 

13.4 

23 . 9 

37 . 6 

44  .  1 

51.4 

69 . 2 

75 . 4 

69 . 7 

62 . 5 

51.4 

39 . 0 

24 . 8 

46 . 9 

1  967 

24 . 6 

16.9 

35 . 9 

47 . 8 

52 . 9 

68 . 4 

69 . 6 

66  .  1 

62 . 4 

51.3 

34 . 4 

27 . 7 

46 . 5 

1  968 

21.2 

21.2 

40 . 4 

49 . 7 

56 . 1 

69 . 6 

70 . 9 

71.4 

63 . 2 

53 . 2 

37 . 8 

25 . 3 

48 . 4 

1  969 

17.9 

28 . 3 

31  .  0 

48 . 4 

59 . 4 

63 . 6 

72 . 6 

71.7 

63 . 1 

49 . 8 

36 . 7 

24 . 2 

47 . 2 

1  970 

12.5 

22 . 4 

33 . 1 

48 . 5 

60 . 4 

68 . 5 

73 . 6 

71.4 

63 . 6 

52 . 8 

37 . 7 

26 . 6 

47.6 

1  971 

14.8 

25 . 0 

32 . 3 

48 . 0 

57 . 0 

74 . 2 

70 . 7 

70 . 7 

68 . 1 

59 . 2 

39 . 1 

31  .  5 

49 . 2 

1  972 

17.0 

20 . 5 

32 . 4 

44 . 5 

62 . 3 

65 . 8 

71  .  1 

71.3 

63 . 3 

48 . 9 

36 . 6 

21.6 

46 . 3 

1  973 

26  : 3 

26 . 9 

43 . 0 

47 . 6 

55 . 8 

70 . 6 

73 . 5 

73 . 2 

64 . 3 

56 . 5 

39 . 9 

24 . 1 

50 . 2 

1  974 

21  .  2 

24 . 0 

36 . 2 

50 . 8 

56 . 6 

66 . 1 

75 . 3 

70 . 3 

60 . 1 

52 . 0 

38 . 0 

26 . 7 

48  .  1 

1  975 

23 . 5 

23  .  1 

29 . 2 

42 . 5 

62 . 4 

70 . 5 

73 . 1 

73  .  1 

58 . 0 

53 . 1 

42 . 2 

27 . 0 

48 . 1 

1  976 

16.5 

30 . 8 

38 . 5 

49 . 7 

55 . 3 

68 . 8 

73 . 4 

69 . 4 

60 . 0 

45 . 1 

28 . 1 

15.0 

45 . 9 

1  977 

5 . 9 

23 . 5 

42 . 2 

55 . 1 

68 . 2 

67 . 4 

75 . 4 

68 . 6 

63 . 4 

49 . 1 

36 . 5 

19.9 

47 . 9 

1  978 

11.3 

12.3 

29 . 3 

47 . 5 

58 . 9 

69 . 1 

72 . 3 

71.7 

68 . 1 

49 . 9 

37 . 9 

21  .  9 

45 . 9 

1  979 

7 . 7 

12.9 

31.7 

42 . 9 

58 . 7 

68 . 4 

71.5 

70 . 0 

63 . 0 

50 . 8 

35 . 9 

29 . 0 

45 . 2 

1  980 

19.3 

17.1 

30 . 1 

46 . 4 

60 . 6 

66 . 7 

75 . 4 

73 . 7 

64 . 2 

47 . 3 

38 . 2 

25 . 4 

47 . 0 

1  981 

21.4 

25 . 9 

37 . 3 

51.4 

56 . 3 

70 . 0 

72 . 5 

71.2 

62 . 5 

48 . 8 

39 . 4 

22 . 9 

48 . 3 

1  982 

8 . 9 

19.6 

32 . 8 

44 . 0 

65 . 5 

64 . 8 

74 . 6 

69 . 0 

61.8 

53 . 6 

38 . 1 

33  .  1 

47 . 1 

1  983 

25 . 3 

29 . 5 

36 . 8 

43 . 9 

54 . 7 

70 . 5 

78 . 0 

77 . 2 

63 . 3 

51  .  5 

40 . 1 

12.7 

48 . 6 

1  984 

16.0 

31.9 

28 . 6 

46 . 9 

55 . 4 

70 . 9 

70 . 8 

72 . 8 

61.6 

54 . 6 

37 . 1 

29 . 2 

48 . 0 

1  985 

12.9 

19.3 

39 . 3 

54  .  1 

62 . 2 

66 . 4 

71.9 

68 . 3 

64 . 0 

51.8 

35 . 3 

14.6 

46 . 7 

1  986 

20 . 9 

22 . 5 

40 . 0 

52 . 2 

61.4 

68 . 5 

75 . 3 

67 . 1 

64 . 9 

51.7 

33 . 4 

28 . 1 

48 . 8 

1  987 

23 . 1 

32 . 4 

39 . 5 

51  .  1 

63 . 9 

72 . 5 

76 . 3 

70 . 8 

62 . 8 

44 . 7 

41.6 

29 . 4 

50 . 7 

1  988 

16.0 

19.7 

36 . 2 

47.7 

62 . 5 

71.3 

76 . 6 

76 . 4 

65 . 3 

45 . 2 

39 . 6 

26 . 3 

48 . 6 

1  989 

29 . 9 

16.1 

34 . 0 

46 . 9 

58 . 2 

68 . 2 

74 . 7 

70 . 1 

60 . 5 

51.8 

35 . 4 

14.2 

46 . 7 

1  990 

30 . 1 

28 . 2 

39 . 9 

48 . 0 

55 . 7 

69 . 7 

72 . 0 

71.4 

65 . 4 

50 . 0 

41.8 

23 . 7 

49 . 7 

1  991 

17.0 

28 . 4 

39 . 0 

51.7 

65 . 5 

73 . 0 

74 . 2 

73 . 8 

63 . 2 

51.3 

33 . 5 

28 . 2 

49 . 9 

1  992 

26 . 7 

32 . 2 

37 . 6 

45 . 9 

59 . 3 

67 . 5 

69 . 1 

65 . 6 

61.3 

49 . 5 

36 . 4 

25 . 8 

48 . 1 

1  993 

23 . 5 

22 . 5 

33 . 2 

45 . 5 

60 . 8 

67 . 3 

73 . 7 

72 . 8 

58 . 4 

48 . 9 

36 . 8 

27 . 5 

47 . 6 

Record 

Mean 

20 . 7 

24 . 5 

35 . 3 

48 . 2 

59 . 5 

69 . 1 

73 . 8 

71.8 

63 . 9 

52 . 2 

38 . 2 

25 . 3 

48 . 5 

Max 

29 . 2 

33  .  1 

44 . 6 

59 . 2 

71.3 

80 . 6 

85 . 4 

83 . 2 

75 . 4 

63 . 3 

46 . 9 

33  .  1 

58 . 8 

Min 

12.1 

15.9 

26  .  1 

37  .  1 

47 . 7 

57 . 5 

62 . 2 

60 . 3 

52 . 3 

41.0 

29 . 5 

17.5 

38 . 3 

See  Reference  Notes  on  Page  SB. 
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HEATING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  F 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


SEASON 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

1  984-85 

9 

5  1 

1  45 

5  1  9 

7  1  3 

1298 

1  405 

1194 

1  204 

579 

1  45 

28 

7288 

1965-6b 

1 

30 

1  34 

392 

758 

1  005 

1  595 

1142 

844 

820 

4  1  7 

45 

8983 

i  9&8-&7 

0 

7 

1  22 

4  1  7 

773 

1238 

124  4 

134  1 

892 

5  1  3 

385 

22 

8954 

1 987-88 

42 

5  1 

1  34 

439 

9  1  0 

114  9 

1349 

1  288 

754 

453 

275 

24 

884  8 

1 988-89 

1  5 

2  1 

95 

393 

809 

1  224 

1453 

10  17 

104  7 

490 

21  0 

1  20 

8894 

1 889-70 

4 

1 

1  1  5 

488 

845 

1  258 

1  827 

119  1 

983 

502 

203 

44 

7257 

1 970-71 

5 

2 

1  1  7 

377 

8  1  2 

1182 

1  549 

1114 

1007 

504 

258 

5 

8932 

1971-72 

1  4 

5 

95 

209 

77  1 

103  1 

1483 

1  287 

1  008 

808 

1  84 

79 

8750 

1972-73 

1  7 

28 

1  1  9 

49  1 

845 

1338 

1193 

108  1 

875 

520 

28  1 

2 

8588 

1 973-74 

0 

3 

99 

28  1 

744 

1280 

1  354 

1142 

887 

427 

277 

59 

8533 

1974-75 

0 

5 

1  75 

400 

804 

1179 

1277 

1188 

1  1  07 

888 

1  50 

29 

8980 

1 975-78 

1  2 

0 

225 

378 

878 

1  1  72 

1  499 

988 

8  1  3 

473 

298 

1  8 

8548 

1978-77 

2 

1  7 

1  74 

8  1  5 

1100 

1  545 

1  830 

1  1  58 

897 

3  1  8 

73 

42 

757  1 

1 977-78 

0 

20 

88 

488 

849 

1  393 

1  858 

14  7  1 

110  1 

5  1  9 

259 

29 

7875 

1978-79 

2 

7 

88 

48  1 

808 

1  333 

177  1 

1  458 

1  028 

858 

245 

27 

7880 

1979-80 

9 

28 

1  20 

450 

888 

1110 

14  11 

1  380 

1073 

558 

1  84 

83 

7248 

1980-81 

0 

3 

99 

538 

798 

1222 

1348 

1089 

85  1 

402 

275 

9 

8830 

1981-82 

9 

8 

1  09 

493 

78  1 

1  298 

1  739 

1  288 

990 

823 

74 

8  1 

7429 

1 982-83 

0 

32 

1  58 

382 

80  1 

984 

1224 

987 

887 

827 

31  8 

34 

8390 

1 983-84 

8 

0 

1  48 

423 

742 

18  15 

15  15 

952 

1123 

542 

302 

7 

7375 

1984-85 

9 

9 

1  80 

322 

833 

110  1 

1809 

1277 

789 

388 

1  27 

55 

8879 

1 985-88 

2 

1  4 

1  57 

402 

885 

1  553 

1  382 

1187 

77  1 

397 

1  38 

35 

8903 

1 988-87 

2 

42 

91 

402 

942 

1135 

1290 

905 

78  1 

4  1  8 

1  43 

1  1 

8  182 

1987-88 

2 

32 

1  08 

823 

895 

1098 

15  13 

1308 

887 

51  4 

1  3  1 

23 

8932 

1988-89 

0 

8 

88 

805 

755 

1193 

108  1 

1  384 

954 

537 

248 

38 

8845 

1 989-90 

0 

1  0 

1  84 

403 

88  1 

1570 

1074 

1  028 

775 

534 

285 

28 

8750 

1 990-91 

2 

5 

1  1  5 

4  75 

890 

1273 

1483 

10  18 

798 

402 

1  48 

8 

84  13 

1991-92 

0 

1 

1  72 

42  1 

940 

1  1  34 

118  1 

945 

843 

587 

220 

38 

8482 

1 992-93 

1  2 

55 

1  85 

478 

849 

1  207 

1  282 

1183 

977 

58  1 

1  87 

7  1 

7025 

1 993-94 

0 

4 

2  1  2 

498 

838 

1158 

See  Refenence  Notes  on  Page  SB . 
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COOLING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  F  rockford,  Illinois 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1  989 

0 

0 

0 

O 

45 

82 

244 

2  1  3 

88 

2  1 

0 

0 

87  1 

1970 

O 

0 

o 

1  8 

84 

1  57 

278 

209 

79 

5 

0 

0 

808 

197  1 

0 

0 

0 

1 

1  8 

288 

1  97 

1  90 

1  93 

35 

0 

0 

920 

1972 

0 

0 

0 

0 

89 

1  04 

2  1  4 

229 

75 

0 

0 

0 

7  1  1 

1973 

o 

0 

0 

5 

1 

1  78 

272 

283 

84 

25 

0 

0 

828 

1974 

0 

0 

0 

9 

25 

98 

329 

1  77 

35 

8 

0 

0 

879 

1975 

o 

0 

0 

0 

75 

20  1 

273 

258 

22 

1  5 

0 

o 

844 

1978 

0 

0 

0 

2  1 

3 

1  37 

270 

1  59 

3  1 

5 

0 

0 

828 

1  977 

0 

0 

0 

3  1 

1  80 

1  20 

330 

1  38 

48 

0 

0 

0 

84  7 

1978 

0 

o 

0 

O 

75 

1  80 

238 

220 

1  88 

0 

o 

0 

859 

1979 

0 

0 

0 

o 

58 

1  34 

2  1  7 

1  87 

89 

1  8 

0 

0 

879 

1980 

0 

0 

0 

6 

52 

1  1  7 

329 

278 

80 

0 

0 

0 

882 

198  1 

0 

0 

0 

3 

1  5 

1  84 

248 

202 

42 

o 

0 

0 

874 

1  982 

0 

0 

0 

0 

98 

8  1 

303 

1  88 

88 

1  5 

0 

0 

709 

1983 

o 

0 

0 

0 

4 

207 

4  1  8 

388 

1  04 

1  O 

0 

0 

1127 

1  984 

0 

0 

o 

3 

1  2 

1  89 

1  95 

257 

87 

5 

0 

0 

748 

1  985 

0 

0 

0 

47 

45 

1  08 

223 

1  20 

1  34 

0 

0 

0 

875 

1  988 

0 

0 

4 

22 

35 

1  48 

329 

1  1  3 

92 

1 

0 

0 

744 

1987 

0 

0 

0 

8 

1  1  8 

244 

358 

220 

47 

0 

0 

0 

995 

1  988 

0 

0 

0 

O 

58 

22  1 

385 

389 

8  1 

0 

0 

0 

1  094 

1989 

0 

0 

0 

2 

43 

1  38 

308 

1  73 

37 

3 

0 

0 

704 

1990 

0 

0 

3 

32 

3 

1  73 

225 

2  1  0 

1  32 

1  3 

0 

0 

79  1 

199  1 

0 

0 

0 

8 

1  89 

254 

292 

28  1 

1  28 

4 

0 

o 

1  1  34 

1  992 

0 

0 

0 

0 

5  1 

1  1  9 

1  48 

79 

82 

3 

0 

0 

482 

1993 

0 

0 

0 

0 

42 

1  4  8 

280 

253 

1  8 

5 

0 

0 

748 

See  Refenence  Notes  on  Page  BB . 
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SNOWFALL  (inches) 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


SEASON 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

1 964-65 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 8 

10.3 

10.3 

5 . 0 

19.2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

47 . 6 

1965-66 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

5 . 5 

11.0 

0 . 3 

1  .  0 

T 

1  .  0 

0 . 0 

18.9 

1 966-67 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

7 . 8 

8 . 1 

11.6 

6 . 5 

3 . 8 

T 

0 . 0 

37 . 8 

1 967-68 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

2 . 2 

0 . 7 

2 . 0 

2 . 9 

2 . 3 

0 . 6 

0 . 3 

0 . 0 

0 . 0 

11.0 

1 968-69 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 5 

8 . 9 

4 . 6 

0 . 8 

4 . 9 

T 

0 . 0 

0 . 0 

23 . 7 

1 969-70 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 6 

16.0 

8 . 2 

5 . 4 

6 . 4 

6 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

43 . 3 

1 970-71 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

3 . 2 

10.0 

3 . 4 

14.6 

0 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

31  .  6 

1 971-72 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

5 . 0 

0 . 2 

5 . 5 

7 . 9 

15.7 

2 . 7 

0.0 

0 . 0 

37 . 0 

1 972-73 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

4 . 4 

8 . 7 

0 . 4 

6 . 9 

0 . 9 

5 . 2 

0 . 0 

0 . 0 

2b  .  6 

1 973-74 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

20 . 0 

12.2 

15.1 

2 . 3 

T 

0 . 0 

0 . 0 

49 . 6 

1 974-75 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 3 

11,4 

4 . 2 

18.6 

8 . 4 

4 . 6 

o 

o 

0 . 0 

51  .  5 

1 975-76 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

6 . 4 

7 . 9 

6 . 6 

1  .  8 

0 . 3 

0 . 3 

T 

0 . 0 

23 . 3 

1 976-77 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 5 

5 . 8 

8 . 8 

4 . 3 

7 . 2 

0 . 8 

0 . 0 

0 . 0 

31.4 

1 977-78 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

7 . 3 

23 . 3 

10.0 

6 . 9 

4 . 2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

51  .  7 

1 978-79 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 6 

25 . 1 

2b  .  1 

12.2 

4 . 5 

o 

C\J 

0,  0 

0 . 0 

74 . 5 

1 979-80 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 9 

0 . 9 

5 . 1 

13.0 

4 . 6 

5 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

33 . 9 

1 980-81 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 8 

1  .  4 

6 . 7 

2 . 5 

9 . 1 

0 . 6 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

21  .  1 

1 981-82 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 8 

5 . 8 

14.8 

1  .  8 

8 . 1 

7 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

41.0 

1 982-83 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

T 

3 . 6 

5 . 5 

9 . 5 

9 . 4 

T 

0 . 0 

0 . 0 

28 . 0 

1 983-84 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

L 0 

O 

18.3 

8 . 8 

2 . 2 

10.9 

0 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

41.4 

1 984-85 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 2 

14.2 

13.4 

8 . 3 

2 . 8 

2 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

41.3 

1 985-86 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

5 . 1 

12.5 

8 . 7 

12.3 

0 . 9 

1  .  2 

0 . 0 

0 . 0 

40 . 7 

1 986-87 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

5 . 0 

2 . 0 

9 . 5 

T 

2 . 8 

T 

0 . 0 

0 . 0 

19.3 

1 987-88 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

0 . 6 

21  .  7 

8 . 7 

9 . 9 

3 . 4 

0 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

45 . 0 

1 988-89 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

1  .  6 

11.8 

1  .  3 

13.3 

4 . 2 

1  .  5 

T 

0 . 0 

33 . 7 

1 989-90 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

1  .  0 

3 . 0 

8 . 6 

9 . 4 

12.0 

0 . 3 

0 . 2 

0 . 2 

0 . 0 

34 . 7 

1 990-91 

T 

T 

0 . 0 

T 

0 . 7 

11.0 

15.3 

2 . 8 

6 . 9 

T 

0 . 0 

0 . 0 

3b  .  7 

1 991-92 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

0 . 7 

13.0 

6 . 0 

1  .  0 

9 . 7 

0 . 2 

0 . 0 

0 . 0 

30 . 6 

1 992-93 

T 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 4 

1  .  7 

11.1 

13.1 

9 . 9 

13.1 

1  .  8 

0 . 0 

0 . 0 

51  .  1 

1 993-94 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

0 . 7 

4 . 9 

Record 

Mean 

T 

T 

0 . 0 

0 . 1 

2 . 6 

9 . 3 

8 . 6 

6 . 7 

6 . 6 

1  .  4 

T 

o 

o 

35 . 4 

See  Reference  Notes  on  Page  SB. 
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REFERENCE  NOTES  rockford,  Illinois 


EXCEPTIONS 
PAGES  4  A ,  4  B ,  GA 

RECORD  MEANS  ARE  THROUGH  THE  CURRENT  YEAR, 
BEGINNING  IN  1930  FOR  TEMPERATURE 

190b  FOR  PRECIPITATION 
1951  FOR  SNOWFALL 


PAGE  3 

(a)  -  LENGTH  OF  RECORD  IN  YEARS,  ALTHOUGH 
INDIVIDUAL  MONTHS  MAY  BE  MISSING. 

0.*  OR  *  -  THE  VALUE  IS  BETWEEN  0.0  AND  0.05 
NORMALS  -  BASED  ON  THE  1951-1980  RECORD  PERIOD. 
EXTREMES  -  DATES  ARE  THE  MOST  RECENT  OCCURRENCE 
WIND  DIR.-  NUMERALS  SHOW  TENS  OF  DEGRESS  CLOCKWISE 
FROM  TRUE  NORTH.  ''00"  INDICATES  CALM. 
RESULTANT  DIRECTIONS  ARE  GIVEN  TO  WHOLE  DEGREES. 
BOLD  VALUES  INDICATE  EXTREME  VALUES  WHICH  OCCURRED 
AFTER  THE  ASOS  SYSTEM  WAS  COMMISSIONED. 


GENERAL 

T  -  TRACE  AMOUNT. 

BLANK  ENTRIES  DENOTE  M I S S I N G / U N R E P 0 R T E D  DATA. 

*  INDICATES  A  STATION  OR  INSTRUMENT  RELOCATION. 
SEE  STATION  LOCATION  TABLE  ON  PAGE  8. 

SPECIFIC 
PAGE  2 

PM  -  INCLUDES  LAST  DAY  OF  PREVIOUS  MONTH 
ASOS  -  AUTOMATED  SURFACE  OBSERVING  SYSTEM  IN 
OPERATION  DURING  THESE  MONTHS. 


PAGE  4  B 

RECORD  =  PERIOD  OF  RECORD 

RECORD  MEAN  PRECIPITATION  IS  THE  MEAN  OF  ALL  DAILY 
PRECIPITATION  AMOUNTS  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD. 
RECORD  MAXIMIN)  TEMPERATURE  IS  THE  MEAN  OF  ALL  DAILY 
MAXIMINI  TEMPERATURES  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD. 
RECORD  MEAN  TEMPERATURE  IS  THE  SUM  OF  THE  RECORD 
MAX  AND  RECORD  MIN  DIVIDED  BY  2. 

AVERAGE  TEMPERATURE  IS  THE  SUM  OF  THE  MEAN  DAILY 
MAX  AND  MIN  TEMPERATURE  DIVIDED  BY  2. 


Page  6B 


ROCKFORD 

ILLINOIS 


The  climate  of  Rockford  is  characterized  by  hot 
summers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake 
Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in  the 
Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat 
higher  than  those  westward  around  the  Mississippi 
River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect 
of  Lake  Michigan  sometimes  is  felt  as  far  westward 
as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  precipitation  occurs  in 
the  three  summer  months  of  June  to  August,  and  64 
percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no 
month  averages  less  than  4  percent  of  the  annual 
total. 


Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom 
does  oppressive  heat  prevail  for  extended  periods. 

In  general,  the  summers  are  pleasant. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  1951-1980  period,  the  average  first 
occurrence  of  32  degrees  Fahrenheit  in  the  fall  is 
October  1 1  and  the  average  last  occurrence  in  the 
spring  is  April  29. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


LOCATION 


OCCUPIED 

OCCUPIED 

FROM 

TO 

12/7/72 

10/7/93 

11/7/93 

12/7/12 

1/7/13 

6/01/18 

6/01/18 

7/29/20 

7/30/20 

9/23/53 

9/24/53 

6/30/57 

12/19/50 

11/04/58 

11/05/58 

Present 

AIRLINE 

DISTANCES 

AND 

DIRECTIONS 

FROM 

PREVIOUS 

LOCATION 


L 

A 

T 

I 

T 

U 

D 

E 


NORTH 


L 

0 

N 

G 

I 

T 

U 

D 

E 


WEST 


ELEVATION  ABOVE 


SEA 

LEVEL 


G 

R 

0 

U 

N 

D 

E  S 

E  E 

R 

A 

T 

U 

R 

E 


GROUND 


T  R 
I  A 
P  I 
P  N 
I 

N  G 
G  A 
G 

B  E 

U 

C 

K 

E 

T 


I 

N 

C 

H 

R 

A 

I 

N 

G 

A 


A 

U 

T 

0 

M  E 
A  Q 

IY 

C  P 

M 

S  T 
E 

R  * 

V 

I 

N 

G 


*  lype 

T  =  AUT06 
S  =  ASOS 
W  =  AWOS 


REMARKS 


COOPERATIVE 
900  Block,  North  Main 
731  North  Court  Street 
1135  North  Court  Street 
731  North  Court  Street 
324  Churchill  Street 

2221  North  Winnebago 
AIRPORT 


.25  mi.WSW 
.5  mi.  NE 
.5  mi.  SW 
.75  mi.  NE 

1.1  mi.  NW 


Greater 


urea 

Fed. 


A P. 


Facilities  Bldg. 


35  ft.  E 


42°17' 

42°17' 

42°17‘ 

42°17' 

42°17' 

42°18‘ 

42°12' 

42°12' 


89°05' 
89°05‘ 
89°05' 
89°05‘ 
89°05 1 

89°06‘ 

89°06‘ 

89°06‘ 


720 

720 

720 

720 

720 

740 

728 

#724 


3 

3 

3 

3 

3 


33 


a20 


Observer,  T.D.  Robertson. 

Observer,  H.C.  Porter. 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

Observer,  F.W.  Know l ton  and 
daughter. 

New  residence. 

Observations  by  CAA  personnel. 


NA 


e20 


b6 


c4 


« 


NA 


l 


"sa|r*rlWS 


to 


to  1 
-  to.1 
Cornu  ssi 
feet  SSE  o 
shelter.  , 
Installed  . 
Type  change 


8/22/63  1850 
instrument 


SUBSCRIPTION: 

Price  and  ordering  information  available  through:  National  Climatic  Data  Center  ^Federjj  l 


INQUIRIES/CCMOfTS  CALL: 


,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

USCOMM-NQAA-ASHEVILLE,  N.C.  -  425 


National  Climatic  Data  Center 
Federal  Building 
37  Battery  Park  Avenue 
Asheville  NC  28801-2733 

OFFICIAL  BUSINESS 

PENALTY  FOR  PRIVATE  USE  $300 

FORWARD  AND  ADDRESS  CORRECTION 


FIRST  CLASS 
POSTAGE  &  FEES  PAID 
United  States  Department  of  Commerce 
NO  A  A  Permit  No.  G  -  19 


LCD-11-94822-EX 

29585 

UNIVERSITY  OF  ILLINOIS 
ATTN:  200-D  LIBRARY 
DOCUMENTS  LIBRARY 
1 403  WEST  GREGORY  DR 
URSANA  IL  613C1 
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1992 
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K 
D 
E— 
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E-1 


CJ 
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Qh 


W 
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CO 

CO 


/  MAP 

AND 
CFOG 

LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA 

ANNUAL  SUMMARY  WITH  COMPARATIVE  DATA 

ROCKFORD, 

ILLINOIS 

Daily  Data 


ISSN  0198-1900 

0F  c n 


r*TES 


CELSIUS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


TEMPERATURE  DEPICTS  NORMAL  MAXIMUM,  NORMAL  MINIMUM  AND  ACTUAL  DAILY  HIGH  AND  LOW  VALUES  (FAHRENHEIT) 
PRECIPITATION  IS  MEASURED  IN  INCHES,  SCALE  IS  NON-LINEAR 
STATION  PRESSURE  IS  MEASURED  IN  INCHES  OF  MERCURY 


I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION,  AND  IS  COMPILED  FROM 
RECORDS  ON  FILE  AT  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER,  ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA,  28801 


noaa 


NATIONAL 
OCEANIC  AND 

ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 


NATIONAL  NATIONAL 

ENVIRONMENTAL  SATELLITE,  DATA  CLIMATIC  DATA  CENTER 
AND  INFORMATION  SERVICE  ASHEVILLE  NORTH  CAROLINA 


DIRECTOR 

NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER 


'CA  8-30 


METEOROLOGICAL  DATA  FOR  1992 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°12'N  LONGITUDE:  89°06'W  ELEVATION:  FT.  GRND  724  BARO  732  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN :  94822 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F: 

Averages 

■Daily  Maxi  mum 

33.7 

38.9 

47.4 

55.0 

73.2 

80.4 

78.0 

76.8 

71  .8 

61  . 1 

41  .4 

33.1 

57.6 

■Daily  Mini  mum 

19.8 

25.4 

27.8 

38.7 

45.3 

54.5 

60.2 

54.3 

50.7 

37.8 

31  .4 

18.5 

38.5 

■Month  1 y 

28.7 

32.2 

37.8 

45.9 

59.3 

67.5 

69.1 

65.6 

61  .3 

49.5 

36.4 

25.8 

48.1 

-Month  1 y  Dewp t . 
Extremes 

21.5 

25.2 

27.4 

35.8 

41  .2 

50.5 

59.9 

56.2 

53.0 

39.8 

31  6 

22.3 

38.7 

-H i ghes  t 

48 

54 

87 

73 

90 

93 

91 

92 

83 

82 

57 

44 

93 

-Date 

11 

3 

4 

29 

18 

13 

1 

9 

16 

3 

20 

28 

JUN  13 

-Lowest 

-10 

8 

10 

23 

30 

39 

53 

44 

32 

18 

18 

-5 

-10 

-Date 

18 

9 

23 

5 

27 

21 

6 

16 

29 

19 

28 

24 

JAN  16 

DEGREE  DAYS  BASE  85  °F: 

Heat i ng 

1181 

945 

843 

587 

220 

38 

12 

55 

165 

476 

849 

1207 

6558 

Coo  1  i ng 

0 

0 

0 

0 

51 

119 

148 

79 

62 

3 

0 

0 

462 

X  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

AVG.  SKY  COVER  (tenths) 

Sunr i se  -  Sunse  t 

7.7 

7.8 

8.4 

8.1 

4.8 

5.8 

7.7 

4.5 

5.8 

5.4 

9.1 

7.8 

6.7 

Midnight  -  Midnight 

7.5 

7.3 

8.2 

7.8 

4.1 

5.6 

7.5 

4.0 

5.3 

5.1 

8.9 

7.4 

6.4 

NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

-Clear 

5 

2 

9 

3 

15 

9 

3 

14 

10 

11 

1 

5 

87 

-Partly  Cl oudy 

4 

-  8 

.  9 

8 

8 

9 

10 

12 

5 

8 

3 

3 

83 

~C 1 oudy 

22 

1 9 

13 

21 

10 

12 

18 

5 

15 

12 

26 

23 

196 

Precipitation 

.01  i  nches  or  more 

8. 

7 

« )  - 

•  H 

18 

4 

8 

16 

8 

11 

8 

14 

11 

125 

Snow, Ice  pel  lets, hail 

1 .0  inches  or  more 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

7 

Thunderstorms 

0 

0 

r«r 

3 

4 

2 

4 

9 

4 

6 

2 

1 

0 

35 

Heavy  Fog,  visibility 
1/4  mile  or  1  ess 

5 

1 

2 

1 

0 

0 

2 

0 

2 

0 

2 

3 

18 

Temperature  °F 

-Maxi  mum 

90°  and  above 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

32°  and  be  1 ow 
-Mini  mum 

10 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

13 

31 

32°  and  be  1 ow 

28 

23 

23 

7 

2 

0 

0 

0 

1 

7 

18 

28 

137 

0°  and  be  1 ow 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

AVG.  STATION  PRESS,  (mb) 

990.2 

990.5 

988.8 

988.8 

992.2 

986.8 

987.5 

992.6 

991  .2 

990.5 

989.5 

992.2 

990.2 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 

Hour  00 

82 

80 

80 

79 

86 

72 

85 

86 

87 

83 

87 

85 

81 

Hour  0b  ,1  it-  \ 

Hour  1 2  ^oc 3  '  1 me  • 

85 

83 

81 

80 

72 

76 

86 

89 

91 

88 

89 

88 

84 

75 

70 

80 

80 

40 

43 

64 

58 

60 

55 

77 

75 

61 

Hour  1  8 

81 

75 

80 

80 

40 

44 

86 

80 

70 

63 

82 

82 

65 

PRECIPITATION  (inches): 

Water  Equivalent 

-Total 

1.11 

1.19 

2.02 

3.85 

0.48 

1.18 

5.12 

2.44 

5.44 

0.66 

4.75 

3.36 

31.40 

-Greatest  (24  hrs ) 

0.30 

0.48 

0.73 

1  .02 

0.35 

0.52 

1.28 

1  .41 

1  .49 

0.22 

1  .27 

1  .66 

1  .66 

-Date 

22 

17-18 

21-22 

15-18 

22-23 

4 

13-14 

25-26 

9 

8-  9 

1-  2 

15 

DEC  15 

Snow, Ice  pel  lets.hai  1 

-Total 

8.0 

1  .0 

9.7 

0.2 

0.0 

0.0 

T 

0.0 

0.0 

0.4 

1  .7 

11.1 

30.1 

-Greatest  (24  hrs) 

3.1 

0.8 

8.3 

0.2 

0.0 

0.0 

T 

0.0 

0.0 

0.4 

1  .6 

6.1 

8.3 

-Date 

24-25 

10 

21-22 

1 

13 

19-20 

3 

9-10 

MAR  21-22 

WIND: 

Resu 1 t  an  t 

-D i rec  t i on  (  !  !  ) 

284 

331 

018 

070 

098 

059 

258 

255 

199 

245 

309 

231 

260 

-Speed  ( mph ) 

2.9 

1  .8 

2.7 

1  .2 

1.2 

2.0 

0.4 

1  .0 

3.5 

0.6 

0.8 

4.0 

0.5 

Average  Speed  (mph) 
Fastest  Obs .  1  Min. 

9.9 

9.7 

10.5 

10.8 

9.1 

7.5 

7.6 

6.9 

8.0 

8.2 

10.3 

10.4 

9.1 

-D i rec  t i on  III) 

30 

19 

03 

23 

19 

18 

19 

29 

16 

31 

04 

30 

30 

-Speed  ( mph ) 

29 

22 

29 

25 

28 

28 

23 

22 

24 

23 

29 

30 

30 

-Date 

Peak  Gust 

17 

20 

9 

20 

16 

17 

2 

30 

9 

12 

22 

25 

DEC  25 

“D i rec  t i on  (  !  !  ) 

NW 

NW 

N 

S 

S 

S 

NE 

W 

N 

NW 

E 

SW 

N 

-  Speed  ( mph ) 

32 

30 

38 

33 

39 

36 

38 

30 

47 

35 

40 

40 

47 

-Date 

23 

28 

9 

8 

16 

17 

13 

30 

16 

16 

1 

25 

SEP  16 

I  !  !  )  See  Reference  Notes  on  Page  8B 
Page  2 


NORMALS,  MEANS,  AND  EXTREMES 

ROCKFORD.  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°12*N  LONGITUDE:  89°06'W  ELEVATION:  FT.  GRND  724  BARO  732  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN :  94822 


(  a  ) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F: 

Norma  1 s 

"Daily  Maxi  mum 

28.8 

31  .8 

42.5 

58.5 

70.8 

80.1 

83.7 

81  .9 

74.6 

63.0 

46.3 

32.6 

57.7 

■Daily  Mini  mum 

9.8 

14.9 

25.1 

37.3 

47.8 

57.8 

82.2 

80.8 

52.0 

41  .0 

28.7 

17.0 

37.8 

-Month  1 y 

18.3 

23.4 

33.8 

47,9 

59.1 

88.9 

73.0 

71  .3 

63.3 

52.1 

37.5 

24.8 

47.8 

Ex  tremes 

-Record  Highest 

42 

83 

88 

85 

91 

95 

101 

103 

104 

102 

90 

76 

66 

104 

"Year 

1989 

1978 

1988 

1980 

1975 

1988 

1955 

1988 

1953 

1971 

1961 

1984 

AUG  1988 

-Record  Lowest 

^2 

-27 

-22 

-11 

5 

24 

38 

43 

41 

27 

15 

-10 

-24 

-27 

-Year 

1982 

1985 

1982 

1982 

1988 

1972 

1987 

1988 

1984 

1952 

1977 

1983 

JAN  1982 

NORMAL  DEGREE  DAYS: 

Heating  (base  G5°F ) 

1448 

1185 

987 

513 

227 

34 

5 

11 

99 

412 

825 

1246 

6952 

Cooling  Ibase  G5°F ) 

0 

0 

0 

0 

44 

151 

253 

206 

48 

12 

0 

0 

714 

X  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

MEAN  SKY  COVER  (tenths) 

Sunrise  "  Sunset 

42 

8.7 

8.5 

8.9 

8.7 

8.2 

8.0 

5.8 

5.6 

5.5 

5.8 

7.0 

7.0 

6.3 

MEAN  NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

"C 1  ear 

42 

7.4 

7.3 

8.0 

8.5 

7.7 

7.4 

9.1 

9.1 

9.9 

10.0 

6.4 

6.8 

93.7 

-Par  t 1 y  Cl oudy 

42 

8.8 

8.1 

7.9 

7.7 

9.1 

10.8 

11.9 

10.9 

8.7 

7.6 

5.6 

5.7 

98.6 

"C 1 oudy 

Prec i p i t  a  t i on 

42 

18.8 

14.8 

17.2 

15.8 

14.1 

12.0 

10.0 

11  .0 

11.4 

13.4 

18.0 

18.5 

173.0 

.01  inches  or  more 
Snow, Ice  pel  lets.hai  1 

42 

9.2 

7.9 

11  .0 

11  .8 

11.2 

10.0 

9.8 

9.0 

9.0 

8.8 

9.5 

10.1 

117.3 

1.0  inches  or  more 

42 

2.7 

2.2 

2.0 

0.4 

0.* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.* 

0.8 

2.9 

1 1  .0 

Thunderstorms 

Heavy  Fog  Visibility 

42 

0.1 

0.4 

2.0 

4.2 

5.8 

7.8 

7.9 

6.2 

4.8 

2.5 

1  . 1 

0.4 

42.7 

1 / 4  m i  1 e  or  1  ess 

42 

2.8 

2.4 

2.5 

1  .2 

1  .0 

0.8 

1.2 

1.8 

1  .7 

2.0 

2.3 

3.0 

22.3 

Temperature  F 

"Maxi  mum 

90°  and  above 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.8 

3.0 

8.3 

3.7 

1  . 1 

0  * 

0.0 

0.0 

14.7 

32°  and  below 
"Mini  mum 

29 

19.1 

13.8 

4.7 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.9 

14.2 

54.9 

32°  and  be  1 ow 

29 

29.5 

28.2 

23.0 

8.9 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

7.2 

19.5 

27.8 

143.8 

0°  and  be  1 ow 

29 

8.9 

5.0 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

3.8 

18.1 

AVG.  STATION  PRESS. (mb) 

20 

991.3 

991  .8 

988.5 

987.9 

987.8 

987.8 

989.2 

990.5 

991  .0 

991  .1 

990.1 

991  .4 

989.9 

RELATIVE  HUMIDITY  (X) 

Hour  00 

29 

79 

78 

78 

75 

7b 

77 

83 

86 

85 

81 

81 

81 

80 

Hour  0b  *  |  it-  i 

Hour  1 2  ^OC  3  1 me 

29 

79 

80 

81 

80 

80 

81 

85 

90 

90 

85 

83 

83 

83 

29 

70 

8b 

81 

58 

53 

54 

5b 

58 

58 

57 

67 

73 

61 

Hour  1 8 

29 

75 

70 

84 

58 

54 

54 

58 

62 

84 

64 

73 

77 

64 

PRECIPITATION  (inches): 

Water  Equ i va 1 ent 

"Norma  1 

1  .42 

1.18 

2.59 

4.22 

3.75 

4.58 

4.50 

3.71 

3.70 

2.92 

2.30 

1  .91 

36.78 

-Maximum  Monthly 

42 

4.88 

2.87 

5.82 

9.92 

8.98 

9.98 

11  .81 

13.55 

10.68 

8.32 

5.51 

5.04 

13.55 

-Year 

1980 

1971 

1981 

1973 

1974 

1987 

1952 

1987 

1961 

1969 

1985 

1971 

AUG  1987 

-Mini  mum  Month  1 y 

42 

0.18 

0.04 

0.52 

0.99 

0.48 

0.48 

0.79 

0.67 

0.05 

0.01 

0.38 

0.37 

0.01 

-Year 

1981 

1989 

1958 

1989 

1992 

1988 

1991 

1970 

1979 

1952 

1976 

1976 

OCT  1952 

"Maximum  in  24  hrs 

42 

2.89 

1.73 

2.50 

5.55 

3.81 

4.15 

5.03 

6.42 

5.58 

5.22 

3.20 

2.24 

6.42 

-Year 

1980 

1988 

1978 

1973 

1977 

1989 

1952 

1987 

1961 

1954 

1961 

1971 

AUG  1987 

Snow, Ice  pel lets.hai 1 

"Maximum  Monthly 

42 

28.1 

19.5 

22.7 

7.7 

1  .0 

0.0 

T 

T 

0.0 

2.2 

14.7 

25.1 

26.1 

-Year 

1979 

1980 

1984 

1982 

1988 

1992 

1990 

1967 

1951 

1978 

JAN  1979 

-Maximum  in  24  hrs 

42 

9.9 

10.9 

10.4 

8.7 

0.2 

0.0 

T 

T 

0.0 

2.2 

9.5 

11.4 

11  .4 

"Year 

1979 

1980 

1972 

1970 

1990 

1992 

1990 

1967 

1951 

1987 

DEC  1987 

WIND: 

Mean  Speed  (mph) 
Prevailing  Direction 

42 

10.8 

10.8 

11.7 

11  .8 

10.5 

9.3 

8.1 

7.8 

8.5 

9.6 

10.6 

10.5 

10.0 

through  1983 

Fastest  Obs .  1  Min. 

WNW 

WNW 

ENE 

WNW 

ENE 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

WNW 

WNW 

SSW 

"D i rec t i on  ( ! ! ) 

42 

27 

25 

25 

11 

27 

30 

30 

26 

20 

29 

20 

06 

1 1 

-Speed  (MPH) 

42 

40 

45 

48 

54 

52 

48 

53 

48 

52 

37 

46 

46 

54 

-Year 

1980 

1953 

1953 

1953 

1988 

1974 

1984 

1965 

1961 

1980 

1961 

1987 

APR  1953 

Peak  Gust 

"D i rec  t i on  (  ! i  ) 

3 

SW 

NW 

"Speed  (mph) 

9 

51 

54 

54 

58 

81 

54 

70 

58 

58 

49 

59 

62 

81 

-Date 

1988 

1987 

1990 

1984 

1988 

1990 

1984 

1987 

1988 

1988 

1988 

1987 

MAY  1988 

(  !  !  )  See  Reference  Notes  on  Page  GB . 
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PRECIPITATION  (inches) 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1  983 

0  .  b0 

0 . 38 

2 . 94 

5 .51 

1  .  89 

4 . 27 

5.1b 

1  .  84 

3 . 95 

1  .  04 

2 . 34 

0 . 79 

30.71 

1  984 

0 . 97 

0 . 50 

3 . 84 

8.17 

3.41 

b  .51 

5 . 20 

1  .  99 

3 . 32 

0.11 

4.51 

0.91 

39 . 24 

1965 

4 . 40 

0 . 83 

2 . 30 

4 . 82 

5  .  bb 

2 . 5b 

3.81 

9 . 27 

8 . 23 

2.91 

1  .  83 

3 . 03 

49 . 45 

1  988 

1  .  39 

2 . 04 

2 . 75 

4 . 9b 

4  .  7b 

4 . 53 

1  .  59 

1  .  50 

1.18 

2.51 

3 . 53 

2.1b 

32 . 90 

1  9b7 

1.41 

0 . 92 

1  .  b3 

5 . 30 

2 . 48 

9 . 98 

1  .  32 

3.71 

3.11 

5  .  Ob 

2 . 58 

1  .  55 

39 . 05 

1  9b8 

0 . 58 

0 . 37 

1  .  00 

4 . 92 

3 . 78 

b  .  2b 

2 . 82 

b  .  33 

b  .  7b 

1  .  2b 

2 . 80 

3.31 

39 . 99 

1  9b9 

1  .  8b 

0 . 04 

1  .  59 

4 . 45 

5 . 75 

8 . 90 

5 . 72 

2.14 

1  .  87 

8 . 32 

1  .  45 

1  .  20 

43.29 

1  970 

0 .51 

0 . 5b 

1  .  89 

3 . 75 

5 . 50 

4 . 20 

4 . 29 

0  .  b7 

10.83 

4 . 03 

1  .  3b 

1  .  37 

38 . 7b 

1  971 

1.11 

2  .  b7 

2.11 

1  .  79 

1  .  83 

2 . 37 

2.81 

1  .  48 

2 . 3b 

1  .  99 

2 . 24 

5 . 04 

27 . 80 

1  972 

0  .  bb 

0  .  bO 

2 . 79 

b  .  21 

4 . 57 

8 . 27 

8 . 39 

9.10 

b  .51 

4 . 29 

1  .  39 

2 . 37 

55.15 

1  973 

1  .  b7 

1  .  5b 

4 . 53 

9 . 92 

b  .  98 

5.1b 

5.81 

1  .  89 

8 . 52 

5.15 

1  .  97 

3 . 32 

5b  .  48 

1  974 

3 . 55 

1  .  b5 

2 .03 

3.41 

b  .  98 

b  .  30 

1  .  48 

2 . 21 

0 . 35 

2.41 

2 . 31 

1  .  83 

34.31 

1  975 

2 . 38 

2 . 03 

2.81 

2 . 39 

3 . 03 

4  .  b8 

1  .  30 

4 . 08 

0 .91 

0 . 98 

4 . 24 

1  .  95 

30 . 78 

197b 

0 . 59 

1.41 

4 . 94 

3  .  bO 

2 . 38 

2.1b 

2 . 05 

2 . 04 

1  .  39 

1  .  94 

0 . 38 

0 . 37 

23 . 25 

1  977 

0  .  bl 

0  .  b4 

3 . 52 

2 . 39 

5.47 

4  .  b7 

4 . 73 

5.31 

3.91 

2 . 2b 

2 . 83 

1  .  87 

38.01 

1978 

0 . 78 

0.47 

0 . 8b 

3 . 29 

3 . 84 

5  .  b3 

7.41 

2 . 85 

4 . 33 

0 . 87 

2 . 4b 

.  2.7b 

35 . 35 

1  979 

2.43 

1.18 

3 . 74 

5 . 20 

1  .  45 

4  .  75 

4 . 34 

b  .  74 

0 . 05 

1  .  55 

2 . 43 

2 . 24 

38.10 

1  980 

1  .  02 

1  .  07 

0 . 97 

2 . 75 

2 . 37 

b  .  Ob 

3 . 58 

5.41 

b.13 

1  .  42 

0 . 88 

2.71 

34.17 

1  981 

0 . 22 

2 . 40 

0  .  b5 

5 .21 

1  .  84 

5 . 88 

1.14 

9.18 

3 .51 

2 . 47 

1  .  83 

0 . 77 

34 . 90 

1  982 

1  .  58 

0 . 20 

3  .  b3 

3.47 

4 . 5b 

4.31 

8 . 89 

2 . 89 

1  .  70 

4 . 22 

4 . 89 

3 . 85 

43 . 59 

1  983 

0 . 52 

1  .  48 

2 . 70 

3 . 85 

4 . 99 

1  .  55 

3 . 85 

2 . 47 

3 . 80 

2 . 25 

4 . 88 

2 . 31 

34 . 45 

1  984 

0 . 73 

1  .  29 

2 . 04 

3 . 09 

3 . 95 

3 . 99 

2 . 92 

1  .  83 

1  .  54 

5 . 93 

3 . 44 

3 . 29 

33 . 84 

1  985 

1  .  00 

1  .  88 

3  .  bb 

1.10 

3 . 43 

3 . 34 

2 . 98 

4.71 

2 . 81 

7 . 39 

5 .51 

2 . 30 

40.11 

1  98b 

0 . 73 

2 . 44 

0 . 93 

2 . 04 

4 . 79 

3 . 77 

3.14 

2 . 38 

9 . 89 

2 . 44 

1.12 

0  .  bb 

34 . 33 

1  987 

0 . 93 

0 . 82 

1  .  9b 

1  .  98 

3 . 73 

3 . 08 

5 . 02 

13.55 

2 . 38 

0 . 82 

2 . 57 

4 . 03 

40 . 87 

1  988 

2 . 45 

0 . 54 

2.15 

3.14 

1  .  29 

0 . 4b 

2 . 39 

1  .  9b 

2 . 29 

2.10 

4 . 25 

1  .  75 

24 . 77 

1  989 

0 . 79 

0  .  b3 

2.41 

0 . 99 

2 . 93 

2 . 4b 

7  .  bl 

b  .  23 

1  .  8b 

0 . 8b 

0 . 94 

0.51 

28 . 22 

1  990 

1  .  83 

1  .  23 

2  .  b5 

2 . 83 

5.10 

9 . 24 

4 . 93 

b  .  73 

0 . 85 

3 . 31 

3 . 84 

2 . 45 

44 . 79 

1  991 

1.12 

0 . 45 

4 . 77 

2.15 

2 . 72 

3 . 29 

0 . 79 

1  .  89 

4 . 59 

4  .  77 

4 . 24 

1  .  82 

32 . 40 

1  992 

1.11 

1.19 

2 . 02 

3  .  85 

0 . 48 

1.18 

5.12 

2 . 44 

5 . 44 

0  .  bb 

4 . 75 

3 . 3b 

31  .  40 

Record 

Mean 

1  .  83 

1  .  35 

2 . 53 

3 . 3b 

3.70 

4.31 

3 . 79 

3 . 83 

3 . 83 

2 . 79 

2 . 45 

1  .  78 

35 . 3b 

See  Reference  Notes  on  Page  SB. 
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AVERAGE  TEMPERATURE  (deg.  F)  rockford,  Illinois 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

#  1  983 

9 . 3 

18.3 

38 . 4 

50 . 7 

57  .  b 

71.1 

73 . 8 

89 . 8 

84 . 0 

82 . 0 

43 . 2 

13.2 

47.4 

1  984 

2b  .  7 

25 . 7 

32 . 3 

48 . 5 

82  .  b 

88  .  b 

72 . 8 

bb  .  9 

82 . 7 

48 . 1 

41.1 

22 . 9 

48 . 3 

1  985 

19.5 

22 . 1 

25 . 9 

45  .  b 

81.9 

87 . 9 

72 . 9 

89 . 7 

82 . 2 

52 . 4 

39 . 8 

32 . 3 

47.7 

1  9bb 

13.4 

23 . 9 

37  .  b 

44  .  1 

51.4 

89 . 2 

75 . 4 

89 . 7 

82 . 5 

51.4 

39 . 0 

24 . 8 

4b  .  9 

1  987 

24  .  b 

18.9 

35 . 9 

47.8 

52 . 9 

88 . 4 

89  .  b 

bb  .  1 

82 . 4 

51.3 

34 . 4 

27 . 7 

4b  .  5 

1  988 

21.2 

21.2 

40 . 4 

49 . 7 

5b  .  1 

89  .  b 

70 . 9 

71.4 

83 . 2 

53 . 2 

37 . 8 

25 . 3 

48 . 4 

1  989 

17.9 

28 . 3 

31  .  0 

48 . 4 

59 . 4 

83  .  b 

72  .  b 

71.7 

83 . 1 

49 . 8 

3b  .  7 

24 . 2 

47 . 2 

1  970 

12.5 

22 . 4 

33 . 1 

48 . 5 

80 . 4 

88 . 5 

73  .  b 

71.4 

83  .  b 

52 . 8 

37 . 7 

2b  .  8 

47 . 8 

1  971 

14.8 

25 . 0 

32 . 3 

48 . 0 

57 . 0 

74 . 2 

70 . 7 

70 . 7 

88 . 1 

59 . 2 

39 . 1 

31.5 

49 . 2 

1972 

17.0 

20 . 5 

32 . 4 

44.5 

82 . 3 

85 . 8 

71.1 

71.3 

83 . 3 

48 . 9 

36 . 8 

21.8 

4b  .  3 

1  973 

2b  .  3 

2b  .  9 

43 . 0 

47  .  b 

55 . 8 

70  .  b 

73 . 5 

73 . 2 

84 . 3 

5b  .  5 

39 . 9 

24 . 1 

50 . 2 

1  974 

21.2 

24 . 0 

3b  .  2 

50 . 8 

5b  .  b 

bb  .  1 

75 . 3 

70 . 3 

80 . 1 

52 . 0 

38 . 0 

2b  .  7 

48 . 1 

1  975 

23 . 5 

23 . 1 

29 . 2 

42 . 5 

82 . 4 

70 . 5 

73  .  1 

73  .  1 

58 . 0 

53 . 1 

42 . 2 

27 . 0 

48  .  1 

1  97b 

18.5 

30 . 8 

38 . 5 

49 . 7 

55 . 3 

88 . 8 

73 . 4 

89 . 4 

80 . 0 

45 . 1 

28 . 1 

15.0 

45 . 9 

1  977 

5 . 9 

23 . 5 

42 . 2 

55 . 1 

88 . 2 

87 . 4 

75 . 4 

88  .  b 

83 . 4 

49 . 1 

3b  .  5 

19.9 

47 . 9 

1  978 

11.3 

12.3 

29 . 3 

47 . 5 

58 . 9 

89 . 1 

72 . 3 

71.7 

88  .  1 

49 . 9 

37 . 9 

21.9 

45 . 9 

1  979 

7 . 7 

12.9 

31.7 

42.9 

58 . 7 

88 . 4 

71.5 

70 . 0 

83 . 0 

50 . 8 

35 . 9 

29 . 0 

45 . 2 

1  980 

19.3 

17.1 

30 . 1 

4b  .  4 

80  .  b 

bb  .  7 

75 . 4 

73 . 7 

84 . 2 

47.3 

38 . 2 

25 . 4 

47.0 

1  981 

21.4 

25 . 9 

37 . 3 

51.4 

5b  .  3 

70 . 0 

72 . 5 

71.2 

82 . 5 

48 . 8 

39 . 4 

22 . 9 

48 . 3 

1  982 

8 . 9 

19.8 

32 . 8 

44 . 0 

85 . 5 

84 . 8 

74  .  b 

89 . 0 

81.8 

53 . 8 

38 . 1 

33 . 1 

47.1 

1  983 

25 . 3 

29 . 5 

3b  .  8 

43 . 9 

54 . 7 

70 . 5 

78 . 0 

77 . 2 

83 . 3 

51.5 

40  .  1 

12.7 

48 . 8 

1  984 

18.0 

31.9 

28  .  b 

4b  .  9 

55 . 4 

70 . 9 

70 . 8 

72 . 8 

81.8 

54 . 8 

37 . 1 

29 . 2 

48 . 0 

1  985 

12.9 

19.3 

39 . 3 

54 . 1 

82 . 2 

bb  .  4 

71.9 

88 . 3 

84 . 0 

51.8 

35 . 3 

14.8 

4b  .  7 

1  98b 

20 . 9 

22 . 5 

40 . 0 

52 . 2 

81.4 

88 . 5 

75 . 3 

87 . 1 

84 . 9 

51.7 

33 . 4 

28  .  1 

48 . 8 

1  987 

23 . 1 

32 . 4 

39 . 5 

51.1 

83 . 9 

72 . 5 

7b  .  3 

70 . 8 

82 . 8 

44 . 7 

41.8 

29 . 4 

50 . 7 

1  988 

18.0 

19.7 

3b  .  2 

47.7 

82 . 5 

71.3 

7b  .  b 

7b  .  4 

85 . 3 

45 . 2 

39 . 8 

2b  .  3 

48 . 8 

1  989 

29 . 9 

18.1 

34 . 0 

4b  .  9 

58 . 2 

88 . 2 

74  .  7 

70 . 1 

80 . 5 

51.8 

35 . 4 

14.2 

4b  .  7 

1  990 

30 . 1 

28 . 2 

39 . 9 

48 . 0 

55 . 7 

89 . 7 

72 . 0 

71.4 

85 . 4 

50 . 0 

41.8 

23 . 7 

49 . 7 

1  991 

17.0 

28 . 4 

39 . 0 

51.7 

85 . 5 

73 . 0 

74 . 2 

73 . 8 

83 . 2 

51.3 

33 . 5 

28 . 2 

49 . 9 

1  992 

2b  .  7 

32 . 2 

37  .  b 

45 . 9 

59 . 3 

87 . 5 

89 . 1 

85  .  b 

81.3 

49 . 5 

3b  .  4 

25 . 8 

48 . 1 

Record 

Mean 

20  .  b 

24 . 5 

35 . 3 

48 . 3 

59 . 5 

89 . 2 

73 . 8 

71.8 

83 . 9 

52 . 2 

38 . 2 

25 . 3 

48 . 5 

Max 

29 . 2 

33  .  1 

44  .  b 

59 . 3 

71.3 

80 . 7 

85 . 4 

83 . 2 

75 . 5 

83 . 4 

4b  .  9 

33  .  1 

58 . 8 

Min 

12.0 

15.9 

2b  .  1 

37 . 2 

47.7 

57  .  b 

82 . 2 

80 . 3 

52 . 3 

41.0 

29 . 5 

17.5 

38 . 3 

See  Reference  Notes  on  Page  BB  . 
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HEATING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  F 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


SEASON 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

#19b3-b4 

2 

1  7 

95 

1  27 

84  7 

1805 

118  1 

1  1  33 

1  008 

489 

1  22 

58 

84  82 

1 9B4-B5 

9 

5  1 

1  45 

5  1  9 

7  1  3 

1298 

1  405 

1  1  94 

1  204 

579 

1  45 

28 

7288 

1  965-66 

1 

30 

1  34 

392 

758 

1  005 

1  595 

1142 

844 

820 

4  1  7 

45 

8983 

1 9bb-67 

0 

7 

1  22 

4  1  7 

773 

1238 

1  244 

134  1 

892 

5  1  3 

385 

22 

8954 

1  967—68 

42 

5  1 

1  34 

4  39 

9  1  O 

114  9 

134  9 

1  288 

754 

453 

275 

24 

8848 

1 988-88 

1  5 

2  1 

95 

393 

809 

1224 

1  453 

10  17 

104  7 

490 

2  1  0 

1  20 

8894 

1989-70 

4 

1 

1  1  5 

488 

845 

1  258 

1827 

119  1 

983 

502 

203 

44 

7257 

1 970-71 

5 

2 

1  1  7 

377 

8  1  2 

1182 

1  549 

1114 

1  007 

504 

258 

5 

8932 

1971-72 

1  4 

5 

95 

209 

77  1 

103  1 

1483 

1287 

1  008 

808 

1  84 

79 

8750 

1 972-73 

1  7 

28 

1  1  9 

49  1 

845 

1338 

1193 

108  1 

875 

520 

28  1 

2 

8588 

1 973-74 

0 

3 

99 

28  1 

744 

1280 

1  354 

1142 

887 

427 

2  7  7 

59 

8533 

1974-75 

0 

5 

1  75 

400 

804 

1  1  79 

1277 

1188 

1107 

888 

1  50 

29 

8980 

1 975-78 

1  2 

0 

225 

378 

878 

1  1  72 

14  99 

988 

8  1  3 

4  73 

298 

1  8 

8548 

1 978-77 

2 

1  7 

1  74 

8  1  5 

1  1  00 

154  5 

1830 

1158 

897 

3  1  8 

73 

42 

757  1 

1977-78 

O 

20 

88 

488 

849 

1393 

1858 

14  7  1 

1  1  O  1 

5  1  9 

259 

29 

7875 

1978-79 

2 

7 

48  1 

808 

1333 

177  1 

1458 

1028 

858 

245 

27 

7880 

1979-80 

9 

28 

1  20 

450 

0  0  0 

1  1  1  O 

14  11 

1  380 

1073 

558 

1  84 

83 

7248 

1980-81 

0 

3 

99 

538 

798 

1  222 

1  348 

1089 

85  1 

402 

275 

9 

8830 

1981-82 

9 

8 

109 

493 

78  1 

1  298 

1739 

1288 

990 

823 

74 

8  1 

7429 

1 982-83 

O 

32 

1  58 

382 

80  1 

984 

1  224 

987 

887 

827 

3  1  8 

34 

8390 

1983-84 

8 

0 

1  4  8 

423 

742 

18  15 

15  15 

952 

1  1  23 

542 

302 

7 

7375 

1984-85 

9 

9 

1  80 

322 

833 

1  1  O  1 

1809 

1277 

789 

388 

1  27 

55 

8879 

1 985-88 

2 

1  4 

1  57 

402 

885 

1553 

1  382 

1187 

77  1 

397 

1  38 

35 

8903 

1 988-87 

2 

42 

9  1 

402 

942 

1  1  35 

1290 

905 

78  1 

4  1  8 

1  4  3 

1  1 

8  182 

1 987-88 

2 

32 

1  08 

823 

895 

1  098 

15  13 

1  308 

887 

5  1  4 

1  3  1 

23 

8932 

1988-89 

0 

8 

88 

805 

755 

1193 

108  1 

1  384 

954 

537 

248 

38 

8845 

1 989-90 

0 

1  0 

1  84 

4  0  3 

88  1 

1570 

1074 

1  028 

775 

534 

285 

28 

8750 

1 990-91 

2 

5 

1  1  5 

475 

890 

1273 

1483 

10  18 

798 

402 

1  48 

8 

84  13 

1991-92 

O 

1 

1  72 

42  1 

940 

1134 

118  1 

945 

84  3 

587 

220 

38 

84  82 

1 992-93 

1  2 

55 

1  85 

478 

84  9 

1207 

See  Refenence  Notes  on  Page  SB . 
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COOLING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  F  ROCKFORD,  ILLINOIS 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1  989 

O 

o 

0 

0 

45 

82 

244 

2  1  3 

66 

2  1 

0 

0 

67  1 

1970 

0 

o 

o 

1  8 

84 

1  57 

278 

209 

79 

5 

0 

0 

806 

197  1 

0 

0 

o 

1 

1  8 

288 

1  97 

1  90 

1  93 

35 

0 

0 

920 

1  972 

0 

o 

0 

0 

89 

1  04 

2  1  4 

229 

75 

0 

0 

o 

7  1  1 

1973 

o 

0 

o 

5 

1 

1  78 

272 

283 

84 

25 

0 

0 

828 

1974 

o 

0 

0 

9 

25 

98 

329 

1  77 

35 

6 

0 

0 

679 

1975 

o 

0 

0 

0 

75 

20  1 

273 

258 

22 

1  5 

0 

0 

844 

1978 

0 

0 

0 

2  1 

3 

1  37 

270 

1  59 

3  1 

5 

0 

o 

826 

1977 

0 

o 

0 

3  1 

1  80 

1  20 

330 

1  38 

48 

0 

0 

0 

847 

1978 

0 

0 

0 

0 

75 

1  80 

238 

220 

1  66 

0 

0 

0 

859 

1979 

0 

0 

o 

0 

58 

1  34 

2  1  7 

1  87 

69 

1  6 

0 

0 

679 

1980 

o 

o 

o 

8 

52 

1  1  7 

329 

278 

80 

0 

0 

0 

882 

198  1 

o 

o 

0 

3 

1  5 

1  84 

248 

202 

42 

0 

0 

0 

674 

1982 

o 

0 

o 

0 

98 

8  1 

303 

1  68 

66 

1  5 

0 

0 

709 

1  983 

o 

0 

o 

0 

4 

207 

4  1  8 

386 

1  04 

1  0 

0 

0 

1127 

1984 

o 

0 

0 

3 

1  2 

1  89 

1  95 

257 

87 

5 

0 

0 

748 

1  985 

o 

o 

o 

4  7 

45 

1  08 

223 

1  20 

1  34 

O 

0 

0 

875 

1  988 

o 

0 

4 

22 

35 

1  48 

329 

1  1  3 

92 

1 

0 

0 

744 

1  987 

o 

0 

0 

8 

1  1  8 

244 

358 

220 

47 

0 

0 

0 

995 

1  988 

0 

o 

0 

O 

58 

22  1 

385 

389 

8  1 

0 

0 

0 

1  094 

1  989 

0 

0 

0 

2 

43 

1  38 

308 

1  73 

37 

3 

0 

0 

704 

1  990 

0 

o 

3 

32 

3 

1  7  3 

225 

2  1  O 

1  32 

1  3 

0 

0 

79  1 

19  9  1 

0 

o 

0 

8 

1  89 

254 

292 

28  1 

1  26 

4 

o 

0 

1  1  34 

1  992 

0 

0 

0 

0 

5  1 

1  1  9 

1  48 

79 

62 

3 

0 

0 

462 

See  Refenence  Notes  on  Page  SB . 
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SNOWFALL  (inches) 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


SEASON 

jul  r 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

1 9b3-b4 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

o 

o 

T 

8  .  b 

2 . 0 

b  .  5 

22 . 7 

T 

0 . 0 

0 . 0 

39 . 8 

1 9b4-b5 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 8 

10.3 

10.3 

5 . 0 

19.2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

47  .  b 

1 9b5-bb 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

5 . 5 

11.0 

0 . 3 

1  .  0 

T 

1  .  0 

0 . 0 

18.9 

1 9bb-b7 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

7 . 8 

8 . 1 

1  1  .  b 

b  .  5 

3 . 8 

T 

0 . 0 

37 . 8 

1 9b  7-b8 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

2 . 2 

0 . 7 

2 . 0 

2 . 9 

2 . 3 

0  .  b 

0 . 3 

0 . 0 

0 . 0 

11.0 

1 9b8-b9 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 5 

8 . 9 

4  .  b 

0 . 8 

4 . 9 

T 

0 . 0 

0 . 0 

23 . 7 

1 9b9- 7  0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0  .  b 

1  b  .  0 

8 . 2 

5 . 4 

b  .  4 

b  .  7 

0 . 0 

0 . 0 

43 . 3 

1 970-71 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

3 . 2 

10.0 

3 . 4 

1  4  .  b 

0 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

31  .  b 

1971-72 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

5 . 0 

0 . 2 

5 . 5 

7 . 9 

15.7 

2 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

37 . 0 

1 972-73 

0 . 0 

0.0 

0 . 0 

0 . 1 

4 . 4 

8 . 7 

0 . 4 

b  .  9 

0 . 9 

5 . 2 

0 . 0 

0 . 0 

2b  .  b 

1 973-74 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

20 . 0 

12.2 

15.1 

2 . 3 

T 

0 . 0 

0 . 0 

49  .  b 

1 974-75 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 3 

11,4 

4 . 2 

1  8  .  b 

8 . 4 

4  .  b 

0 . 0 

0 . 0 

51.5 

1 975-7b 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

b  .  4 

7 . 9 

b  .  b 

1  .  8 

0 . 3 

0 . 3 

T 

0 . 0 

23 . 3 

1 97b-77 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 5 

5 . 8 

8 . 8 

4 . 3 

7 . 2 

0 . 8 

0 . 0 

0 . 0 

31.4 

1 977-78 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

o 

o 

7 . 3 

23 . 3 

10.0 

b  .  9 

4 . 2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

51  .  7 

1 978-79 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

o 

o 

4  .  b 

25 . 1 

2b  .  1 

12.2 

4 . 5 

2 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

74 . 5 

1 979-80 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 9 

0 . 9 

5 . 1 

13.0 

4  .  b 

5 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

33 . 9 

1 980-81 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

o 

CO 

1  .  4 

b  .  7 

2 . 5 

9 . 1 

0  .  b 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

21  .  1 

1981-82 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 8 

5 . 8 

14.8 

1  .  8 

8 . 1 

7 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

41.0 

1 982-83 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

T 

3  .  b 

5 . 5 

9 . 5 

9 . 4 

T 

0 . 0 

0 . 0 

28 . 0 

1 983-84 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 5 

18.3 

8 . 8 

2 . 2 

10.9 

0 . 7 

0.0 

0 . 0 

41.4 

1 984-85 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 2 

14.2 

13.4 

8 . 3 

2 . 8 

2 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

41.3 

1 985-8b 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

5 . 1 

12.5 

8 . 7 

12.3 

0 . 9 

1  .  2 

0 . 0 

0 . 0 

40 . 7 

1 98b-87 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

5 . 0 

2 . 0 

9 . 5 

T 

2 . 8 

T 

0 . 0 

0 . 0 

19.3 

1 987-88 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

0  .  b 

21  .  7 

8 . 7 

9 . 9 

3 . 4 

0 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

45 . 0 

1 988-89 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

1  .  b 

11.8 

1  .  3 

13.3 

4 . 2 

1  .  5 

T 

0 . 0 

33 . 7 

1 989-90 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

1  .  0 

3.0 

8  .  b 

9 . 4 

12.0 

0 . 3 

0 . 2 

0 . 2 

0 . 0 

34 . 7 

1 990-91 

T 

T 

0 . 0 

T 

0 . 7 

11.0 

15.3 

2 . 8 

b  .  9 

T 

0 . 0 

0 . 0 

3b  .  7 

1 991-92 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

0 . 7 

13.0 

b  .  0 

1  .  0 

9 . 7 

C\J 

o 

0 . 0 

0 . 0 

30  .  b 

1 992-93 

T 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 4 

1  .  7 

11.1 

Record 

Mean 

T 

T 

o 

o 

0 . 1 

2 . 7 

9 . 4 

8 . 5 

b  .  b 

b  .  4 

1  .  3 

T 

0 . 0 

35 . 2 

See  Reference  Notes  on  Page  bB  . 
Page  bA 


REFERENCE  NOTES  rockford,  Illinois 


GENERAL 

T  -  TRACE  AMOUNT. 

BLANK  ENTRIES  DENOTE  MISSING/UNREPORTED  DATA. 

*  INDICATES  A  STATION  OR  INSTRUMENT  RELOCATION. 
SEE  STATION  LOCATION  TABLE  ON  PAGE  8. 

SPECIFIC 
PAGE  2 

PM  -  INCLUDES  LAST  DAY  OF  PREVIOUS  MONTH 
ASOS  -  AUTOMATED  SURFACE  OBSERVING  SYSTEM  IN 
OPERATION  DURING  THESE  MONTHS. 


EXCEPTIONS 
PAGES  A  A ,  A  B  ,  BA 

RECORD  MEANS  ARE  THROUGH  THE  CURRENT  YEAR, 
BEGINNING  IN  1930  FOR  TEMPERATURE 

1 9 0 fe  FOR  PRECIPITATION 
1951  FOR  SNOWFALL 


PAGE  3 

(a)  -  LENGTH  OF  RECORD  IN  YEARS,  ALTHOUGH 
INDIVIDUAL  MONTHS  MAY  BE  MISSING. 

0.*  OR  *  -  THE  VALUE  IS  BETWEEN  0.0  AND  0.05 
NORMALS  -  BASED  ON  THE  1951-1980  RECORD  PERIOD. 
EXTREMES  -  DATES  ARE  THE  MOST  RECENT  OCCURRENCE 
WIND  DIR.-  NUMERALS  SHOW  TENS  OF  DEGRESS  CLOCKWISE 
FROM  TRUE  NORTH.  "00"  INDICATES  CALM. 
RESULTANT  DIRECTIONS  ARE  GIVEN  TO  WHOLE  DEGREES. 

BOLD  VALUES  INDICATE  EXTREME  VALUES  WHICH  OCCURRED 
AFTER  THE  ASOS  SYSTEM  WAS  COMMISSIONED. 

PAGE  A  B 

RECORD  =  PERIOD  OF  RECORD 

RECORD  MEAN  PRECIPITATION  IS  THE  MEAN  OF  ALL  DAILY 
PRECIPITATION  AMOUNTS  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD. 
RECORD  MAXIMINI  TEMPERATURE  IS  THE  MEAN  OF  ALL  DAILY 
MAXIMINI  TEMPERATURES  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD. 
RECORD  MEAN  TEMPERATURE  IS  THE  SUM  OF  THE  RECORD 
MAX  AND  RECORD  MIN  DIVIDED  BY  2. 

AVERAGE  TEMPERATURE  IS  THE  SUM  OF  THE  MEAN  DAILY 
MAX  AND  MIN  TEMPERATURE  DIVIDED  BY  2. 
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ROCKFORD, 

ILLINOIS 


The  climate  of  Rockford  is  characterized  by  hot 
summers  and  cold  winters 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake 
Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in  the 
Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat 
higher  than  those  westward  around  the  Mississippi 
River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect 
of  Lake  Michigan  sometimes  is  felt  as  far  westward 
as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  precipitation  occurs  in 
the  three  summer  months  of  June  to  August,  and  64 
percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no 
month  averages  less  than  4  percent  of  the  annual 
total. 


Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom 
does  oppressive  heat  prevail  for  extended  periods. 

In  general,  the  summers  are  pleasant. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  1951-1980  period,  the  average  first 
occurrence  of  32  degrees  Fahrenheit  in  the  fall  is 
October  1 1  and  the  average  last  occurrence  in  the 
spring  is  April  29. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


LOCATION 


OCCUPIED 

FROM 


OCCUPIED 

TO 


AIRLINE 

DISTANCES 

AND 

DIRECTIONS 

FROM 

PREVIOUS 

LOCATION 


NORTH 


L 

0 

N 

G 

I 

T 

U 

D 

E 


WEST 


ELEVATION  ABOVE 


SEA 

LEVEL 


G 

R 

0 

U 

N 

D 

T 

E  S 

M  I 

P  T 

E  E 

R 

A 

T 

U 

R 

E 


GROUND 


T  R 
I  A 
P  I 
P  N 
I 

N  G 
G  A 
G 
B  E 
U 
C 
K 
E 
T 


A 

U 

T 

0 

M  E 
A  Q 
T  U 
I  I 
C  P 
M 
0  E 
B  N 
S  T 
E 

R  * 

V 

I 

N 

G 


ll E§ 

M  =  AMOS 
T  =  AUT08 
S  =  ASOS 
U  =  AWOS 


REMARKS 


COOPERATIVE 
900  Block,  North  Main 
731  North  Court  Street 
1135  North  Court  Street 
731  North  Court  Street 
324  Churchill  Street 

2221  North  Winnebago 
AIRPORT 

Greater  Rockford  AP 
Fed.  Facilities  Bldg. 
4.7  miles  south  of  P.O. 

Greater  Rockford  AP 
Fed.  Facilities  Bldg. 


12/7/72 

11/7/93 

1/7/13 

6/01/18 

7/30/20 

9/24/53 

12/19/50 

11/05/58 


10/7/93 

12/7/12 

6/01/18 

7/29/20 

9/23/53 

6/30/57 

11/04/58 

Present 


.25  mi.WSW 
.5  mi .  NE 
.5  mi .  SW 
.75  mi .  NE 

1.1  mi.  NW 


35  ft.  E 


42°17' 

42°17‘ 

42°17' 

42°17‘ 

42°17' 

42°18‘ 

42°12' 

42° 12' 


89°05 1 
89°05' 
89°05' 
89°05' 
89°05 1 

89°06‘ 

89°06' 

89°06‘ 


720 

720 

720 

720 

720 

740 

728 

#724 


33 


a20 


Observer,  T.D.  Robertson. 

Observer,  H.C.  Porter. 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

Observer,  F.W.  Knowlton  and 
daughter. 

New  residence. 


Observations  by  CAA  personnel. 


NA 


e20 


b6 


c4 


d4 

f4 


SUBSCRIPTION : 

Price  and  ordering  information  available  through:  National  Climatic  Data  Center,  Federal  Building,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

INQUIRIES/COMENTS  CALL:  (704  )  271-4800  USCOMM- NCAA -ASHEVILLE,  N.C.  -  450 

National  Climatic  Data  Center 
Federal  Building 
37  Battery  Park  Avenue 
Asheville  NC  28801-2733 

OFFICIAL  BUSINESS 
PENALTY  FOR  PRIVATE  USE  $300 
FORWARD  AND  ADDRESS  CORRECTION 


FIRST  CLASS 
POSTAGE  &  FEES  PAID 
United  States  Department  of  Commerce 
NOAA  Permit  No.  G  -  19 


LCD-11 -94322-EX 

295  35 
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UNIVERSITY  OF  ILLINOIS 
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CL 


LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA 

ANNUAL  SUMMARY  WITH  COMPARATIVE  DATA 

ROCKFORD, 

ILLINOIS 

Daily  Data 


ISSN  0198-1900 

.c*1  0F 


Uj 

Q 

* 


S^TES  0* 


CELSIUS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


TEMPERATURE  DEPICTS  NORMAL  MAXIMUM.  NORMAL  MINIMUM  AND  ACTUAL  DAILY  HIGH  AND  LOW  VALUES  (FAHRENHEIT) 
PRECIPITATION  IS  MEASURED  IN  INCHES,  SCALE  IS  NON-LINEAR 
STATION  PRESSURE  IS  MEASURED  IN  INCHES  OF  MERCURY 


I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHFRIC  ADMINISTRATION,  AND  IS  COMPILED  FROM 
RECORDS  ON  FILE  AT  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER,  ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA,  28801 


oaa 


NATIONAL 
OCEANIC  AND 

ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 


NATIONAL  NATIONAL 

ENVIRONMENTAL  SATELLITE,  DATA  CLIMATIC  DATA  CENTER 
AND  INFORMATION  SERVICE  ASHEVILLE  NORTH  CAROLINA 


DIRECTOR 

NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER 


METEOROLOGICAL  DATA  FOR  1991 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°12'N  LONGITUDE:  80°0b'W  ELEVATION:  FT.  GRND  724  BARO  732  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN :  04822 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F: 

Averages 

-Daily  Maxi  mum 

25.0 

3b.  5 

48.8 

b2 . 8 

7b.  0 

00 

00 

8b.  4 

85.7 

75.0 

bl  .8 

42. b 

3b.  4 

b0.2 

-Daily  Mini  mum 

8.0 

20.3 

20.1 

40.5 

55.0 

bi .  i 

b2 . 0 

bl  .8 

51.3 

40.8 

24.3 

20.0 

30.5 

-Month  1 y 

17.0 

28.4 

30.0 

51  .7 

b5 . 5 

73.0 

74.2 

73.8 

b3 . 2 

51.3 

33.5 

28.2 

40.0 

-  Month  1 y  Dewp  t . 

E  x  tremes 

11.5 

21  .2 

20.8 

30.2 

55.5 

bO.  1 

b0.7 

50.  b 

50.3 

41  .4 

2b.  1 

22.4 

30.8 

- H i ghes  t 

41 

54 

78 

84 

03 

03 

08 

00 

05 

78 

b5 

bO 

00 

-Date 

10 

21 

2b 

b 

28 

20 

10 

2 

0 

23 

18 

12 

AUG  2 

-Lowes  t 

-13 

-1 

18 

2b 

34 

50 

51 

54 

30 

2b 

7 

-4 

-13 

-Date 

22 

1b 

10 

n 

£ 

2 

7 

2b 

20 

27 

10 

2b 

4 

JAN  22 

DEGREE  DAYS  BASE  b5  °F: 

Heating 

1483 

1018 

708 

402 

14b 

b 

0 

1 

172 

421 

040 

1134 

G521 

Coo  1  i ng 

0 

0 

0 

8 

1  bO 

254 

202 

281 

12b 

4 

0 

0 

1134 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

AVG.  SKY  COVER  (tenths) 

Sunr i se  -  Sunse  t 

b  .  8 

b  .  5 

7.1 

b.O 

b  .  8 

5.3 

5.3 

5.5 

b.  1 

7.0 

7  .  b 

b  .  7 

b  .  5 

Midnight  -  Midnight 

b  .  3 

5.0 

b .  4 

b  .  7 

b .  5 

4.0 

4.7 

4.0 

5.7 

b.b 

7.1 

b.b 

b.O 

NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

-C 1  ear 

8 

b 

5 

b 

5 

10 

7 

10 

b 

b 

3 

b 

78 

-Par t 1 y  Cl oudy 

7 

8 

8 

b 

13 

12 

1b 

1 1 

1 1 

8 

8 

8 

11b 

-C 1 oudy 

1b 

14 

18 

18 

13 

8 

8 

10 

13 

17 

10 

17 

171 

Precipitation 

.01  i  nches  or  more 

1 1 

4 

14 

0 

14 

8 

b 

b 

1 1 

17 

13 

0 

122 

Snow, Ice  pel lets.hai 1 

1  .0  inches  or  more 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

8 

Thunderstorms 

0 

0 

5 

7 

7 

7 

3 

5 

b 

4 

1 

0 

45 

Heavy  Fog,  visibility 

1 / 4  m i  1 e  or  1  ess 

4 

3 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

4 

23 

Temperature  °F 

-Maxi  mum 

80°  and  above 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

0 

10 

2 

0 

0 

0 

20 

32°  and  be  1 ow 
-Mini  mum 

2b 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

,  0 

8 

7 

50 

32"  and  be  1 ow 

31 

2b 

20 

4 

0 

0 

0 

0 

2 

b 

23 

20 

141 

0°  and  be  1 ow 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

10 

AVG.  STATION  PRESS,  (mb) 

004.4 

001  .2 

084.4 

088.5 

080.8 

000.0 

080.5 

002.2 

003.2 

080.8 

001  .7 

004.  b 

000.0 

RELATIVE  HUMIDITY  (X) 

Hour  00 

70 

81 

78 

73 

82 

78 

81 

81 

70 

82 

84 

84 

80 

Hour  0b  ,i  it-  t 

Hour  12  Loc  3 '  lime) 

80 

82 

82 

80 

84 

81 

85 

8b 

87 

85 

83 

83 

83 

70 

b3 

b4 

5b 

bl 

51 

47 

48 

40 

58 

b7 

71 

50 

Hour  1  8 

77 

70 

b5 

53 

b5 

54 

50 

50 

55 

b8 

75 

70 

b3 

PRECIPITATION  (inches): 

Water  Equivalent 

-To  t  a  1 

1.12 

0.45 

4.77 

2.15 

2.72 

3.20 

0.70 

1  ,b0 

4.50 

4.77 

.  4.24 

1  .82 

32.40 

-Greatest  124  hrs) 

0.43 

0.31 

1  .01 

0.8b 

0.70 

1  .50 

0.37 

1  .24 

2.83 

2 .  bO 

1  .21 

0.70 

2.83 

-Date 

5 

18 

27 

14-15 

17-18 

12 

7 

7-  8 

11-12 

3-  4 

28-20 

12 

SEP  11-12 

Snow, Ice  pel lets.hai 1 

-Total 

15.3 

2.8 

b.O 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.7 

13.0 

38.7 

-Greatest  (24  hrs) 

5.1 

2.3 

b  .  3 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.4 

7.7 

7.7 

-Date 

5 

13-14 

12-13 

12 

18 

27 

2-  3 

DEC  2-  3 

WIND: 

Resu 1 t  an  t 

-Direction  ( ! ! ) 

275 

273 

321 

110 

158 

123 

227 

072 

228 

225 

220 

254 

227 

-  Speed  ( mph  ) 

3.3 

2  .  b 

0.5 

1  .5 

2.1 

2.4 

1  .8 

1  .4 

2.3 

1  .0 

4.2 

3.3 

1  .3 

Average  Speed  (mph) 
Fastest  Obs .  1  Min. 

11.4 

10.0 

14.2 

12. b 

10.1 

8  .  b 

8.2 

8.1 

0.0 

11.7 

11.7 

10.1 

10. b 

-D i rec  t i on  (  !  !  ) 

20 

31 

15 

23 

2b 

3b 

25 

35 

27 

22 

24 

27 

15 

-Speed  1 mph ) 

20 

28 

41 

30 

28 

2b 

22 

21 

25 

28 

30 

33 

41 

-Date 

Peak  Gust 

23 

15 

22 

15 

b 

14 

4 

1  0 

30 

23 

30 

14 

MAR  22 

-D i rec  t i on  (  !  !  ) 

W 

NW 

W 

W 

NE 

N 

W 

NW 

W 

W 

SW 

SW 

SW 

-Speed  ( mph ) 

41 

3b 

52 

48 

30 

40 

38 

20 

44 

38 

53 

4b 

53 

-Date 

23 

15 

27 

30 

17 

14 

3 

8 

12 

5 

30 

12 

NOV  30 

(  !  !  )  See  Reference  Notes  on  Page  bB 
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NORMALS,  MEANS,  AND  EXTREMES 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°12'N  LONGITUDE:  89°06‘W  ELEVATION:  FT.  GRND  724  BARO  732  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN :  94822 


(  a  ) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F: 

Norma  1 s 

-Dai  1 y  Max i mum 

28.8 

31  .8 

42.5 

58.5 

70.8 

80.1 

83.7 

81  .9 

74.6 

63.0 

46.3 

32.6 

57.7 

-Daily  Mini  mum 

9.8 

14.9 

25.1 

37.3 

47.6 

57.6 

62.2 

60.6 

52.0 

41  .0 

28.7 

17.0 

37.8 

"Month  1 y 

18.3 

23.4 

33.8 

47.9 

59.1 

68.9 

73.0 

71  .3 

63.3 

52.1 

37.5 

24.8 

47.8 

E  x  t remes 

"Record  Highest 

41 

83 

68 

85 

91 

95 

101 

103 

104 

102 

90 

76 

66 

104 

-Year 

1989 

1976 

1986 

1980 

1975 

1988 

1955 

1988 

1953 

1971 

1961 

1984 

AUG  1988 

-Record  Lowest 

41 

-27 

-22 

-11 

5 

24 

38 

43 

41 

27 

15 

-10 

-24 

-27 

-Year 

1982 

1985 

1962 

1982 

1966 

1972 

1967 

1986 

1984 

1952 

1977 

1983 

JAN  1982 

NORMAL  DEGREE  DAYS: 

Heating  (base  65°F  ) 

1448 

1165 

967 

513 

227 

34 

5 

11 

99 

412 

825 

1246 

6952 

Cooling  (base  G5°F ) 

0 

0 

0 

0 

44 

151 

253 

206 

48 

12 

0 

0 

714 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

MEAN  SKY  COVER  (tenths) 

Sunr i se  -  Sunse  t 

41 

8.7 

6.5 

6.9 

8.7 

6.3 

6.0 

5.5 

5.7 

5.5 

5.8 

7.0 

7.0 

6.3 

MEAN  NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

-C 1  ear 

41 

7.4 

7.4 

5.9 

6.6 

7.6 

7.4 

9.3 

9.0 

9.9 

10.0 

6.5 

6.9 

93.8 

-Partly  Cl oudy 

41 

8.9 

6.1 

7.9 

7.7 

9.2 

10.7 

12.0 

10.8 

8.8 

7.6 

5.7 

5.8 

99.0 

"C 1 oudy 

Prec i p i tat i on 

41 

18.7 

14.7 

17.3 

15.7 

14.2 

12.0 

9.8 

11  .2 

11.3 

13.4 

17,8 

18.4 

172.4 

.01  i  nches  or  more 
Snow, Ice  pel  lets, hail 

41 

9.2 

7.9 

10.9 

11.7 

11.4 

10.0 

9.6 

9.0 

9.0 

8.8 

9.3 

10.1 

117.1 

1  .0  inches  or  more 

41 

2.7 

2.3 

2.0 

0.4 

0 .  * 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 .  * 

0.8 

2.9 

11.1 

Thunderstorms 

41 

0.1 

0.4 

2.0 

4.2 

5.7 

7.7 

7.8 

6.2 

4.8 

2.5 

1  .1 

0.4 

42.9 

Heavy  Fog  Visibility 
1/4  mile  or  1  ess 

41 

2.5 

2.4 

2.5 

1  .2 

1.0 

0.6 

1  .2 

1  .9 

1  .7 

2.0 

2.3 

3.0 

22.4 

Temperature  F 

-Maxi  mum 

90°  and  above 

28 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.6 

3.0 

6.5 

3.8 

1  . 1 

0  .* 

0.0 

0.0 

15.0 

32°  and  be  1 ow 
-Mini  mum 

28 

19.4 

14.2 

4.7 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

14.2 

55.7 

32°  and  be  1 ow 

28 

29.5 

26.3 

23.0 

8.9 

1  .3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

7.2 

19.6 

27.8 

144.1 

0°  and  be  1 ow 

28 

9.1 

5.1 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

3.9 

18.6 

AVG.  STATION  PRESS. (mb) 

19 

991  .3 

991  .7 

988.5 

987.9 

987.6 

987.9 

989.3 

990.4 

990.9 

991  . 1 

990.2 

991  .3 

989.8 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 

Hour  00 

28 

78 

78 

78 

74 

7b 

78 

83 

86 

85 

81 

80 

81 

80 

Hour  06/i  it-  t 

Hour  1 2  ^oc  3  1 me 

28 

79 

80 

81 

80 

81 

81 

85 

90 

90 

85 

83 

83 

83 

28 

70 

6b 

61 

55 

54 

55 

56 

58 

58 

57 

66 

73 

61 

Hour  1  8 

28 

74 

70 

64 

56 

54 

55 

58 

62 

64 

65 

73 

77 

64 

PRECIPITATION  (inches): 

Water  Equ  i  va 1 en  t 

"Norma  1 

1.42 

1.18 

2.59 

4.22 

3.75 

4.58 

4.50 

3.71 

3.70 

2.92 

2.30 

1  .91 

36.78 

"Max i mum  Month  1 y 

41 

4.88 

2.67 

5.62 

9.92 

6.98 

9.98 

11.81 

13.55 

10.68 

8.32 

5.51 

5.04 

13.55 

-Year 

1960 

1971 

1961 

1973 

1974 

1967 

1952 

1987 

1961 

1969 

1985 

1971 

AUG  1987 

-Mini  mum  Month  1  y 

41 

0.18 

0.04 

0.52 

0.99 

1  .29 

0.46 

0.79 

0.67 

0.05 

0.01 

0.38 

0.37 

0.01 

"Year 

1961 

1969 

1958 

1989 

1988 

1988 

1991 

1970 

1979 

1952 

1976 

1976 

OCT  1952 

-Max i mum  i n  24  hrs 

41 

2.89 

1  .73 

2.50 

5.55 

3.61 

4.15 

5.03 

6.42 

5.56 

5.22 

3.20 

2.24 

6.42 

"Year 

1960 

1966 

1976 

1973 

1977 

1969 

1952 

1987 

1961 

1954 

1961 

1971 

AUG  1987 

Snow, Ice  pel  lets.hai  1 

-Max i mum  Month  1 y 

41 

26.1 

19.5 

22.7 

7.7 

1  .0 

0.0 

T 

T 

0.0 

2.2 

14.7 

25.1 

26.1 

-Year 

1979 

1960 

1964 

1982 

1966 

1990 

1990 

1967 

1951 

1978 

JAN  1979 

-Maxi  mum  i n  24  hrs 

41 

9.9 

10.9 

10.4 

6.7 

0.2 

0.0 

T 

T 

0.0 

2.2 

9.5 

11.4 

11.4 

-Year 

1979 

I960 

1972 

1970 

1990 

1990 

1990 

1967 

1951 

1987 

DEC  1987 

WIND: 

Mean  Speed  ( mph ) 
Prevailing  Direction 

41 

10.8 

10.7 

11.7 

11.8 

10.5 

9.4 

8.1 

7.8 

8.5 

9.6 

10.6 

10.5 

10.0 

through  1983 

Fastest  Obs .  1  Min. 

WNW 

WNW 

ENE 

WNW 

ENE 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

WNW 

WNW 

SSW 

"D i rec  t i on  (  !  !  ) 

41 

27 

25 

25 

1 1 

27 

30 

30 

26 

20 

29 

20 

06 

11 

-Speed  (MPH) 

41 

40 

45 

46 

54 

52 

46 

53 

48 

52 

37 

46 

46 

54 

-Year 

1980 

1953 

1953 

1953 

1988 

1974 

1984 

1965 

1961 

1980 

1961 

1987 

APR  1953 

Peak  Gust 

"D i rec  t i on  (  !  !  ) 

2 

SW 

NW 

"Speed  ( mph ) 

8 

51 

54 

54 

58 

81 

54 

70 

58 

58 

49 

59 

62 

81 

"Date 

1988 

1987 

1990 

1984 

1988 

1990 

1984 

1987 

1988 

1988 

1988 

1987 

MAY  1988 

See  Reference  Notes  on  Page  6B  . 
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PRECIPITATION  (inches) 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1  962 

2 . 36 

1  .  49 

3.17 

2 . 42 

4 . 23 

1  .  88 

5 . 56 

2 . 57 

1  .  73 

0 . 95 

0 . 84 

0 . 50 

27 . 70 

1  963 

0 . 60 

0 . 38 

2 . 94 

5.51 

1  .  89 

4 . 27 

5.16 

1  .  84 

3 . 95 

1  .  04 

2 . 34 

0 . 79 

30.71 

1  964 

0 . 97 

0 . 50 

3 . 64 

8.17 

3.41 

6.51 

5 . 20 

1  .  99 

3 . 32 

0.11 

4.51 

0.91 

39 . 24 

1  965 

4  .  40 

0 . 83 

2 . 30 

4 . 62 

5 . 66 

2 . 56 

3.81 

9 . 27 

8 . 23 

2.91 

1  .  83 

3 . 03 

49 . 45 

1  966 

1  .  39 

2 . 04 

2 . 75 

4 . 96 

4 . 76 

4 . 53 

1  .  59 

1  .  50 

1.18 

2 .51 

3 . 53 

2.16 

32 . 90 

1  967 

1.41 

0 . 92 

1  .  63 

5 . 30 

2 . 48 

9 . 98 

1  .  32 

3.71 

3.11 

5 . 06 

2 . 58 

1  .  55 

39 . 05 

1  968 

0 . 58 

0 . 37 

1  .  00 

4 . 92 

3 . 78 

6 . 26 

2 . 62 

6 . 33 

6 . 76 

1  .  26 

2 . 80 

3.31 

39 . 99 

1  969 

1  .  86 

0 . 04 

1  .  59 

4 . 45 

5 . 75 

8 . 90 

5 . 72 

2.14 

1  .  87 

8 . 32 

1  .  45 

1  .  20 

43.29 

1  970 

0.51 

0 . 56 

1  .  89 

3 . 75 

5 . 50 

4 . 20 

4 . 29 

0 . 67 

10.63 

4 . 03 

1  .  36 

1  .  37 

38 . 76 

1  971 

1.11 

2 . 67 

2.11 

1  .  79 

1  .  83 

2 . 37 

2 . 81 

1  .  48 

2 . 36 

1  .  99 

2 . 24 

5 . 04 

27 . 80 

1  972 

0 . 66 

0 . 60 

2 . 79 

6.21 

4 . 57 

8 . 27 

8 . 39 

9.10 

6.51 

4 . 29 

1  .  39 

2 . 37 

55.15 

1  973 

1  .  67 

1  .  56 

4 . 53 

9 . 92 

6 . 98 

5.16 

5.81 

1  .  89 

8 . 52 

5.15 

1  .  97 

3 . 32 

56 . 48 

1  974 

3 . 55 

1  .  65 

2 . 03 

3.41 

6 . 98 

6 . 30 

1  .  48 

2 .21 

0 . 35 

2.41 

2.31 

1  .  63 

34.31 

1  975 

2 . 38 

2 . 03 

2.81 

2 . 39 

3 . 03 

4 . 68 

1  .  30 

4 . 08 

0.91 

0 . 98 

4 . 24 

1  .  95 

30 . 78 

1  976 

0 . 59 

1.41 

4 . 94 

3 . 60 

2 . 38 

2.16 

2 . 05 

2 . 04 

1  .  39 

1  .  94 

0 . 38 

0 . 37 

23 . 25 

1  977 

0.61 

0 . 64 

3 . 52 

2 . 39 

5 . 47 

4 . 67 

4  .  73 

5.31 

3.91 

2 . 26 

2 . 63 

1  .  87 

38 .01 

1  978 

0 . 78 

0 . 47 

0 . 86 

3 . 29 

3 . 84 

5 . 63 

7.41 

2 . 65 

4 . 33 

0 . 87 

2 . 46 

2 . 76 

35 . 35 

1  979 

2 . 43 

1.18 

3 . 74 

5 . 20 

1  .  45 

4 . 75 

4 . 34 

6 . 74 

0 . 05 

1  .  55 

2 .43 

2 . 24 

36.10 

1  980 

1  .  02 

1  .  07 

0 . 97 

2 . 75 

2 . 37 

6 . 06 

3 . 58 

5.41 

6.13 

1  .  42 

0 . 68 

2.71 

34.17 

1  981 

0 . 22 

2 . 40 

0 . 65 

5.21 

1  .  84 

5 . 88 

1.14 

9.18 

3.51 

2.47 

1  .  63 

0 . 77 

34 . 90 

1  982 

1  .  58 

0 . 20 

3 . 63 

3.47 

4 . 56 

4.31 

8 . 89 

2 . 69 

1  .  70 

4 . 22 

4 . 69 

3 . 65 

43 . 59 

1  983 

0 . 52 

1  .  48 

2 . 70 

3 . 85 

4 . 99 

1  .  55 

3 . 85 

2.47 

3 . 80 

2 . 25 

4 . 68 

2.31 

34  .  45 

1  984 

0 . 73 

1  .  29 

2 . 04 

3 . 09 

3 . 95 

3 . 99 

2 . 92 

1  .  63 

1  .  54 

5 . 93 

3 . 44 

3 . 29 

33 . 84 

1  985 

1  .  00 

1  .  88 

3 . 66 

1.10 

3 . 43 

3 . 34 

2 . 98 

4.71 

2.81 

7 . 39 

5.51 

2 . 30 

40.11 

1  986 

0 . 73 

2 . 44 

0 . 93 

2 . 04 

4 . 79 

3 . 77 

3.14 

2 . 38 

9 . 89 

2 . 44 

1.12 

0 . 66 

34 . 33 

1  987 

0 . 93 

0 . 82 

1  .  96 

1  .  98 

3 . 73 

3 . 08 

5 . 02 

13.55 

2 . 38 

0 . 82 

2 . 57 

4 . 03 

40 . 87 

1  988 

2 . 45 

0 . 54 

2.15 

3.14 

1  .  29 

0 . 46 

2 . 39 

1  .  96 

2 . 29 

2.10 

4 . 25 

1  .  75 

24 . 77 

1  989 

0 . 79 

0 . 63 

2.41 

0 . 99 

2 . 93 

2 . 46 

7 .61 

6 . 23 

1  .  86 

0 . 86 

0 . 94 

0 . 51 

28 . 22 

1  990 

1  .  83 

1  .  23 

2 . 65 

2 . 83 

5.10 

9 . 24 

4 . 93 

6 . 73 

0 . 85 

3 . 31 

3 . 64 

2 . 45 

44  .  79 

1  991 

1.12 

0 . 45 

4 . 77 

2.15 

2 . 72 

3 . 29 

0 . 79 

1  .  69 

4 . 59 

4 . 77 

4 . 24 

1  .  82 

32 . 40 

Record 

Mean 

1  .  64 

1  .  36 

2 . 53 

3 . 36 

3 . 73 

4 . 34 

3 . 78 

3 . 85 

3.81 

2 . 82 

2 . 42 

1  .  76 

35 . 40 

See  Reference  Notes  on  Page  6B . 
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AVERAGE  TEMPERATURE  (deg.  F)  rockford,  Illinois 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1  962 

14.5 

21.4 

31.4 

47.7 

64 . 4 

69 . 0 

69 . 5 

71.7 

60 . 5 

54 . 6 

38 . 8 

22 . 1 

47.1 

#  1  963 

9 . 3 

16.3 

38 . 4 

50 . 7 

57 . 6 

71  .  1 

73 . 8 

69 . 8 

64 . 0 

62 . 0 

43 . 2 

13.2 

47 . 4 

1  964 

26 . 7 

25 . 7 

32 . 3 

48 . 5 

62 . 6 

68 . 6 

72 . 8 

66 . 9 

62 . 7 

48  .  1 

41.1 

22 . 9 

48 . 3 

1  965 

19.5 

22 . 1 

25 . 9 

45 . 6 

61.9 

67 . 9 

72 . 9 

69 . 7 

62 . 2 

52 . 4 

39 . 6 

32 . 3 

47 . 7 

1  966 

13.4 

23 . 9 

37 . 6 

44.1 

51.4 

69 . 2 

75 . 4 

69 . 7 

62 . 5 

51.4 

39 . 0 

24 . 8 

46 . 9 

1  967 

24 . 6 

16.9 

35 . 9 

47.8 

52 . 9 

68 . 4 

69 . 6 

66 . 1 

62 . 4 

51.3 

34 . 4 

27 . 7 

46 . 5 

1  968 

21.2 

21.2 

40 . 4 

49.7 

56  .  1 

69 . 6 

70 . 9 

71.4 

63 . 2 

53 . 2 

37 . 8 

25 . 3 

48  4 

1  969 

17.9 

28 . 3 

31  .  0 

48.4 

59 . 4 

63 . 6 

72 . 6 

71.7 

63 . 1 

49 . 8 

36 . 7 

24 . 2 

47.2 

1  970 

12.5 

22 . 4 

33  .  1 

48 . 5 

60 . 4 

68 . 5 

73 . 6 

71.4 

63 . 6 

52 . 8 

37 . 7 

26 . 6 

47.6 

1971 

14.8 

25 . 0 

32 . 3 

48 . 0 

57 . 0 

74 . 2 

70 . 7 

70 . 7 

68 . 1 

59 . 2 

39  .  1 

31.5 

49 . 2 

1  972 

17.0 

20 . 5 

32 . 4 

44 . 5 

62 . 3 

65 . 8 

71.1 

71.3 

63 . 3 

48 . 9 

36 . 6 

21.6 

46 . 3 

1  973 

26 . 3 

26 . 9 

43 . 0 

47 . 6 

55 . 8 

70 . 6 

73 . 5 

73 . 2 

64 . 3 

56 . 5 

39 . 9 

24  .  1 

50 . 2 

1  974 

21.2 

24 . 0 

36 . 2 

50 . 8 

56 . 6 

66  .  1 

75 . 3 

70 . 3 

60  .  1 

52 . 0 

38 . 0 

26 . 7 

48  .  1 

1  975 

23 . 5 

23  .  1 

29 . 2 

42 . 5 

62 . 4 

70 . 5 

73  .  1 

73  .  1 

58 . 0 

53  .  1 

42 . 2 

27 . 0 

48 . 1 

1976 

16.5 

30 . 8 

38 . 5 

49.7 

55 . 3 

68 . 8 

73 . 4 

69 . 4 

60 . 0 

45 . 1 

28 . 1 

15.0 

45 . 9 

1  977 

5 . 9 

23 . 5 

42 . 2 

55  .  1 

68 . 2 

67 . 4 

75 . 4 

68 . 6 

63 . 4 

49 . 1 

36 . 5 

19.9 

47.9 

1978 

11.3 

12.3 

29 . 3 

47.5 

58 . 9 

69  .  1 

72 . 3 

71.7 

68 . 1 

49 . 9 

37 . 9 

21.9 

45 . 9 

1  979 

7 . 7 

12.9 

31.7 

42 . 9 

58 . 7 

68 . 4 

71.5 

70 . 0 

63 . 0 

50 . 8 

35 . 9 

29 . 0 

45 . 2 

1  980 

19.3 

17.1 

30  .  1 

46 . 4 

60 . 6 

66 . 7 

75 . 4 

73 . 7 

64 . 2 

47 . 3 

38 . 2 

25 . 4 

47.0 

1  981 

21.4 

25 . 9 

37 . 3 

51.4 

56 . 3 

70 . 0 

72 . 5 

71.2 

62 . 5 

48 . 8 

39 . 4 

22 . 9 

48 . 3 

1  982 

8 . 9 

19.6 

32 . 8 

44 . 0 

65 . 5 

64 . 8 

74 . 6 

69 . 0 

61.8 

53 . 6 

38  .  1 

33  .  1 

47.1 

1  983 

25 . 3 

29 . 5 

36 . 8 

43.9 

54.7 

70 . 5 

78 . 0 

77 . 2 

63 . 3 

51.5 

40  .  1 

12.7 

48 . 6 

1  984 

16.0 

31.9 

28 . 6 

46 . 9 

55 . 4 

70 . 9 

70 . 8 

72 . 8 

61.6 

54 . 6 

37  .  1 

29 . 2 

48 . 0 

1  985 

12.9 

19.3 

39 . 3 

54  .  1 

62 . 2 

66 . 4 

71.9 

68 . 3 

64 . 0 

51.8 

35 . 3 

14.6 

46 . 7 

1  986 

20 . 9 

22 . 5 

40 . 0 

52 . 2 

61,4 

68 . 5 

75 . 3 

67  .  1 

64 . 9 

51.7 

33 . 4 

28 . 1 

48 . 8 

1  987 

23 . 1 

32 . 4 

39 . 5 

51.1 

63 . 9 

72 . 5 

76 . 3 

70 . 8 

62 . 8 

44.7 

4  1.6 

29 . 4 

50 . 7 

1  988 

16.0 

19.7 

36 . 2 

47.7 

62 . 5 

71.3 

7b  .  b 

76 . 4 

65 . 3 

45 . 2 

39 . 6 

26 . 3 

48 . 6 

1  989 

29 . 9 

16.1 

34 . 0 

46 . 9 

58 . 2 

68 . 2 

74 . 7 

70 . 1 

60 . 5 

51.8 

35 . 4 

14.2 

46 . 7 

1  990 

30 . 1 

28 . 2 

39 . 9 

48 . 0 

55 . 7 

69 . 7 

72 . 0 

71.4 

65 . 4 

50 . 0 

41.8 

23 . 7 

49.7 

1  991 

17.0 

28 . 4 

39 . 0 

51.7 

65 . 5 

73 . 0 

74 . 2 

73 . 8 

63 . 2 

51.3 

33 . 5 

28 . 2 

49 . 9 

Record 

Mean 

20 . 5 

24 . 4 

35 . 3 

48 . 3 

59 . 5 

69 . 2 

73 . 8 

71.9 

63 . 9 

52 . 2 

38 . 2 

25 . 3 

48 . 5 

Max 

29 . 1 

33 . 0 

44.6 

59 . 3 

71.3 

80 . 7 

85 . 5 

83 . 3 

75 . 5 

63 . 4 

47.0 

33  .  1 

58 . 8 

Min 

11.9 

15.8 

26  .  1 

37 . 2 

47.7 

57 . 6 

62 . 2 

60 . 4 

52 . 3 

4  1.0 

29 . 4 

17.5 

38 . 3 

See  Reference  Notes  on  Page  SB. 
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HEATING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  E 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


SEASON 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

1  t3b2-b3 

1  4 

i 

1  79 

339 

778 

1  325 

1  725 

1  357 

8  1  9 

425 

248 

34 

7242 

#  1  983-84 

2 

1  7 

95 

1  27 

847 

1805 

118  1 

1  1  33 

1008 

489 

1  22 

58 

8482 

1 984-85 

9 

5  1 

1  45 

5  1  9 

7  1  3 

1298 

1405 

1194 

1  204 

579 

1  45 

28 

7288 

1 985-88 

1 

30 

1  34 

392 

758 

1  005 

1595 

1142 

84  4 

820 

4  1  7 

45 

8983 

1988-87 

0 

7 

1  22 

4  1  7 

773 

1238 

1244 

134  1 

892 

5  1  3 

385 

22 

8954 

1987-88 

42 

5  1 

1  34 

4  39 

9  1  0 

114  9 

1349 

1288 

754 

453 

275 

24 

8848 

1988-89 

1  5 

2  1 

95 

393 

809 

1224 

1453 

10  17 

104  7 

4  90 

2  1  0 

1  20 

8894 

1 989-70 

4 

1 

1  1  5 

488 

84  5 

1258 

1827 

119  1 

983 

502 

203 

44 

7257 

1 970-7 1 

5 

2 

1  1  7 

377 

8  1  2 

1182 

1  549 

1114 

1  007 

504 

258 

5 

8932 

1971-72 

1  4 

5 

95 

209 

77  1 

103  1 

1483 

1287 

1008 

808 

1  84 

79 

8750 

1 972-73 

1  7 

28 

1  1  9 

49  1 

845 

1338 

1193 

108  1 

875 

520 

28  1 

2 

8588 

1973-74 

0 

3 

99 

28  1 

744 

1280 

1  354 

1142 

887 

427 

277 

59 

8533 

1 974-75 

0 

5 

1  75 

400 

804 

1  1  79 

1277 

1  1  88 

1  1  07 

6  b  8 

1  50 

29 

8980 

1975-78 

1  2 

O 

225 

378 

878 

1  1  72 

14  99 

988 

8  1  3 

4  73 

298 

1  8 

8548 

1 978-77 

2 

1  7 

1  74 

8  1  5 

1  1  00 

154  5 

1830 

1158 

897 

3  1  8 

73 

42 

757  1 

1 977-78 

0 

20 

88 

488 

849 

1  393 

1858 

14  7  1 

110  1 

5  1  9 

259 

29 

7875 

1 978-79 

2 

7 

88 

48  1 

808 

1  333 

177  1 

1458 

1028 

858 

245 

27 

7880 

1979-80 

9 

28 

1  20 

450 

888 

1110 

14  11 

1  380 

107  3 

558 

1  84 

83 

7248 

1980-81 

0 

3 

99 

538 

798 

1222 

1  348 

1  089 

85  1 

402 

275 

9 

8830 

1981-82 

9 

8 

1  09 

493 

78  1 

1  298 

17  39 

1288 

990 

823 

74 

8  1 

7429 

1 982-83 

O 

32 

1  58 

382 

80  1 

984 

1224 

987 

887 

827 

3  1  8 

34 

8390 

1983-84 

8 

0 

1  4  8 

423 

742 

18  15 

15  15 

952 

1123 

542 

302 

7 

7375 

1 984-85 

9 

9 

1  80 

322 

833 

1  1  O  1 

1809 

1277 

789 

388 

1  27 

55 

8879 

1985-88 

2 

1  4 

1  57 

402 

885 

1553 

1  382 

1  1  87 

77  1 

397 

1  38 

35 

8903 

1 988-87 

2 

42 

9  1 

4  02 

942 

1  1  35 

1290 

905 

78  1 

4  1  8 

1  4  3 

1  1 

8  182 

1987-88 

2 

32 

1  08 

823 

895 

1098 

15  13 

1  308 

887 

5  1  4 

1  3  1 

23 

8932 

1988-89 

0 

8 

88 

805 

755 

1193 

108  1 

1  384 

954 

537 

248 

38 

8845 

1989-90 

0 

1  0 

1  84 

403 

88  1 

1570 

1074 

1028 

775 

534 

285 

28 

8750 

1 990-91 

2 

5 

1  1  5 

4  75 

890 

1273 

1483 

10  18 

798 

402 

1  4  8 

8 

84  13 

1991-92 

0 

1 

1  72 

42  1 

940 

1  1  34 

See  Refer-emce  Notes  on  Page  SB. 
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COOLING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  F  rockford,  Illinois 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1989 

0 

0 

0 

0 

45 

82 

244 

2  1  3 

88 

2  1 

0 

0 

87  1 

1970 

0 

0 

0 

1  8 

84 

1  57 

278 

209 

79 

5 

0 

o 

808 

197  1 

0 

0 

0 

1 

1  8 

288 

1  97 

1  90 

1  93 

35 

0 

0 

920 

1  972 

0 

0 

0 

0 

89 

1  04 

2  1  4 

229 

75 

O 

O 

0 

7  1  1 

1973 

0 

0 

0 

5 

1 

1  7  8 

272 

283 

84 

25 

0 

0 

828 

1974 

0 

0 

0 

9 

25 

98 

329 

1  7  7 

35 

8 

0 

0 

879 

1975 

0 

0 

0 

0 

75 

20  1 

273 

258 

22 

1  5 

0 

0 

844 

1  978 

0 

o 

o 

2  1 

3 

1  37 

270 

1  59 

3  1 

5 

0 

0 

828 

1  977 

o 

o 

0 

3  1 

1  80 

1  20 

330 

1  38 

48 

0 

0 

0 

84  7 

1978 

o 

0 

0 

O 

75 

1  80 

238 

220 

1  88 

O 

0 

0 

859 

1  979 

0 

0 

0 

0 

58 

1  34 

2  1  7 

1  87 

89 

1  8 

0 

0 

879 

1980 

0 

0 

0 

8 

52 

1  1  7 

329 

278 

80 

O 

0 

0 

882 

198  1 

0 

0 

0 

3 

1  5 

1  84 

248 

202 

42 

O 

o 

0 

874 

1982 

0 

0 

0 

0 

98 

8  1 

303 

1  88 

88 

1  5 

o 

0 

709 

1983 

0 

0 

0 

0 

4 

207 

4  1  8 

388 

1  04 

1  O 

0 

0 

1127 

1  984 

o 

o 

o 

3 

1  2 

1  89 

1  95 

257 

87 

5 

0 

0 

74  8 

1  985 

0 

0 

o 

4  7 

45 

1  08 

223 

1  20 

1  34 

0 

0 

0 

875 

1  988 

0 

0 

4 

22 

35 

1  48 

329 

1  1  3 

92 

1 

0 

0 

744 

1  987 

0 

0 

0 

8 

1  1  8 

24  4 

358 

220 

4  7 

O 

o 

0 

995 

1  988 

0 

o 

0 

0 

58 

22  1 

385 

389 

8  1 

o 

0 

0 

1  094 

1989 

0 

o 

0 

2 

4  3 

1  38 

308 

1  73 

37 

3 

o 

0 

704 

1990 

0 

o 

3 

32 

3 

1  73 

225 

2  1  0 

1  32 

1  3 

0 

0 

79  1 

199  1 

0 

0 

0 

8 

1  89 

254 

292 

28  1 

1  28 

4 

0 

0 

1  1  34 

See 


Reference  Not 
Page 


5  B 


Page  SB. 


SNOWFALL  (inches) 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


SEASON 

JULY 

AUG 

'  SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

1 9b2-b3 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

T 

3 . 7 

11.3 

8 . 4 

12.2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

35 . 7 

1 9b3-b4 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

8  .  b 

2 . 0 

b  .  5 

22 . 7 

T 

0 . 0 

0 . 0 

39 . 8 

1 9b4-b5 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 8 

10.3 

10.3 

5 . 0 

19.2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

47  .  b 

1 9b5-bb 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0  .  1 

5 . 5 

11.0 

0 . 3 

1  .  0 

T 

1  .  0 

0 . 0 

18.9 

1 9bb-b7 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

7 . 8 

8 . 1 

1  1  .  b 

b  .  5 

3 . 8 

T 

0 . 0 

37 . 8 

1 9b7-b8 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

2 . 2 

0 . 7 

2 . 0 

2 . 9 

2 . 3 

0  .  b 

0 . 3 

0 . 0 

0 . 0 

11.0 

1 9b8-b9 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 5 

8 . 9 

4  .  b 

0 . 8 

4 . 9 

T 

0 . 0 

0 . 0 

23 . 7 

1 9b9- 70 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0  .  b 

1  b  .  0 

8 . 2 

5 . 4 

b  .  4 

b  .  7 

0 . 0 

0 . 0 

43 . 3 

1 970-71 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

3 . 2 

10.0 

3 . 4 

1  4  .  b 

0 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

31  .  b 

1 971-72 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

5 . 0 

0 . 2 

5 . 5 

7 . 9 

15.7 

2 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

37 . 0 

1 972-73 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0  .  1 

4 . 4 

8 . 7 

0 . 4 

b  .  9 

0 . 9 

5 . 2 

0 . 0 

0 . 0 

2b  .  b 

1 973-74 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

20 . 0 

12.2 

15.1 

2 . 3 

T 

0 . 0 

0 . 0 

49  .  b 

1974-75 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 3 

11.4 

4 . 2 

1  8  .  b 

8 . 4 

4  .  b 

0 . 0 

0 . 0 

51  .  5 

1 975-7b 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

b  .  4 

7 . 9 

b  .  b 

1  .  8 

0 . 3 

0 . 3 

T 

0 . 0 

23 . 3 

1 97b-77 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 5 

5 . 8 

8 . 8 

4 . 3 

7 . 2 

0 . 8 

o 

o 

0 . 0 

31.4 

1977-78 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

7 . 3 

23 . 3 

10.0 

b  .  9 

4 . 2 

T 

'  0.0 

0 . 0 

51  .  7 

1 978-79 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4  .  b 

25  .  1 

2b  .  1 

12.2 

4 . 5 

2 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

74 . 5 

1 979-80 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 9 

0 . 9 

5  .  1 

13.0 

4  .  b 

5 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

33 . 9 

1 980-81 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 8 

1  .  4 

b  .  7 

2 . 5 

9 . 1 

0  .  b 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

21  .  1 

1 981-82 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 8 

5 . 8 

14.8 

1  .  8 

8 . 1 

7 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

41.0 

1 982-83 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

T 

3  .  b 

5 . 5 

9 . 5 

9 . 4 

T 

0 . 0 

0 . 0 

28 . 0 

1 983-84 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 5 

18.3 

8 . 8 

2 . 2 

10.9 

0 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

41.4 

1 984-85 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 2 

14.2 

13.4 

8 . 3 

2 . 8 

2 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

4  1.3 

1 985-8b 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

5 . 1 

12.5 

8 . 7 

12.3 

0 . 9 

1  .  2 

0 . 0 

0 . 0 

40 . 7 

1 98b-87 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

5 . 0 

2 . 0 

9 . 5 

T 

2 . 8 

T 

0 . 0 

0 . 0 

19.3 

1 987-88 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

0  .  b 

21.7 

8 . 7 

9 . 9 

3 . 4 

0 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

45 . 0 

1 988-89 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

1  .  b 

11.8 

1  .  3 

13.3 

4 . 2 

1  .  5 

T 

0 . 0 

33 . 7 

1 989-90 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

1  .  0 

3 . 0 

8  .  b 

9 . 4 

12.0 

0 . 3 

0 . 2 

0 . 2 

0 . 0 

34 . 7 

1 990-91 

T 

T 

0 . 0 

T 

0 . 7 

11.0 

15.3 

2 . 8 

b  .  9 

T 

0 . 0 

0 . 0 

3b  .  7 

1 991-92 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

0 . 7 

13.0 

Record 

Mean 

T 

T 

0 . 0 

0 . 1 

2 . 7 

9 . 4 

8  .  b 

b  .  8 

b  .  4 

1  .  4 

T 

0 . 0 

35 . 3 

See  Reference  Notes  on  Page  bB . 
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REFERENCE  NOTES  rockford,  Illinois 


EXCEPTIONS 
PAGES  4  A .  4  B .  BA 

RECORD  MEANS  ARE  THROUGH  THE  CURRENT  YEAR, 
BEGINNING  IN  1930  FOR  TEMPERATURE 

190b  FOR  PRECIPITATION 
1951  FOR  SNOWFALL 


PAGE  3 

lal  -  LENGTH  OF  RECORD  IN  YEARS,  ALTHOUGH 
INDIVIDUAL  MONTHS  MAY  BE  MISSING. 

0.*  OR  *  THE  VALUE  IS  BETWEEN  0.0  AND  0.05 
NORMALS  -  BASED  ON  THE  1951-1980  RECORD  PERIOD. 
EXTREMES  -  DATES  ARE  THE  MOST  RECENT  OCCURRENCE 
WIND  DIR.-  NUMERALS  SHOW  TENS  OF  DEGRESS  CLOCKWISE 
FROM  TRUE  NORTH.  "00”  INDICATES  CALM. 
RESULTANT  DIRECTIONS  ARE  GIVEN  TO  WHOLE  DEGREES. 


GENERAL 

T  -  TRACE  AMOUNT. 

BLANK  ENTRIES  DENOTE  M  I  S S  I  N G  /  U N R E P 0 R T E D  DATA. 

#  INDICATES  A  STATION  OR  INSTRUMENT  RELOCATION. 
SEE  STATION  LOCATION  TABLE  ON  PAGE  8. 

SPECIFIC 
PAGE  2 

PM  -  INCLUDES  LAST  DAY  OF  PREVIOUS  MONTH 


PAGE  4  B 

RECORD  =  PERIOD  OF  RECORD 

RECORD  MEAN  PRECIPITATION  IS  THE  MEAN  OF  ALL  DAILY 
PRECIPITATION  AMOUNTS  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD. 
RECORD  MAXIMIN)  TEMPERATURE  IS  THE  MEAN  OF  ALL  DAILY 
MAXIMIN)  TEMPERATURES  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD. 
RECORD  MEAN  TEMPERATURE  IS  THE  DIF'FERENCE  BETWEEN 
THE  RECORD  MAX  AND  RECORD  MIN  DIVIDED  BY  2. 

AVERAGE  TEMPERATURE  IS  THE  DIFFERENCE  BETWEEN  THE 
MEAN  DAILY  MAX  AND  MIN  TEMPERATURE  DIVIDED  BY  2. 
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ROCKFORD, 

ILLINOIS 


The  climate  of  Rockford  is  characterized  by  hot 
summers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake 
Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in  the 
Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat 
higher  than  those  westward  around  the  Mississippi 
River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect 
of  Lake  Michigan  sometimes  is  felt  as  far  westward 
as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  precipitation  occurs  in 
the  three  summer  months  of  June  to  August,  and  64 
percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no 
month  averages  less  than  4  percent  of  the  annual 
total. 


Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom 
does  oppressive  heat  prevail  for  extended  periods. 

In  general,  the  summers  are  pleasant. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  1951-1980  period,  the  average  first 
occurrence  of  32  degrees  Fahrenheit  in  the  fall  is 
October  1 1  and  the  average  last  occurrence  in  the 
spring  is  April  29. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


LOCATION 


OCCUPIED 

FROM 


OCCUPIED 

TO 


AIRLINE 

DISTANCES 

AND 

DIRECTIONS 

FROM 

PREVIOUS 

LOCATION 


NORTH 


L 

0 

N 

G 

I 

T 

U 

D 

E 


WEST 


ELEVATION  ABOVE 


SEA 

LEVEL 


G 

R 

0 

U 

N 

D 

T 

E  S 

M  I 

P  T 

E  E 

R 

A 

T 

U 

R 

E 


GROUND 


P  N 
I 

N  G 
G  A 
G 
B  E 
U 
C 
K 
E 
T 


E 
0 
U 
I 
P 
M 
0  E 
B  N 


Type 

M  =  AMOS 
T  =  AUTOB 
S  =  ASOS 
W  =  AWOS 


REMARKS 


COOPERATIVE 
900  Block,  North  Main 
731  North  Court  Street 
1135  North  Court  Street 
731  North  Court  Street 
324  Churchill  Street 

2221  North  Winnebago 
AIRPORT 

Greater  Rockford  AP 
Fed.  Faci  hties  Bldg. 
4.7  miles  south  of  P.O. 

Greater  Rockford  AP 
Fed.  Faci lities  Bldg. 


12/7/72 

11/7/93 

1/7/13 

6/01/18 

7/30/20 

9/24/53 

12/19/50 

11/05/58 


10/7/93 

12/7/12 

6/01/18 

7/29/20 

9/23/53 

6/30/57 

11/04/58 

Present 


.25  mi.WSW 
.5  mi .  NE 
.5  mi .  SW 
.75  mi .  NE 

1.1  mi.  NW 


35  ft.  E 


42°17‘ 

42°17‘ 

42°17' 

42°17' 

42°17‘ 

42°18' 

42°12‘ 

42°12' 


89°05 1 
89°05 1 
89°05 1 
89°05 1 
89°05 1 

89°06' 

89°06' 

89° 06' 


720 

720 

720 

720 

720 

740 

728 

#724 


33 


a20 


NA 


e20 


b6 


c4 


d4 

f4 


NA 


Observer,  T.D.  Robertson. 

Observer,  H.C.  Porter. 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

Observer,  F.W.  Knowlton  and 
daughter. 

New  residence. 

Observations  by  CAA  personnel. 


First -Order  Weather  Bureau. 

#  -  728  to  11/10/62  and  727  to 
8/22/63. 

a  -  33  to  12/6/62. 
b  -  5  to  11/6/62. 
c  -  3  to  11/6/62. 
d  -  Conmissioned  8/22/63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter. 

e  -  Installed  4/25/79. 
f  -  Type  change  7/17/85. 


SUBSCRIPTION: 

Price  and  ordering  information  available  through:  National  Climatic  Data  Center,  Federal  Building,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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CELSIUS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


5.00 
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1.00 
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0.10 

0.05 
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0.01 

0.00 


10  20  30  10  2028  10  20  30  10  20  30  10  20  30  10  20  30  10  20  30  10  20  30  10  20  30  10  20  30  10  20  30  10  20  30 


TEMPERATURE  DEPICTS  NORMAL  MAXIMUM,  NORMAL  MINIMUM  AND  ACTUAL  DAILY  HIGH  AND  LOW  VALUES  (FAHRENHEIT) 
PRECIPITATION  IS  MEASURED  IN  INCHES,  SCALE  IS  NON-LINEAR 
STATION  PRESSURE  IS  MEASURED  IN  INCHES  OF  MERCURY 


I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION,  AND  IS  COMPILED  FROM 
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METEOROLOGICAL  DATA  FOR  1990 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°12'N  LONGITUDE:  89°06'W  ELEVATION:  FT.  GRND  724  BARO  732  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN :  94822 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F: 

Averages 

-Dai  1 y  Max i mum 

38.9 

3B.7 

48. B 

59.1 

B5.8 

80.1 

81  .B 

81  .2 

7B.5 

B2.2 

52.5 

32.0 

59.6 

-Daily  Mini  mum 

21  .2 

19. B 

31  .2 

3B.9 

45. B 

59.3 

B2.3 

B1  .  B 

54.2 

37.7 

31  .0 

15.4 

39.7 

-Month  1 y 

30.1 

28.2 

39.9 

48.0 

55.7 

B9.7 

72.0 

71  .4 

B5.4 

50.0 

41.8 

23.7 

49.7 

-Month  1 y  Dewp t . 

Ex  tremes 

24.7 

20.7 

29.2 

3B.0 

45.0 

58.9 

B1  .4 

B2.5 

55.2 

39.3 

33.5 

18.7 

40.4 

~H i ghes  t 

53 

58 

78 

8B 

79 

91 

95 

93 

95 

8B 

72 

48 

95 

-Da  te 

17 

8 

12 

25 

8 

30 

4 

27 

B 

5 

2 

1 

SEP  B 

-Lowes  t 

2 

0 

18 

IB 

31 

44 

53 

49 

3B 

2B 

18 

-9 

-9 

-Date 

2B 

25 

20 

7 

1 1 

5 

7 

7 

24 

2fc 

8 

2B 

DEC  2B 

DEGREE  DAYS  BASE  B5  °F: 

Heat i ng 

1074 

1 02B 

775 

534 

285 

28 

2 

5 

115 

475 

B90 

1273 

B282 

Coo  1  i ng 

0 

0 

3 

32 

3 

173 

225 

210 

132 

13 

0 

0 

791 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

AVG.  SKY  COVER  (tenths) 

Sunr i se  -  Sunse  t 

5.9 

B .  4 

B .  8 

B.B 

B .  8 

7.2 

B .  7 

5 .  B 

5.3 

5.3 

B .  5 

B .  3 

B .  3 

Midnight  -  Midnight 

5 .  B 

B.O 

B.b 

B.O 

B .  7 

B.B 

B.O 

5.3 

4  .  B 

4.7 

B.O 

B .  2 

5.9 

NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

-Clear 

8 

7 

8 

7 

8 

4 

B 

9 

9 

1 1 

8 

9 

94 

-Partly  Cloudy 

'  11 

7 

5 

8 

5 

8 

9 

12 

13 

9 

6 

5 

98 

-C 1 oudy 

12 

14 

18 

15 

18 

18 

IB 

10 

8 

11 

IB 

17 

173 

Precipitation 

.01  inches  or  more 

9 

10 

12 

15 

12 

15 

12 

11 

7 

10 

10 

9 

132 

Snow , I ce  pellets 

1.0  i nches  or  more 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

7 

Thunderstorms 

1 

0 

4 

1 

7 

13 

7 

9 

4 

3 

1 

0 

50 

Heavy  Fog,  visibility 
1/4  mile  or  less 

2 

1 

4 

2 

2 

2 

0 

2 

3 

0 

4 

4 

2B 

Temperature  °F 

-Maxi  mum 

90°  and  above 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

1 1 

32°  and  be  1 ow 
-Mini  mum 

4 

12 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

28 

32°  and  be  1 ow 

30 

27 

18 

13 

1 

0 

0 

0 

0 

12 

22 

29 

152 

0°  and  be  1 ow 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

B 

7 

AVG.  STATION  PRESS,  (mb) 

987.1 

992.  B 

993.  B 

989.8 

987.3 

98B.8 

990.9 

991  .9 

990.9 

990.0 

990.5 

992.6 

990.2 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 

Hour  00 

85 

79 

74 

7B 

78 

82 

81 

88 

84 

80 

78 

83 

81 

Hour  06  , ,  it-  i 

Hour  12  (L°Cal  Timel 

85 

82 

79 

81 

81 

82 

84 

91 

89 

84 

83 

85 

84 

72 

B4 

B0 

54 

59 

B4 

59 

B1 

57 

55 

B1 

7B 

B  2 

Hour  1 8 

78 

71 

B2 

52 

B0 

B0 

B3 

BB 

BB 

B5 

71 

79 

66 

PRECIPITATION  (inches): 

Water  Equivalent 

-Total 

1  .83 

1  .23 

2.B5 

2.83 

5.10 

9.24 

4.93 

B .  73 

0.85 

3.31 

3.B4 

2.45 

44.79 

-Greatest  (24  hrs  ) 

0.B3 

0.4B 

0.88 

0.91 

1  .  B4 

2.94 

2.71 

4.12 

0.57 

1  .09 

1  .  fel 

0.90 

4.12 

-Date 

3-  4 

14-15 

7-  8 

20 

3-  4 

13-14 

19-20 

18-19 

21 

3 

2B-27 

28-29 

AUG  18-19 

Snow, Ice  pellets 

-Total 

9.4 

12.0 

0.3 

0.2 

0.2 

0.0 

T 

T 

0.0 

T 

0.7 

11.0 

33.8 

"Greatest  (24  hrs) 

8.2 

7.5 

0.3 

0.2 

0.2 

0.0 

T 

T 

0.0 

T 

0.7 

7 .  B 

8.2 

-Date 

25 

14-15 

18-19 

2 

10 

19 

28 

10 

9 

2-  3 

JAN  25 

WIND: 

Resu 1 t  an  t 

"D i rec  t i on  (  !  !  ) 

237 

277 

209 

24B 

051 

228 

129 

158 

271 

227 

230 

249 

230 

-  Speed  ( mph ) 

4.2 

1.0 

1  .7 

4.0 

1  . 1 

3.7 

1  .0 

1  .4 

0.B 

2.9 

4 .  B 

2.7 

2.0 

Average  Speed  1 mph ) 

F as tes t  Obs .  1  Min. 

10.2 

11.0 

11  .B 

10.5 

10.8 

9.5 

7.7 

B .  5 

7.1 

10.0 

11.2 

11.7 

9.8 

-Direction  ( ! ! I 

29 

33 

22 

18 

28 

30 

3B 

34 

30 

22 

29 

0B 

0B 

-Speed  ( mph ) 

32 

35 

35 

32 

35 

35 

29 

22 

23 

33 

32 

35 

35 

-Date 

Peak  Gust 

27 

24 

15 

27 

17 

29 

19 

28 

22 

3 

23 

3 

DEC  3 

-Direction  ( ! ! ) 

N 

NW 

SW 

S 

W 

NW 

NW 

NW 

NW 

SW 

NW 

E 

NW 

-  Speed  ( mph ) 

4B 

47 

54 

53 

48 

54 

4fe 

37 

32 

48 

48 

52 

54 

-Date 

23 

24 

15 

27 

1  7 

29 

18 

28 

22 

3 

23 

3 

JUN  29 

(  !  !  )  See  Reference  Notes  on  Page  BB 
Page  2 


NORMALS,  MEANS,  AND  EXTREMES 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°12'N  LONGITUDE:  83°0b'W  ELEVATION:  FT.  GRND  724  BARO  732  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN :  34822 


(  a  ) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F: 

Norma  1 s 

-Da i 1 y  Max i mum 

2b.  b 

31  .8 

42.5 

58.5 

70.  b 

80.1 

83.7 

81  .3 

74. b 

b3 . 0 

4b. 3 

32.  b 

57.7 

-Daily  Mini  mum 

3.8 

14.3 

25.1 

37.3 

47. b 

57. b 

b2 . 2 

bO.b 

52.0 

41  .0 

28.7 

17.0 

37.8 

-Month  1 y 

18.3 

23.4 

33.8 

47.3 

53.1 

b8 . 3 

73.0 

71  .3 

b3 . 3 

52.1 

37.5 

24.8 

47.8 

E  xtremes 

-Record  Highest 

40 

b3 

b8 

85 

31 

35 

101 

103 

104 

102 

30 

7b 

bb 

104 

-Year 

1383 

137b 

138b 

1380 

1375 

1388 

1355 

1388 

1353 

1371 

1  3b  1 

1384 

AUG  1388 

-Record  Lowest 

40 

-27 

-22 

-11 

5 

24 

38 

43 

41 

27 

15 

-10 

-24 

-27 

-Year 

1382 

1385 

1 3b2 

1382 

1  3bb 

1372 

1 3b7 

138b 

1384 

1352 

1377 

1383 

JAN  1382 

NORMAL  DEGREE  DAYS: 

Heating  (base  b5°F  ) 

1448 

1 1  b5 

3b7 

513 

227 

34 

5 

1 1 

33 

412 

825 

124b 

8352 

Cooling  (base  b5°F  ) 

0 

0 

0 

0 

44 

151 

253 

20b 

48 

12 

0 

0 

714 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

MEAN  SKY  COVER  (tenths) 

Sunrise  -  Sunset 

40 

b  .  7 

b  .  5 

b  .  3 

b.b 

b  .  3 

b.O 

5  .  b 

5.7 

5.5 

5.8 

7.0 

7.0 

b  .  3 

MEAN  NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

-C 1  ear 

40 

7.4 

7.5 

5.3 

b.b 

7  .  b 

7.3 

3.4 

3.0 

10.0 

10.1 

b.b 

b.O 

34.2 

-Par t 1 y  Cl oudy 

40 

b  .  3 

b.O 

7.8 

7.8 

3.1 

10. b 

11.3 

10.8 

8.7 

7  .  b 

5 .  b 

5.7 

38.  b 

~C 1 oudy 

Prec i p i tat i on 

40 

1b. 7 

14.8 

17.3 

15. b 

14.3 

12.1 

3.8 

11.2 

11.3 

13.4 

17.8 

18.4 

172.4 

.01  i nches  or  more 

40 

3.2 

8.0 

10.3 

11.8 

11.4 

10.1 

3.7 

3.1 

8.3 

8  .  b 

3.3 

10.1 

117.0 

Snow , I ce  pellets 

1 .0  inches  or  more 

40 

2.7 

2.3 

2.0 

0.4 

0 .  * 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.3 

2.8 

11.2 

Thunders  t  oruis 

40 

0.1 

0.4 

1  .3 

4.1 

5.7 

7.7 

7.3 

b  .  3 

4.8 

2.5 

1  . 1 

0.4 

42.8 

Heavy  Fog  Visibility 

1 / 4  m i  1 e  or  1  ess 

40 

2.5 

2.4 

2.4 

1.2 

1.0 

O.b 

1.2 

1  .3 

1  .7 

2.0 

2.3 

3.0 

22.4 

Temperature  F 

-Max i mum 

30°  and  above 

27 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

O.b 

2.8 

b  .  4 

3.5 

1  . 1 

0 .  * 

0.0 

0.0 

14.5 

32°  and  be  1 ow 
-Mini  mum 

27 

13.1 

14.4 

4.3 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.8 

14.5 

55.3 

32°  and  be  1 ow 

27 

23.5 

2b.  3 

23.1 

3.1 

1  .3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

7.2 

13.4 

27.8 

144.2 

0°  and  be  1 ow 

27 

3.1 

5.3 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

4.0 

18.3 

AVG.  STATION  PRESS. (mb) 

18 

331  .1 

331  .7 

388.7 

387.8 

387.4 

387.7 

383.3 

330.3 

330.8 

331  .2 

330.1 

331  .2 

383.8 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 

Hour  00 

27 

78 

78 

78 

75 

7b 

78 

83 

87 

8b 

81 

80 

81 

80 

Hour  0E>  f  |  it-  t 

Hour  1 2  ^°C  3  1 me 

27 

73 

80 

81 

80 

80 

81 

85 

30 

30 

85 

83 

83 

83 

27 

70 

bb 

bl 

55 

53 

55 

5b 

53 

58 

57 

bb 

73 

bl 

Hour  1  8 

27 

74 

70 

b4 

5b 

54 

55 

58 

b3 

b5 

b4 

73 

77 

b4 

PRECIPITATION  (inches): 

Water  Equivalent 

-Norma  1 

1  .42 

1.18 

2.53 

4.22 

3.75 

4.58 

4.50 

3.71 

3.70 

2.32 

2.30 

1  .31 

3b.  78 

-Max i mum  Month  1 y 

40 

4  .  bb 

2 .  b7 

5 .  b2 

3.32 

b .  38 

3.38 

11.81 

13.55 

10.  b8 

8.32 

5.51 

5.04 

13.55 

-Year 

1  3b0 

1371 

1  3b  1 

1373 

1374 

1  3b7 

1352 

1387 

1  3b  1 

1 3b3 

1385 

1371 

AUG  1387 

-Mini  mum  Month  1 y 

40 

0.18 

0.04 

0.52 

0.33 

1  .23 

0.4b 

1.14 

0 .  b7 

0.05 

0.01 

0.38 

0.37 

0.01 

-Year 

1  3b  1 

1 3b3 

1358 

1383 

1388 

1388 

1381 

1370 

1373 

1352 

137b 

137b 

OCT  1352 

-Maximum  in  24  hrs 

40 

2.83 

1.73 

2.50 

5.55 

3 .  b  1 

4.15 

5.03 

b .  42 

5.5b 

5.22 

3.20 

2.24 

b .  42 

-Year 

1  3b0 

1  3bb 

137b 

1373 

1377 

1 3b3 

1352 

1387 

1  9b  1 

1354 

1  3b  1 

1371 

AUG  1387 

Snow , I ce  pellets 

-Max  i  mum  Month  1 y 

40 

2b.  1 

13.5 

22.7 

7.7 

1  .0 

0.0 

T 

T 

0.0 

2.2 

14.7 

25.1 

2b.  1 

-Year 

1373 

1  3b0 

1 3b4 

1382 

1  3bb 

1330 

1330 

1 3b7 

1351 

1378 

JAN  1373 

-Maximum  in  24  hrs 

40 

3.3 

10.3 

10.4 

b .  7 

0.2 

0.0 

T 

T 

0.0 

2.2 

3.5 

11.4 

11.4 

-Year 

1373 

1  3b0 

1372 

1370 

1330 

1330 

1330 

1 3b7 

1351 

1387 

DEC  1387 

WIND: 

Mean  Speed  1 mph ) 
Prevailing  Direction 

40 

10. b 

10.7 

11.7 

11.8 

10.5 

3.4 

8.1 

7.8 

8.5 

3.5 

10. b 

10.5 

10.0 

through  1383 

Fastest  Obs .  1  Min. 

WNW 

WNW 

ENE 

WNW 

ENE 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

WNW 

WNW 

SSW 

-Direction  ( ! ! I 

40 

27 

25 

25 

11 

27 

30 

30 

2b 

20 

23 

20 

0b 

1 1 

-Speed  (MPH) 

40 

40 

45 

4b 

54 

52 

4b 

53 

48 

52 

37 

4b 

4b 

54 

-Year 

1380 

1353 

1353 

1353 

1388 

1374 

1384 

1 3b5 

1  3b  1 

1380 

1  3b  1 

1387 

APR  1353 

Peak  Gust 

-D i rec  t i on  (  !  !  ) 

1 

SW 

NW 

“Speed  ( mph 1 

7 

51 

54 

54 

58 

81 

54 

70 

58 

58 

43 

53 

b2 

81 

-Date 

1388 

1387 

1330 

1384 

1388 

1330 

1384 

1387 

1388 

1388 

1388 

1387 

MAY  1388 

I  !  !  )  See  Reference  Notes  on  Page  GB . 
Page  3 


PRECIPITATION  (inches)  rockford,  Illinois 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1  96  1 

0.18 

1  .  06 

5 . 62 

2 . 87 

1  .  44 

1  .  65 

3 . 92 

1.12 

10.68 

6 . 05 

4 . 83 

0 . 97 

40 . 39 

1  9  £>2 

2 . 36 

1  .  49 

3.17 

2 . 42 

4 . 23 

1  .  88 

5 . 56 

2 . 57 

1  .  73 

0 . 95 

0 . 84 

0 . 50 

27 . 70 

1  96  3 

0 . 60 

0 . 38 

2 . 94 

5.51 

1  .  89 

4 . 27 

5.16 

1  .  84 

3 . 95 

1  .  04 

2 . 34 

0 . 79 

30.71 

1  964 

0 . 97 

0 . 50 

3 . 64 

8.17 

3.41 

6 .51 

5 . 20 

1  .  99 

3 . 32 

0.11 

4.51 

0.91 

39 . 24 

1  985 

4  .  40 

0 . 83 

2 . 30 

4 . 62 

5 . 66 

2 . 56 

3.81 

9 . 27 

8 . 23 

2.91 

1  .  83 

3 . 03 

49 . 45 

1  988 

1  .  39 

2 . 04 

2 . 75 

4 . 96 

4 . 76 

4 . 53 

1  .  59 

1  .  50 

1.18 

2 .51 

3 . 53 

2.16 

32 . 90 

1  987 

1.41 

0 . 92 

1  .  63 

5 . 30 

2 . 48 

9 . 98 

1  .  32 

3.71 

3.11 

5 . 06 

2 . 58 

1  .  55 

39 . 05 

1  988 

0 . 58 

0 . 37 

1  .  00 

4 . 92 

3  .  78 

6 . 26 

2 . 62 

6 . 33 

6 . 76 

1  .  26 

2 . 80 

3.31 

39 . 99 

1  989 

1  .  86 

0 . 04 

1  .  59 

4  .  45 

5 . 75 

8 . 90 

5 . 72 

2.14 

1  .  87 

8 . 32 

1  .  45 

1  .  20 

43.29 

1  970 

0.51 

0 . 56 

1  .  89 

3 . 75 

5 . 50 

4 . 20 

4 . 29 

0 . 67 

10.63 

4 . 03 

1  .  36 

1  .  37 

38 . 76 

1  971 

1.11 

2 . 67 

2.11 

1  .  79 

1  .  83 

2 . 37 

2.81 

1  .  48 

2 . 36 

1  .  99 

2 . 24 

5 . 04 

27 . 80 

1  972 

0 . 66 

0 . 60 

2 . 79 

6 .21 

4 . 57 

8 . 27 

8 . 39 

9.10 

6.51 

4 . 29 

1  .  39 

2 . 37 

55.15 

1973 

1  .  67 

1  .  56 

4 . 53 

9 . 92 

6 . 98 

5.16 

5.81 

1  .  89 

8 . 52 

5.15 

1  .  97 

3 . 32 

56 . 48 

1974 

3 . 55 

1  .  65 

2 . 03 

3.41 

6 . 98 

6 . 30 

1.48 

2.21 

0 . 35 

2.41 

2.31 

1  .  63 

34 . 31 

1  975 

2 . 38 

2 . 03 

2.81 

2 . 39 

3 . 03 

4 . 68 

1  .  30 

4 . 08 

0.91 

0 . 98 

4 . 24 

1  .  95 

30 . 78 

1976 

0 . 59 

1.41 

4 . 94 

3 . 60 

2 . 38 

2.16 

2 . 05 

2 . 04 

1  .  39 

1  .  94 

0 . 38 

0 . 37 

23 . 25 

1  977 

0.61 

0 . 64 

3 . 52 

2 . 39 

5.47 

4 .67 

4 . 73 

5.31 

3.91 

2 . 26 

2 . 63 

1  .  87 

38.01 

1  978 

0 . 78 

0.47 

0 . 86 

3 . 29 

3 . 84 

5 . 63 

7.41 

2 . 65 

4 . 33 

0 . 87 

2 . 46 

2 . 76 

35 . 35 

1  979 

2.43 

1.18 

3 . 74 

5 . 20 

1  .  45 

4 . 75 

4  .  34 

6 . 74 

0 . 05 

1  .  55 

2.43 

2 . 24 

36.10 

1  980 

1  .  02 

1  .  07 

0 . 97 

2 . 75 

2 . 37 

6 . 06 

3 . 58 

5.41 

6.13 

1  .  42 

0 . 68 

2.71 

34.17 

1  981 

0 . 22 

2 . 40 

0 . 65 

5 .21 

1  .  84 

5 . 88 

1.14 

9.18 

3 .51 

2.47 

1  .  63 

0 . 77 

34 . 90 

1  982 

1  .  58 

0 . 20 

3 . 63 

3 . 47 

4 . 56 

4 . 31 

8 . 89 

2 . 69 

1  .  70 

4 . 22 

4 . 69 

3 . 65 

43 . 59 

1  983 

0 . 52 

1  .  48 

2 . 70 

3 . 85 

4 . 99 

1  .  55 

3 . 85 

2.47 

3 . 80 

2 . 25 

4 . 68 

2.31 

34 . 45 

1  984 

0 . 73 

1  .  29 

2 . 04 

3 . 09 

3 . 95 

3 . 99 

2 . 92 

1  .63 

1  .  54 

5 . 93 

3 . 44 

3 . 29 

33 . 84 

1  985 

1  .  00 

1  .  88 

3 . 66 

1.10 

3 .43 

3 . 34 

2 . 98 

4.71 

2.81 

7 . 39 

5.51 

2 . 30 

40.11 

1  986 

0 . 73 

2.44 

0 . 93 

2 . 04 

4 . 79 

3 . 77 

3.14 

2 . 38 

9 . 89 

2 . 44 

1.12 

0 . 66 

34 . 33 

1  987 

0 . 93 

0 . 82 

1  .  96 

1  .  98 

3 . 73 

3 . 08 

5 . 02 

13.55 

2 . 38 

0 . 82 

2 . 57 

4 . 03 

40 . 87 

1  988 

2 . 45 

0 . 54 

2.15 

3.14 

1  .  29 

0 . 46 

2 . 39 

1  .  96 

2 . 29 

2.10 

4 . 25 

1  .  75 

24 . 77 

1  989 

0 . 79 

0 . 63 

2.41 

0 . 99 

2 . 93 

2 . 46 

7.61 

6 . 23 

1  .  86 

0 . 86 

0 . 94 

0 .51 

28 . 22 

1  990 

1  .  83 

1  .  23 

2 . 65 

2 . 83 

5.10 

9 . 24 

4 . 93 

6 . 73 

0 . 85 

3.31 

3 . 64 

2 . 45 

44 . 79 

Recor d 

Mean 

1  .  64 

1  .  37 

2.51 

3 . 37 

3 . 75 

4 . 35 

3.81 

3 . 87 

3.81 

2 . 80 

2 . 40 

1  .  76 

35 . 44 

See  Reference  Notes  on  Page  6B . 
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AVERAGE  TEMPERATURE  (deg.  F)  rockford,  Illinois 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1  961 

19.5 

31.5 

37 . 4 

43 . 0 

56 . 3 

68 . 9 

72 . 3 

72 . 4 

65 . 1 

53 . 0 

38 . 3 

22 . 8 

48 . 4 

1  962 

14.5 

21.4 

31.4 

47.7 

64 . 4 

69 . 0 

69 . 5 

71.7 

60 . 5 

54 . 6 

38 . 8 

22  .  1 

47.1 

it  1  963 

9 . 3 

16.3 

38 . 4 

50 . 7 

57 . 6 

71.1 

73 . 8 

69 . 8 

64 . 0 

62 . 0 

43 . 2 

13.2 

47.4 

1  964 

26 . 7 

25 . 7 

32 . 3 

48 . 5 

62 . 6 

68 . 6 

72 . 8 

66 . 9 

62 . 7 

48.1 

41.1 

22 . 9 

48.3 

1  965 

19.5 

22 . 1 

25 . 9 

45 . 6 

61.9 

67 . 9 

72 . 9 

69 . 7 

62 . 2 

52 . 4 

39 . 6 

32 . 3 

47.7 

1  966 

13.4 

23 . 9 

37 . 6 

44.1 

51.4 

69 . 2 

75 . 4 

69 . 7 

62 . 5 

51.4 

39 . 0 

24 . 8 

46 . 9 

1  967 

24 . 6 

16.9 

35 . 9 

47.8 

52 . 9 

68 . 4 

69 . 6 

66  .  1 

62 . 4 

51.3 

34 . 4 

27 . 7 

46 . 5 

1  968 

21.2 

21.2 

40 . 4 

49.7 

56  .  1 

69 . 6 

70 . 9 

71.4 

63 . 2 

53 . 2 

37 . 8 

25 . 3 

48 . 4 

1  969 

17.9 

28 . 3 

31.0 

48.4 

59 . 4 

63 . 6 

72 . 6 

71.7 

63 . 1 

49 . 8 

36 . 7 

24 . 2 

47.2 

1970 

12.5 

22 . 4 

33 . 1 

48 . 5 

60 . 4 

68 . 5 

73 . 6 

7  1,4 

63 . 6 

52 . 8 

37 . 7 

26 . 6 

47.6 

1  971 

14.8 

25 . 0 

32 . 3 

48.0 

57 . 0 

74 . 2 

70 . 7 

70 . 7 

68 . 1 

59 . 2 

39 . 1 

31.5 

49 . 2 

1  972 

17.0 

20 . 5 

32 . 4 

44.5 

62 . 3 

65 . 8 

71.1 

71.3 

63 . 3 

48.9 

36 . 6 

21.6 

46 . 3 

1973 

26 . 3 

26 . 9 

43.0 

47.6 

55 . 8 

70 . 6 

73 . 5 

73 . 2 

64 . 3 

56 . 5 

39 . 9 

24  .  1 

50 . 2 

1  974 

21.2 

24 . 0 

36 . 2 

50 . 8 

56 . 6 

66  .  1 

75 . 3 

70 . 3 

60 . 1 

52 . 0 

38 . 0 

26 . 7 

48  .  1 

1975 

23 . 5 

23 . 1 

29 . 2 

42 . 5 

62 . 4 

70 . 5 

73  .  1 

73  .  1 

58 . 0 

53 . 1 

42 . 2 

27 . 0 

48  .  1 

1  976 

16.5 

30 . 8 

38 . 5 

49 . 7 

55 . 3 

68 . 8 

73 . 4 

69 . 4 

60 . 0 

45 . 1 

28  .  1 

15.0 

45 . 9 

1  977 

5 . 9 

23 . 5 

42 . 2 

55 . 1 

68 . 2 

67 . 4 

75 . 4 

68 . 6 

63 . 4 

49.1 

36 . 5 

19.9 

47.9 

1  978 

11.3 

12.3 

29 . 3 

47.5 

58 . 9 

69 . 1 

72 . 3 

7  1.7 

68  .  1 

49 . 9 

37 . 9 

21.9 

45 . 9 

1  979 

7  .  7 

12.9 

31.7 

42 . 9 

58 . 7 

68 . 4 

71.5 

70 . 0 

63 . 0 

50 . 8 

35 . 9 

29 . 0 

45 . 2 

1  980 

19.3 

17.1 

30 . 1 

46.4 

60 . 6 

66 . 7 

75 . 4 

73 . 7 

64 . 2 

47.3 

38 . 2 

25 . 4 

47.0 

1  981 

21.4 

25 . 9 

37 . 3 

51.4 

56 . 3 

70 . 0 

72 . 5 

71.2 

62 . 5 

48 . 8 

39 . 4 

22 . 9 

48 . 3 

1  982 

8 . 9 

19.6 

32 . 8 

44 . 0 

65 . 5 

64 . 8 

74 . 6 

69 . 0 

61.8 

53 . 6 

38  .  1 

33  .  1 

47.1 

1  983 

25 . 3 

29 . 5 

36 . 8 

43 . 9 

.  54.7 

70 . 5 

78 . 0 

77 . 2 

63 . 3 

51.5 

40  .  1 

12.7 

48 . 6 

1  984 

16.0 

31.9 

28 . 6 

46 . 9 

55 . 4 

70 . 9 

70 . 8 

72 . 8 

61.6 

54 . 6 

37  .  1 

29 . 2 

48 . 0 

1  985 

12.9 

19.3 

39 . 3 

54 . 1 

62 . 2 

66 . 4 

71.9 

68 . 3 

64 . 0 

51.8 

35 . 3 

14.6 

46 . 7 

1  986 

20 . 9 

22 . 5 

40 . 0 

52 . 2 

61.4 

68 . 5 

75 . 3 

67  .  1 

64 . 9 

51.7 

33 . 4 

28  .  1 

48 . 8 

1  987 

23  .  1 

32 . 4 

39 . 5 

51.1 

63 . 9 

72 . 5 

76 . 3 

70 . 8 

62 . 8 

44  .  7 

41.6 

29 . 4 

50 . 7 

1  988 

16.0 

19.7 

36 . 2 

47.7 

62 . 5 

71.3 

76 . 6 

76 . 4 

65 . 3 

45.2 

39 . 6 

26 . 3 

48 . 6 

1  989 

29 . 9 

16.1 

34 . 0 

46 . 9 

58 . 2 

68 . 2 

74 . 7 

70  .  1 

60 . 5 

51.8 

35 . 4 

14.2 

46 . 7 

1  990 

30  .  1 

28 . 2 

39 . 9 

48 . 0 

55 . 7 

69 . 7 

72 . 0 

71.4 

65 . 4 

50 . 0 

4  1.8 

23 . 7 

49 . 7 

Record 

Mean 

20 . 6 

24 . 4 

35 . 3 

48 . 2 

59 . 4 

69 . 1 

73 . 8 

71.9 

63 . 9 

52 . 2 

38 . 3 

25 . 3 

48 . 5 

Max 

29 . 2 

33 . 0 

44 . 5 

59 . 3 

71.2 

80 . 6 

85 . 5 

83 . 3 

75 . 5 

63 . 4 

47.1 

33  .  1 

58 . 8 

M  i  n 

12.0 

15.7 

26 . 1 

37  .  1 

47.6 

57 . 5 

62 . 2 

60 . 4 

52 . 3 

4  1.0 

29 . 5 

17.4 

38 . 2 

See  Reference  Notes  on  Page  SB. 
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HEATING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  F  rockford,  Illinois 


SEASON 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

9b1-b2 

9 

3 

1  33 

372 

79b 

1  300 

1559 

12  13 

1038 

527 

1  34 

34 

7  118 

9  b  2  —  b  3 

1  4 

1 

1  79 

339 

778 

1  325 

1  725 

1  357 

8  1  9 

425 

24b 

34 

7242 

9b3-b4 

2 

1  7 

95 

1  27 

b  4  7 

1  b  0  5 

118  1 

1133 

1  008 

489 

1  22 

5b 

b  4  8  2 

984-85 

9 

5  1 

1  45 

5  1  9 

7  1  3 

1  298 

1  405 

1  1  94 

1  204 

579 

1  45 

2b 

7288 

9  b  5  —  b  b 

1 

30 

1  34 

392 

758 

1  005 

1  595 

114  2 

84  4 

b  2  0 

4  1  7 

45 

8983 

9  b  b  —  b  7 

0 

7 

1  22 

4  1  7 

773 

1238 

124  4 

134  1 

892 

5  1  3 

385 

22 

8954 

9  b  7  —  b  8 

42 

5  1 

1  34 

439 

9  1  O 

114  9 

1  349 

1  2bb 

754 

453 

275 

24 

884b 

9  b  8  —  b  9 

1  5 

2  1 

95 

393 

809 

1224 

1453 

10  17 

104  7 

4  90 

2  1  O 

1  20 

8894 

9b9- 70 

4 

1 

1  1  5 

48b 

845 

1  25b 

1  b  2  7 

119  1 

983 

502 

203 

4  4 

7257 

970-71 

5 

2 

1  1  7 

377 

8  1  2 

1182 

1549 

1114 

1  007 

504 

258 

5 

8932 

971-72 

1  4 

5 

95 

209 

7  7  1 

103  1 

14  83 

1287 

1  OOb 

bOb 

1  b  4 

79 

8750 

972-73 

1  7 

2b 

1  1  9 

49  1 

84  5 

1  338 

1193 

1  Ob  1 

b  7  5 

520 

28  1 

2 

8588 

973-74 

O 

3 

99 

28  1 

744 

1  2  b  0 

1  354 

114  2 

887 

427 

277 

59 

8533 

974-75 

O 

5 

1  75 

400 

804 

1  1  79 

12  7  7 

1  1  bb 

1107 

b  b  8 

1  50 

29 

8980 

975- 7b 

1  2 

0 

225 

37b 

b  7  8 

1172 

1499 

98b 

8  1  3 

473 

29b 

1  b 

8548 

9  7  b  —  7  7 

2 

1  7 

1  74 

b  1  5 

1  1  00 

1  545 

1830 

1158 

b  9  7 

3  1  8 

73 

42 

757  1 

977-78 

0 

20 

88 

4  88 

849 

1  393 

1  b58 

14  7  1 

110  1 

5  1  9 

259 

29 

7875 

978-79 

2 

7 

bb 

4  b  1 

8  O  b 

1  333 

177  1 

1  458 

1  02b 

b  5  8 

245 

27 

7880 

979-80 

9 

2b 

1  20 

450 

8  b  b 

1  1  1  O 

14  11 

1  380 

1073 

55b 

1  84 

b  3 

7248 

980-81 

0 

3 

99 

538 

79b 

1222 

1  34b 

1089 

85  1 

402 

275 

9 

8830 

981-82 

9 

b 

1  09 

4  93 

7b  1 

129b 

1  739 

1  2  b  8 

990 

b  2  3 

74 

b  1 

7429 

982-83 

0 

32 

1  5b 

3  b  2 

80  1 

984 

1224 

987 

8  b  7 

b  2  7 

3  1  b 

34 

8390 

983-84 

b 

0 

1  48 

4  23 

742 

1  b  1  5 

15  15 

952 

1123 

542 

302 

7 

7375 

984-85 

9 

9 

1  80 

322 

833 

110  1 

1  b  0  9 

1277 

789 

3  b  8 

1  27 

55 

8879 

9  8  5  —  8  b 

2 

1  4 

1  57 

402 

885 

1  553 

1  3  b  2 

1  1  87 

77  1 

397 

1  38 

35 

8903 

9  8  b  —  8  7 

2 

42 

9  1 

402 

942 

1135 

1290 

905 

78  1 

4  1  8 

1  4  3 

1  1 

b  1  82 

987-88 

2 

32 

1  08 

b  2  3 

b  9  5 

109b 

15  13 

1  308 

887 

5  1  4 

1  3  1 

23 

8932 

988-89 

0 

8 

&>  Eo 

b  O  5 

755 

1193 

108  1 

1  3  b  4 

954 

537 

24b 

3b 

8845 

989-90 

0 

1  0 

1  b  4 

403 

88  1 

1570 

1074 

102b 

775 

534 

285 

28 

8750 

990-91 

2 

5 

1  1  5 

4  75 

b  9  0 

1273 

See 

Re  f  e 

n  e  rr  c  e 

Note 

s  o  m 

Page 

SB  . 

Page  5 A 

COOLING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  F  ROCKFORD,  ILLINOIS 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1  989 

0 

0 

O 

0 

45 

82 

244 

2  1  3 

bb 

2  1 

0 

0 

87  1 

1  970 

0 

0 

0 

1  b 

84 

1  57 

27b 

209 

79 

5 

0 

0 

80b 

197  1 

0 

0 

0 

1 

1  b 

288 

1  97 

1  90 

1  93 

35 

0 

o 

920 

1972 

0 

0 

0 

0 

89 

1  04 

2  1  4 

229 

75 

0 

0 

0 

7  1  1 

1973 

0 

o 

0 

5 

1 

1  78 

272 

283 

84 

25 

0 

0 

828 

1974 

0 

0 

0 

9 

25 

98 

329 

1  77 

35 

b 

o 

0 

879 

1975 

0 

0 

0 

O 

75 

20  1 

273 

258 

22 

1  5 

o 

0 

84  4 

1  97b 

o 

0 

0 

2  1 

3 

1  37 

270 

1  59 

3  1 

5 

o 

0 

82b 

1977 

o 

0 

0 

3  1 

1  80 

1  20 

330 

1  38 

48 

0 

0 

0 

84  7 

1978 

o 

0 

o 

0 

75 

1  80 

238 

220 

1  bb 

0 

0 

0 

859 

1979 

0 

o 

0 

0 

5b 

1  34 

2  1  7 

1  8  7 

89 

1  b 

0 

0 

879 

1980 

o 

0 

0 

b 

52 

1  1  7 

329 

278 

80 

0 

o 

0 

882 

198  1 

0 

0 

0 

3 

1  5 

1  84 

248 

202 

42 

o 

o 

o 

874 

1  982 

0 

0 

0 

0 

9b 

b  1 

303 

1  88 

bb 

1  5 

0 

0 

709 

1983 

0 

o 

0 

0 

4 

207 

4  1  b 

38b 

1  04 

1  0 

o 

0 

1127 

1984 

0 

0 

0 

3 

1  2 

1  89 

1  95 

257 

87 

5 

0 

0 

74  8 

1  985 

o 

0 

0 

4  7 

45 

1  Ob 

223 

1  20 

1  34 

0 

0 

o 

875 

1  98b 

0 

o 

4 

22 

35 

1  4  8 

329 

1  1  3 

92 

1 

o 

0 

744 

198  7 

0 

0 

0 

8 

1  1  8 

24  4 

358 

220 

4  7 

O 

o 

0 

995 

1988 

0 

o 

0 

O 

58 

22  1 

385 

389 

8  1 

0 

o 

0 

1  094 

1989 

0 

0 

0 

2 

43 

1  38 

308 

1  73 

37 

3 

o 

0 

704 

1990 

0 

0 

3 

32 

3 

1  73 

225 

2  1  0 

1  32 

1  3 

0 

0 

79  1 

See 


Refenence  Not 
Page 


e  s 

5  B 


on 


Page  SB . 


SNOWFALL  (inches) 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


SEASON 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

1 9b1 -b2 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 1 

8 . 8 

1  b  .  0 

15.1 

7 . 9 

i  .  i 

0 . 0 

0 . 0 

51.0 

1 9b2-b 3 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

T 

3 . 7 

11.3 

8 . 4 

12.2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

35 . 7 

1 9b3-b4 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

8  .  b 

2 . 0 

b  .  5 

22 . 7 

T 

0 . 0 

0 . 0 

39 . 8 

1 9b4-b5 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 8 

10.3 

10.3 

5 . 0 

19.2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

47  .  b 

1 9b5-bb 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

o 

o 

0 . 1 

5 . 5 

11.0 

0 . 3 

1  .  0 

T 

1  .  0 

0 . 0 

18.9 

1 9bb-b7 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

7 . 8 

8  .  1 

1  1  .  b 

b  .  5 

3 . 8 

T 

0 . 0 

37 . 8 

1 9b7-b8 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

2 . 2 

0 . 7 

2 . 0 

2 . 9 

2 . 3 

0  .  b 

0 . 3 

0 . 0 

0 . 0 

11.0 

1 9b8-b9 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 5 

8 . 9 

4  .  b 

0 . 8 

4 . 9 

T 

0 . 0 

0 . 0 

23 . 7 

1 9b9- 70 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0  .  b 

1  b  .  0 

8 . 2 

5 . 4 

b  .  4 

b  .  7 

0 . 0 

0 . 0 

43.3 

1 970-71 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

3 . 2 

10.0 

3 . 4 

1  4  .  b 

0 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

31  .  b 

1 971-72 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

5 . 0 

0 . 2 

5 . 5 

7 . 9 

15.7 

2 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

37 . 0 

1 972-73 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

4 . 4 

8 . 7 

0 . 4 

b  .  9 

0 . 9 

5 . 2 

0 . 0 

0 . 0 

2b  .  b 

1 973-74 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

20 . 0 

12.2 

15.1 

2 . 3 

T 

0 . 0 

0 . 0 

49  .  b 

1 974-75 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 3 

11.4 

4 . 2 

1  8  .  b 

8 . 4 

4  .  b 

0 . 0 

0 . 0 

51  .  5 

1 975- 7b 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

b  .  4 

7 . 9 

b  .  b 

1  .  8 

0 . 3 

0 . 3 

T 

0 . 0 

23 . 3 

1  97b-77 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 5 

5 . 8 

8 . 8 

4 . 3 

7 . 2 

0 . 8 

0 . 0 

0 . 0 

31.4 

1977-78 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

7 . 3 

23 . 3 

10.0 

b  .  9 

4 . 2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

51  .  7 

1 978-79 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4  .  b 

25 . 1 

2b  .  1 

12.2 

4  .  5 

2 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

74 . 5 

1 979-80 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 9 

0 . 9 

5 . 1 

13.0 

4  .  b 

5 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

33 . 9 

1 980-81 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 8 

1  .  4 

b  .  7 

2 . 5 

9 . 1 

0  .  b 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

21.1 

1  981-82 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 8 

5 . 8 

14.8 

1  .  8 

8 . 1 

7 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

4  1.0 

1  982-83 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

T 

3  .  b 

5 . 5 

9 . 5 

9 . 4 

T 

0 . 0 

0 . 0 

28 . 0 

1 983-84 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 5 

18.3 

8 . 8 

2 . 2 

10.9 

0 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

41.4 

1 984-85 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 2 

14.2 

13.4 

8 . 3 

2 . 8 

2 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

41.3 

1 985-8b 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

5 . 1 

12.5 

8 . 7 

12.3 

0 . 9 

1  .  2 

0 . 0 

0 . 0 

40 . 7 

1 98b-87 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

5 . 0 

2 . 0 

9 . 5 

T 

2 . 8 

T 

0 . 0 

0 . 0 

19.3 

1 987-88 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

0  .  b 

21  .  7 

8 . 7 

9 . 9 

3 . 4 

0 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

45 . 0 

1 988-89 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

1  .  b 

11.8 

1  .  3 

13.3 

4 . 2 

1  .  5 

T 

0 . 0 

33 . 7 

1 989-90 

0 . 0 

0.0 

0 . 0 

1  .  0 

3 . 0 

8  .  b 

9 . 4 

12.0 

0 . 3 

0 . 2 

CM 

o 

0 . 0 

34 . 7 

1 990-91 

T 

T 

0 . 0 

T 

0 . 7 

11.0 

Record 

Mean 

T 

T 

0 . 0 

0  .  1 

2 . 7 

9 . 3 

8 . 4 

b  .  9 

b  .  4 

1  .  4 

T 

o 

o 

35 . 2 

See  Reference  Notes  on  Page  SB. 
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REFERENCE  NOTES  rockford,  Illinois 


GENERAL 

T  -  TRACE  AMOUNT. 

BLANK  ENTRIES  DENOTE  M  I  S S  I  N G  /  U N R E P 0 R T E D  DATA. 

*  INDICATES  A  STATION  OR  INSTRUMENT  RELOCATION. 

SEE  STATION  LOCATION  TABLE  ON  PAGE  8. 

SPECIFIC 
PAGE  2 

PM  -  INCLUDES  LAST  DAY  OF  PREVIOUS  MONTH 
PAGE  3 

I  a  I  -  LENGTH  OF  RECORD  IN  YEARS,  ALTHOUGH 
INDIVIDUAL  MONTHS  MAY  BE  MISSING. 

0.*  OR  *  THE  VALUE  IS  BETWEEN  0.0  AND  0.05 
NORMALS  -  BASED  ON  THE  1951-1980  RECORD  PERIOD. 
EXTREMES  -  DATES  ARE  THE  MOST  RECENT  OCCURRENCE 
WIND  DIR.-  NUMERALS  SHOW  TENS  OF  DEGRESS  CLOCKWISE 
FROM  TRUE  NORTH.  ” 0  0 "  INDICATES  CALM. 
RESULTANT  DIRECTIONS  ARE  GIVEN  TO  WHOLE  DEGREES. 

PAGE  4  B 

MAX  AND  MIN  ARE  LONG  TERM  MEAN  DAILY  MAXIMUM 
AND  MEAN  DAILY  MINIMUM  TEMPERATURES. 


EXCEPT  I ONS 
PAGES  4  A  ,  4  B ,  bA 

RECORD  MEANS  ARE  THROUGH  THE  CURRENT  YEAR, 
BEGINNING  IN  1930  FOR  TEMPERATURE 

1 90b  FOR  PREC  I  PI  TAT  I  ON 
1951  FOR  SNOWFALL 


Page  bB 


ROCKFORD, 

ILLINOIS 


The  climate  of  Rockford  is  characterized  by  hot 
summers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake 
Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in  the 
Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat 
higher  than  those  westward  around  the  Mississippi 
River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect 
of  Lake  Michigan  sometimes  is  felt  as  far  westward 
as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  precipitation  occurs  in 
the  three  summer  months  of  June  to  August,  and  64 
percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no 
month  averages  less  than  4  percent  of  the  annual 
total. 


Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom 
does  oppressive  heat  prevail  for  extended  periods 
In  general,  the  summers  are  pleasant. 

Winters  are  cold  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  1951-1980  period,  the  average  first 
occurrence  of  32  degrees  Fahrenheit  in  the  fall  is 
October  1 1  and  the  average  last  occurrence  in  the 
spring  is  April  29. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


LOCATION 


OCCUPIED 

FROM 


OCCUPIED 

TO 


AIRLINE 

DISTANCES 

AND 

DIRECTIONS 

FROM 

PREVIOUS 

LOCATION 


L 

A 

T 

I 

T 

U 

D 

E 


NORTH 


L 

0 

N 

G 

I 

T 

U 

D 

E 


UEST 


ELEVATION  ABOVE 


SEA 

LEVEL 


G 

R 

0 

U 

N 

D 

T 

E  S 

M  I 

P  T 

E  E 

R 

A 

T 

U 

R 

E 


GROUND 


P  N 
I 

N  G 
G  A 
G 
B  E 
U 
C 
K 
E 
T 


E 
Q 
U 
I 

P 
M 
0  E 
B  N 
S  T 
E 

R  * 

V 

I 

N 

G 


Type 

M  =  AMOS 
T  =  AUT06 
S  =  A SOS 
W  =  AUOS 


REMARKS 


COOPERATIVE 
900  Block,  North  Main 
731  North  Court  Street 
1135  North  Court  Street 
731  North  Court  Street 
324  Churchill  Street 

2221  North  Winnebago 
AIRPORT 

Greater  Rockford  AP 
Fed.  Facilities  Bldg. 
4.7  miles  south  of  P.O. 

Greater  Rockford  AP 
Fed.  Faci lities  Bldg. 


12/7/72 

11/7/93 

1/7/13 

6/01/18 

7/30/20 

9/24/53 

12/19/50 

11/05/58 


10/7/93 

12/7/12 

6/01/18 

7/29/20 

9/23/53 

6/30/57 

11/04/58 

Present 


.25  mi.WSW 
.5  mi.  NE 
.5  mi.  SU 
.75  mi.  NE 

1.1  mi.  NW 


35  ft.  E 


42°17' 

42°17' 

42°17' 

42°17‘ 

42°17' 

42°18' 

42°12' 

42°12' 


89°05' 

89°05' 

89°05' 

89°05' 

89°05' 

89°06' 

89°06‘ 

89°06' 


720 

720 

720 

720 

720 

740 

728 

#724 


33 


a20 


NA 


e20 


b6 


c4 


d4 

f4 


NA 


Observer,  T.D.  Robertson. 

Observer,  H.C.  Porter. 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

Observer,  F.W.  Knowlton  and 
daughter. 

New  residence. 

Observations  by  CAA  personnel. 


First-Order  Weather  Bureau. 

#  -  728  to  11/10/62  and  727  to 

a  -  §i2to6?^/6/62. 
b  -  5  to  11/6/62. 
c  -  3  to  11/6/62. 
d  -  Commissioned  8/22/63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter. 

e  -  Installed  4/25/79. 
f  -  Type  change  7/17/85. 


SUBSCRIPTION: 

Price  and  ordering  information  available  through:  National  Climatic  Data  Center,  Federal  Building,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

USCOMM - NOAA - ASHEV I L LE ,  N.C. 


-  450 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COWERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE,  N.C.  28801-2696 


AN  EQUAL  OPPORTUNITY  EMPLOYER 


POSTAGE  AND  FEES  PAID 
U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

COM  210 


FIRST  CLASS 


LCD-1  1  -94822-PD-91C3 

29585 

DOCUMENTS  LIBRARY 
2  CO  - D  LIBPARY 
UNIVERSITY  OF  ILLINOIS 
1408  WEST  GREGORY  DRIVE 
URBANA,  IL 


61801 


551-6 

UH'iA^oc 


A  K 


r\  i  J  D 

GEOG 


1989 


LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA 

ANNUAL  SUMMARY  WITH  COMPARATIVE  DATA 

The  Library  of  the 

ROCKFORD, 


ISSN  0198- 1900 

op  r _ 


Q 

☆ 


ILLINOIS 

Daily  Data 


MAY  2  9  1990 


University  of  Illinois 

ri  M.Kr  -.Ph-moaign 


qp 

Sr«TFe.  O' 


/ 


CELSIUS 


O 

< 


U 

H 

VC 

cu 


w 

PC 

D 

in 

m 


cl, 


TEMPERATURE  DEPICTS  NORMAL  MAXIMUM.  NORMAL  MINIMUM  AND  ACTUAL  DAILY  HIGH  AND  LOW  VALUES  (FAHRENHEIT) 
PRECIPITATION  IS  MEASURED  IN  INCHES,  SCALE  IS  NON-LINEAR 
STATION  PRESSURE  IS  MEASURED  IN  INCHES  OF  MERCURY 


I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION,  AND  IS  COMPILED  FROM 
RECORDS  ON  FILE  AT  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER,  ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA,  28801 


*inoaa 


NATIONAL 
OCEANIC  AND 

ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 


NATIONAL  NATIONAL 

ENVIRONMENTAL  SATELLITE,  DATA  CLIMATIC  DATA  CENTER 
AND  INFORMATION  SERVICE  ASHEVILLE  NORTH  CAROLINA 


DIRECTOR 

NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER 


C A 


METEOROLOGICAL  DATA  FOR  1989 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°12'N  LONGITUDE:  89°0b'W  ELEVATION:  FT.  GRND  724  BARO  732  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN :  94822 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F: 

Averages 

“Dai  1 y  Max i mum 

37.3 

24.  b 

42.7 

57.9 

70.3 

79.5 

85.4 

80.4 

72.2 

b4 . 5 

45.2 

22.5 

5b.  9 

-Daily  Mini  mum 

22.4 

7.5 

25.2 

35.8 

4b.  1 

5b.  9 

b3 . 9 

59.7 

48.8 

39.1 

25.5 

5.9 

3b.  4 

“Mon  t  h 1 y 

29.8 

1b.  1 

34.0 

4b. 9 

58.2 

b8 . 2 

74.7 

70.1 

b0.5 

51  .8 

35.4 

14.2 

4b. 7 

-Month  1 y  Dewp  t . 

E x  tremes 

23.9 

9.0 

b3 . 4 

51  .3 

40.9 

27.3 

7.4 

- H i ghes  t 

b3 

40 

75 

79 

88 

91 

100 

90 

80 

83 

73 

49 

100 

-Date 

31 

1 

27 

25 

30 

2b 

10 

3 

5 

15 

13 

5 

JUL  10 

“Lowes  t 

3 

-7 

9 

18 

28 

47 

5b 

49 

30 

24 

5 

-20 

-20 

-Da  te 

9 

24 

1 

10 

7 

1 1 

14 

7 

24 

4 

23 

23 

DEC  23 

DEGREE  DAYS  BASE  b5  °F: 

Heating 

1081 

1  3b4 

954 

537 

24b 

3b 

0 

10 

1  b4 

403 

881 

1570 

724b 

Cool i ng 

0 

0 

0 

2 

43 

138 

308 

173 

37 

3 

0 

0 

704 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

AVG.  SKY  COVER  (tenths) 

Sunr i se  -  Sunse  t 

b  .  3 

b  .  5 

7  .  b 

7.5 

5.9 

b  .  2 

5.8 

b.O 

4.0 

5  .  b 

7  .  b 

b.O 

b  .  3 

Midnight  -  Midniqht 

5  .  b 

b  .  2 

5.1 

3.9 

4.9 

7.1 

b.  1 

NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

“C 1  ear 

8 

8 

3 

3 

8 

8 

9 

10 

1b 

12 

4 

9 

98 

“Partly  Cl  oudy 

9 

b 

9 

8 

8 

8 

10 

10 

7 

5 

5 

8 

93 

“C  1  oudy 

14 

14 

19 

19 

15 

14 

12 

1 1 

7 

14 

21 

14 

174 

Pr ec i p i t  a  t i on 

.01  inches  or  more 

7 

10 

8 

1 1 

12 

5 

7 

10 

b 

5 

15 

12 

108 

Snow , I ce  pellets 

1 .0  inches  or  more 

0 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

10 

Thunderstorms 

0 

0 

3 

1 

1 

5 

b 

5 

3 

2 

1 

0 

27 

Heavy  Fog,  visibility 
1/4  mi  le  or  1  ess 

b 

0 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

1 

1 

0 

1 

20 

Temperature  °F 

-Maxi  mum 

00°  and  above 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

10 

1 

0 

0 

0 

0 

14 

32°  and  be  1 ow 
-Mini  mum 

7 

24 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

22 

bb 

32°  and  be  1 ow 

2b 

28 

25 

11 

2 

0 

0 

0 

2 

10 

19 

31 

154 

0°  and  be  1 ow 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

21 

AVG.  STATION  PRESS,  (mb) 

990.5 

998.0 

990.2 

993. b 

991  .9 

987.1 

993.2 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 

Hour  00 

79 

94 

87 

82 

78 

78 

Hour  0b  M  it-  \ 

Hour  1 2  ^oc  3  1  1 me  J 

83 

81 

84 

84 

83 

88 

87 

95 

94 

8b 

8C 

82 

8b 

71 

b5 

b9 

55 

54 

57 

57 

b5 

5b 

53 

b4 

bb 

bl 

Hour  1  8 

80 

b9 

72 

5b 

54 

57 

bl 

b9 

b5 

b4 

71 

73 

bb 

PRECIPITATION  ( inches) : 

Water  Equivalent 

“Total 

0.79 

0  .  b3 

2.41 

0.99 

2.93 

2.4b 

7  .  b  1 

b .  23 

1.8b 

0.8b 

0.94 

0.51 

28.22 

-Greatest  ( 24  hrs  ) 

0.28 

0.2b 

1.1b 

0.38 

1  .01 

1.13 

2.00 

1  .77 

1  .  b8 

0.40 

0.32 

0.10 

2.00 

“Date 

28-29 

13 

3-  4 

27-28 

24-25 

11-12 

29 

4-  5 

PM-  1 

5 

b-  7 

2b-27 

JUL  29 

Snow , Ice  pellets 

-Total 

1  .3 

13.3 

4.2 

1  .5 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1  .0 

3.0 

8  .  b 

32.9 

“Greatest  (24  hrs) 

1  . 1 

4.4 

3.0 

1  .0 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1  .0 

1  .9 

2.0 

4.4 

-Date 

5-  b 

13 

2 

18 

b 

19-20 

21-22 

13-14 

FEB  13 

WIND: 

Resultant 

-D i rec t i on  ( ! ! ) 

233 

308 

195 

147 

247 

2bb 

288 

“ Speed  ( mph ) 

5.2 

4.5 

1  .7 

0.5 

2.0 

3.8 

3.8 

Average  Speed  (mph) 

Fastest  Obs .  1  Min. 

12.4 

11.4 

7.5 

b  .  7 

8.9 

10. b 

9.2 

“D i rec  t i on  (  !  !  ) 

2b 

30 

19 

33 

18 

30 

32 

“Speed  1 mph ) 

30 

2b 

32 

28 

23 

2b 

2b 

“Date 

Peak  Gust 

8 

8 

3 

22 

30 

20 

25 

“Direction  1 ! ! ) 

S 

N 

S 

NW 

N 

“Speed  ( mph ) 

47 

39 

37 

37 

52 

40 

4b 

54 

41 

37 

39 

41 

54 

“Date 

8 

8 

b 

2b 

24 

2b 

11 

3 

22 

11 

20 

25 

AUG  3 

( ! ! I  See  Reference  Notes  on  Page  bB 
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NORMALS,  MEANS,  AND  EXTREMES 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°12'N  LONGITUDE:  89°06'W  ELEVATION:  FT,  GRND  724  BARO  732  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN :  94822 


(  a  ) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F: 

Norma  1 s 

"Daily  Maxi  mum 

2b.  b 

31  .8 

42.5 

58.5 

70. b 

80.1 

83.7 

81  .9 

74.6 

63.0 

46.3 

32.6 

57.7 

"Daily  Mini  mum 

9.8 

14.9 

25.1 

37.3 

47.6 

57.6 

62.2 

60.  b 

52.0 

41  .0 

28.7 

17.0 

37.8 

-Month  1 y 

18.3 

23.4 

33.8 

47.9 

59.1 

68.9 

73.0 

71.3 

63.3 

52.1 

37.5 

24.8 

47.8 

Ex  tremes 

-Record  H i ghes t 

39 

b3 

b8 

85 

91 

95 

101 

103 

104 

102 

90 

7b 

bb 

104 

"Year 

1989 

197b 

198b 

1980 

1975 

1988 

1955 

1988 

1953 

1971 

1961 

1984 

AUG  1988 

"Record  Lowest 

39 

-27 

-22 

-11 

5 

24 

38 

43 

41 

27 

15 

-10 

-24 

-27 

-Year 

1982 

1985 

1 982 

1982 

1966 

1972 

1967 

1986 

1984 

1952 

1977 

1983 

JAN  1982 

NORMAL  DEGREE  DAYS: 

Heating  Ibase  65°F  ) 

1448 

1 1  b5 

9b7 

513 

227 

34 

5 

1 1 

99 

412 

825 

1246 

6952 

Cooling  Ibase  G5°F  ) 

0 

0 

0 

0 

44 

151 

253 

20b 

48 

12 

0 

0 

714 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

MEAN  SKY  COVER  1  tenths) 

Sunrise  -  Sunset 

39 

b  .  7 

6.5 

b  .  9 

b.b 

6.3 

b.O 

5.5 

5.7 

5.5 

5.8 

7.0 

7.0 

6.3 

MEAN  NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

"C 1  ear 

39 

7.4 

7.5 

5.8 

b.b 

7.6 

7.4 

9.4 

9.0 

10.1 

10.1 

b.b 

6.8 

94.2 

"Partly  Cl oudy 

39 

b  .  8 

b.O 

7.9 

7.8 

9.2 

10.7 

11.9 

10.8 

8.6 

7.5 

5.6 

5.7 

98.6 

"C 1 oudy 
Precipitation 

39 

1b. 8 

14.8 

17.2 

15.6 

14.2 

11.9 

9.6 

11.2 

11.4 

13.4 

17.8 

18.4 

172.4 

.01  inches  or  more 

39 

9.2 

7.9 

10.8 

11.7 

11.3 

9.9 

9.7 

9.1 

9.0 

8.6 

9.2 

10.2 

116.6 

Snow , I ce  pellets 

1 .0  inches  or  more 

39 

2.7 

2.3 

2.1 

0.4 

0.* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.9 

2.8 

11  .3 

Thunderstorms 

39 

0.1 

0.4 

1  .8 

4.2 

5.6 

7.6 

8.0 

6.2 

4.8 

2.4 

1  . 1 

0.4 

42.6 

Heavy  Fog  Visibility 

1 / 4  m i  1 e  or  1  ess 

39 

2.5 

2.4 

2.4 

1  .2 

1  .0 

O.b 

1.3 

1  .9 

1  .7 

2.1 

2.3 

2.9 

22.3 

Temperature  F 

"Maxi  mum 

90°  and  above 

2G 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

O.b 

2.8 

6.5 

3.5 

1  .0 

0 .  * 

0.0 

0.0 

14.6 

32°  and  be  1 ow 
"Mini  mum 

2b 

19.7 

14.5 

5.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.9 

14.7 

57.0 

32°  and  be  1 ow 

2b 

29.5 

2b.  3 

23.3 

9.0 

1  .3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

7.0 

19.3 

27.7 

143.9 

0°  and  be  1 ow 

2b 

9.5 

5.5 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

3.9 

19.3 

AVG.  STATION  PRESS. (mb) 

17 

991  .4 

991  .7 

988.4 

987.7 

987.5 

987.8 

989.2 

990.2 

990.8 

991  .3 

990.1 

991  . 1 

989.8 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 

Hour  00 

2b 

78 

78 

78 

74 

7b 

77 

83 

87 

8b 

81 

80 

81 

80 

Hour  0b  i i  it-  i 

Hour  1 2  ^oc  3  1 me 

2b 

79 

80 

81 

80 

80 

81 

8b 

90 

90 

85 

83 

83 

83 

2b 

70 

bb 

61 

55 

53 

54 

5b 

59 

58 

57 

bb 

72 

61 

Hour  1  8 

2b 

74 

70 

b5 

5b 

54 

54 

58 

63 

65 

64 

73 

77 

64 

PRECIPITATION  (inches) : 

Water  Equivalent 

-Norma  1 

1  .42 

1.18 

2.59 

4.22 

3.75 

4.58 

4.50 

3.71 

3.70 

2.92 

2.30 

1  .91 

36.78 

-Maxi  mum  Month  1  y 

39 

4  .bb 

2 .  b7 

5 .  b2 

9.92 

6.98 

9.98 

11.81 

13.55 

10.68 

8.32 

5.51 

5.04 

13.55 

"Year 

1  9b0 

1971 

1 9b  1 

1973 

1974 

1967 

1952 

1987 

1961 

1969 

1985 

1971 

AUG  1987 

"Minimum  Monthly 

39 

0.18 

0.04 

0.52 

0.99 

1  .29 

0.4b 

1.14 

0.67 

0.05 

0.01 

0.38 

0.37 

0.01 

"Year 

1  9b  1 

1 9b9 

1958 

1989 

1988 

1988 

1981 

1970 

1979 

1952 

1976 

1976 

OCT  1952 

-Maximum  in  24  hrs 

39 

2.89 

1  .73 

2.50 

5.55 

3.61 

4.15 

5.03 

6.42 

5.5b 

5.22 

3.20 

2.24 

6.42 

-Year 

1  9b0 

1  9bb 

1976 

1973 

1977 

1969 

1952 

1987 

1961 

1954 

1961 

1971 

AUG  1987 

Snow , I ce  pellets 

"Maximum  Monthly 

39 

2b.  1 

19.5 

22.7 

7.7 

1  .0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

14.7 

25.1 

26.1 

"Year 

1979 

1  9b0 

1964 

1982 

1966 

1967 

1951 

1978 

JAN  1979 

-Maximum  in  24  hrs 

39 

9.9 

10.9 

10.4 

b  .  7 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

9.5 

11.4 

11.4 

-Year 

1979 

1  9b0 

1972 

1970 

1989 

1967 

1951 

1987 

DEC  1987 

WIND: 

Mean  Speed  ( mph ) 
Prevailing  Direction 

39 

10. b 

10. b 

11.7 

11.9 

10.5 

9.4 

8.1 

7.8 

8.6 

9  5 

10.5 

10.5 

1-0.0 

through  19G3 

Fastest  Obs .  1  Min. 

WNW 

WNW 

ENE 

WNW 

ENE 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

WNW 

WNW 

SSW 

"D i rec  t i on  (  !  !  ) 

39 

27 

25 

25 

1 1 

27 

30 

30 

2b 

20 

29 

20 

06 

1 1 

"Speed  (MPH) 

39 

40 

45 

4b 

54 

52 

4b 

53 

48 

52 

37 

46 

46 

54 

"Year 

1980 

1953 

1953 

1953 

1988 

1974 

1984 

1965 

1961 

1980 

1961 

1987 

APR  1953 

Peak  Gust 

"Direction  ( ! ! ) 
"Speed  1 mph ) 

51 

54 

53 

58 

81 

52 

70 

58 

58 

49 

59 

62 

81 

"Date 

1988 

1987 

1985 

1984 

1988 

1985 

1984 

1987 

1988 

1988 

1988 

1987 

MAY  1988 

(  !  !  )  See  Reference  Notes  on  Page  6B . 
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PRECIPITATION  (inches) 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1  960 

4 . 66 

1  .  76 

2 . 23 

5 . 84 

4 . 66 

4 . 22 

3 . 79 

4 . 94 

4 . 56 

5.13 

2 . 08 

0 . 64 

44.51 

1  961 

0.18 

1  .  06 

5 . 62 

2 . 87 

1  .  44 

1  .  65 

3 . 92 

1.12 

10.68 

6 . 05 

4 .83 

0 . 97 

40 . 39 

1  962 

2 . 36 

1.49 

3.17 

2 . 42 

4 .23 

1  .  88 

5 . 56 

2 . 57 

1  .  73 

0 . 95 

0 . 84 

0 . 50 

27 . 70 

1  963 

0 . 60 

0 . 38 

2 . 94 

5.51 

1  .  89 

4 . 27 

5.16 

1  .  84 

3 . 95 

1  .  04 

2 . 34 

0 . 79 

30.71 

1  964 

0 . 97 

0 . 50 

3 . 64 

8.17 

3.41 

6.51 

5 . 20 

1  .  99 

3 . 32 

0.11 

4.51 

0.91 

39 . 24 

1  965 

4.40 

0 . 83 

2 . 30 

4 . 62 

5 . 66 

2 . 56 

3.81 

9 . 27 

8 . 23 

2.91 

1  .  83 

3 . 03 

49 . 45 

1  966 

1  .  39 

2 . 04 

2 . 75 

4 . 96 

4 . 76 

4 . 53 

1  .  59 

1  .  50 

1.18 

2.51 

3 . 53 

2.16 

32 . 90 

1  967 

1.41 

0 . 92 

1  .  63 

5 . 30 

2 .48 

9 . 98 

1  .  32 

3.71 

3.11 

5 . 06 

2 . 58 

1  .  55 

39 . 05 

1  968 

0 . 58 

0 . 37 

1  .  00 

4 . 92 

3  .  78 

6 . 26 

2 . 62 

6 . 33 

6 . 76 

1  .  26 

2 . 80 

3.31 

39 . 99 

1  969 

1  .  86 

0 . 04 

1  .  59 

4  .  45 

5 . 75 

8 . 90 

5 . 72 

2.14 

1  .  87 

8 . 32 

1  .  45 

1  .  20 

43.29 

1  970 

0.51 

0 . 56 

1  .  89 

3 . 75 

5 . 50 

4 . 20 

4 . 29 

0 . 67 

10.63 

4 . 03 

1  .  36 

1  .  37 

38 . 76 

1  971 

1.11 

2 . 67 

2.11 

1  .  79 

1  .  83 

2 . 37 

2.81 

1  .  48 

2 . 36 

1  .  99 

2 . 24 

5 . 04 

27 . 80 

1  972 

0 . 66 

0 . 60 

2 . 79 

6.21 

4 . 57 

8 . 27 

8 . 39 

9.10 

6.51 

4 . 29 

1  .  39 

2 . 37 

55.15 

1  973 

1  .  67 

1  .  56 

4 . 53 

9 . 92 

6 . 98 

5.16 

5.81 

1  .  89 

8 . 52 

5.15 

1  .  97 

3 . 32 

56 . 48 

19  74 

3 . 55 

1  .  65 

2 . 03 

3.41 

6 . 98 

6 . 30 

1  .  48 

2-.  21 

0 . 35 

2.41 

2.31 

1  .  63 

34.31 

1975 

2 . 38 

2 . 03 

2 .81 

2 . 39 

3 . 03 

4 . 68 

1  .  30 

4 . 08 

0.91 

0 . 98 

4 . 24 

1  .  95 

30 . 78 

1  976 

0 . 59 

1.41 

4 . 94 

3 . 60 

2 . 38 

2.16 

2 . 05 

2 . 04 

1  .  39 

1  .  94 

0 . 38 

0 . 37 

23 . 25 

1  977 

0.61 

0 . 64 

3 . 52 

2 . 39 

5.47 

4 . 67 

4 . 73 

5.31 

3.91 

2 . 26 

2 . 63 

1  .  87 

38.01 

1  978 

0 . 78 

0.47 

0 . 86 

3 . 29 

3 . 84 

5 . 63 

7.41 

2 . 65 

4 . 33 

0 . 87 

2 . 46 

2 . 76 

35 . 35 

1  979 

2 . 43 

1.18 

3 . 74 

5 . 20 

1  .  45 

4  .  75 

4 . 34 

6 . 74 

0 . 05 

1  .  55 

2.43 

2 . 24 

36.10 

1  980 

1  .  02 

1  .  07 

0 . 97 

2 . 75 

2 . 37 

6 . 06 

3 . 58 

5.41 

6.13 

1  .  42 

0 . 68 

2.71 

34.17 

1  981 

0 . 22 

2 . 40 

0 . 65 

5.21 

1  .  84 

5 . 88 

1.14 

9.18 

3 .51 

2.47 

1  .  63 

0 . 77 

34 . 90 

1  982 

1  .  58 

0 . 20 

3 . 63 

3.47 

4 . 56 

4.31 

8 . 89 

2 . 69 

1  .  70 

4 . 22 

4 . 69 

3 . 65 

43.59 

1  983 

0 . 52 

1.48 

2 . 70 

3 . 85 

4 . 99 

1  .  55 

3 . 85 

2.47 

3 . 80 

2 . 25 

4 . 68 

2.31 

34  .  45 

1  984 

0 . 73 

1  .  29 

2 . 04 

3 . 09 

3 . 95 

3 . 99 

2 . 92 

1  .  63 

1  .  54 

5 . 93 

3 . 44 

3 . 29 

33 . 84 

1  985 

1  .  00 

1  .  88 

3 . 66 

1.10 

3 . 43 

3 . 34 

2 . 98 

4.71 

2 . 81 

7 . 39 

5.51 

2 . 30 

40.11 

1  986 

0 . 73 

2 . 44 

0 . 93 

2 . 04 

4  .  79 

3 . 77 

3.14 

2 . 38 

9 . 89 

2 . 44 

1.12 

0 . 66 

34 . 33 

1  987 

0 . 93 

0 . 82 

1  .  96 

1  .  98 

3 . 73 

3 . 08 

5 . 02 

13.55 

2 . 38 

0 . 82 

2 . 57 

4 . 03 

40 . 87 

1  988 

2 . 45 

0 . 54 

2.15 

3.14 

1  .  29 

0 . 46 

2 . 39 

1  .  96 

2 . 29 

2.10 

4 . 25 

1  .  75 

24 . 77 

1  989 

0 . 79 

0 . 63 

2.41 

0 . 99 

2 . 93 

2 . 46 

7 . 61 

6 . 23 

1  .  86 

0 . 86 

0 . 94 

0.51 

28 . 22 

Record 

Mean 

1  .  64 

1  .  37 

2 . 50 

3.38 

3 . 73 

4 . 30 

3 . 80 

CO 

00 

3 . 84 

2 . 79 

2 . 39 

1  .  75 

35 . 32 

See  Reference  Notes  on  Page  6B  . 
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AVERAGE  TEMPERATURE  (deg.  F)  rockford,  Illinois 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1  960 

24  .  1 

22 . 3 

22 . 5 

50 . 8 

57 . 2 

67 . 1 

71.4 

72 . 7 

66 . 4 

51.8 

39 . 8 

21.9 

47.3 

1  96  1 

19.5 

31.5 

37 . 4 

43.0 

56 . 3 

68 . 9 

72 . 3 

72 . 4 

65 . 1 

53 . 0 

38 . 3 

22 . 8 

48.4 

1  962 

14.5 

21.4 

31.4 

47.7 

64 . 4 

69 . 0 

69 . 5 

71.7 

60.5’ 

54 . 6 

38 . 8 

22  .  1 

47.1 

#  1  963 

9 . 3 

16.3 

38 . 4 

50 . 7 

57 . 6 

71  .  1 

73.8 

69 . 8 

64 . 0 

62 . 0 

43.2 

13.2 

47.4 

1  964 

26 . 7 

25 . 7 

32 . 3 

48 . 5 

62 . 6 

CO 

72 . 8 

66 . 9 

62 . 7 

48.1 

41.1 

22 . 9 

48 . 3 

1  965 

19.5 

22 . 1 

25 . 9 

45 . 6 

61.9 

67 . 9 

72 . 9 

69 . 7 

62 . 2 

52 . 4 

39 . 6 

32 . 3 

47.7 

1  966 

13.4 

23.9 

37 . 6 

44.1 

51.4 

69 . 2 

75 . 4 

69 . 7 

62 . 5 

51.4 

39 . 0 

24 . 8 

46 . 9 

1  967 

24 . 6 

16.9 

35 . 9 

47.8 

52 . 9 

68 . 4 

69 . 6 

66 . 1 

62 . 4 

51.3 

34 . 4 

27 . 7 

46 . 5 

1  968 

21.2 

21.2 

40.4 

49.7 

56 . 1 

69 . 6 

70 . 9 

71.4 

63 . 2 

53 . 2 

37 . 8 

25 . 3 

48.4 

1  969 

17.9 

28 . 3 

31.0 

48..  4 

59 . 4 

63.6 

72 . 6 

71.7 

63 . 1 

49 . 8 

36 . 7 

24 . 2 

47.2 

1  970 

12.5 

22 . 4 

33  .  1 

48 . 5 

60 . 4 

68 . 5 

73 . 6 

71,4 

63 . 6 

52 . 8 

37 . 7 

26 . 6 

47.6 

1  97  1 

14.8 

25 . 0 

32 . 3 

48 . 0 

57 . 0 

74 . 2 

70 . 7 

70 . 7 

68  .  1 

59 . 2 

39  .  1 

31.5 

49.2 

1  972 

17.0 

20 . 5 

32 . 4 

44.5 

62 . 3 

65 . 8 

71.1 

71.3 

63 . 3 

48 . 9 

36 . 6 

21.6 

46 . 3 

1973 

26 . 3 

26 . 9 

43.0 

47.6 

55 . 8 

70 . 6 

73 . 5 

73 . 2 

64 . 3 

56 . 5 

39 . 9 

24  .  1 

50 . 2 

1  974 

21.2 

24 . 0 

36 . 2 

50 . 8 

56 . 6 

66  .  1 

75 . 3 

70 . 3 

60 . 1 

52 . 0 

38 . 0 

26 . 7 

48.1 

1  975 

23 . 5 

23 . 1 

29 . 2 

42 . 5 

62 . 4 

70 . 5 

73.1 

73  .  1 

58 . 0 

53 . 1 

42 . 2 

27 . 0 

48.1 

1  976 

16.5 

30 . 8 

38 . 5 

49 . 7 

55 . 3 

68 . 8 

73.4 

69 . 4 

60 . 0 

45  .  1 

28  .  1 

15.0 

45.9 

1  977 

5 . 9 

23 . 5 

42.2 

55  .  1 

68 . 2 

67 . 4 

75 . 4 

68 . 6 

63 . 4 

49.1 

36 . 5 

19.9 

47.9 

1  978 

11.3 

12.3 

29 . 3 

47.5 

58 . 9 

69  .  1 

72 . 3 

71.7 

68  .  1 

49 . 9 

37 . 9 

21.9 

45 . 9 

1  979 

7  .  7 

12.9 

31.7 

42.9 

58 . 7 

68 . 4 

71.5 

70 . 0 

63 . 0 

50 . 8 

35 . 9 

29 . 0 

45 . 2 

1  980 

19.3 

17.1 

30 . 1 

46 . 4 

60 . 6 

66 . 7 

75 . 4 

73.7 

64 . 2 

47.3 

38 . 2 

25 . 4 

47.0 

1  981 

21.4 

25 . 9 

37 . 3 

51.4 

56 . 3 

70 . 0 

72 . 5 

71.2 

62 . 5 

48 . 8 

39 . 4 

22 . 9 

48.3 

1  982 

8 . 9 

19.6 

32 . 8 

44 . 0 

65 . 5 

64 . 8 

74 . 6 

69 . 0 

61.8 

53 . 6 

38  .  1 

33  .  1 

47.1 

1  983 

25 . 3 

29 . 5 

36 . 8 

43.9 

54 . 7 

70 . 5 

78 . 0 

77 . 2 

63 . 3 

51.5 

40.1 

12.7 

48 . 6 

1  984 

16.0 

31.9 

28 . 6 

46 . 9 

55 . 4 

70 . 9 

70 . 8 

72 . 8 

61.6 

54 . 6 

37  .  1 

29 . 2 

48 . 0 

1  985 

12.9 

19.3 

39 . 3 

54  .  1 

62 . 2 

66 . 4 

71.9 

68 . 3 

64 . 0 

51.8 

35 . 3 

14.6 

46 . 7 

1  986 

20 . 9 

22 . 5 

40.0 

52 . 2 

61.4 

68 . 5 

75 . 3 

67 . 1 

64 . 9 

51.7 

33 . 4 

28 . 1 

48 . 8 

1  987 

23  .  1 

32 . 4 

39 . 5 

51.1 

63 . 9 

72 . 5 

76 . 3 

70 . 8 

62 . 8 

44.7 

4  1.6 

29 . 4 

50 . 7 

1  988 

16.0 

19.7 

36 . 2 

47.7 

62 . 5 

71.3 

76 . 6 

76 . 4 

65 . 3 

45 . 2 

39 . 6 

26 . 3 

48 . 6 

1  989 

29 . 9 

16.1 

34 . 0 

46.9 

58 . 2 

68 . 2 

74 . 7 

70 . 1 

60 . 5 

51.8 

35 . 4 

14.2 

46 . 7 

Record 

Mean 

20 . 5 

24 . 3 

35 . 3 

48 . 2 

59 . 5 

69  .  1 

73 . 8 

71.9 

63 . 9 

52 . 3 

38 . 3 

25 . 3 

48 . 5 

Max 

29 . 0 

32 . 9 

44.5 

59  .  3 

71.3 

80 . 6 

85 . 5 

83 . 3 

75 . 5 

63 . 4 

47.0 

33  .  1 

58 . 8 

M  i  n 

11.9 

15.7 

26 . 0 

37  .  1 

47.6 

57 . 5 

62 . 2 

60 . 4 

52 . 3 

4  1,1 

29 . 5 

17.5 

38 . 2 

See  Reference  Notes  on  Page  6B  . 
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HEATING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  F 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


SEASON 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

1  SbO-G)  1 

4 

3 

89 

400 

75  1 

133  1 

14  0  3 

934 

84  9 

054 

288 

30 

0742 

1981-62 

9 

3 

1  33 

372 

790 

1300 

1559 

12  13 

1038 

527 

1  34 

34 

7  118 

1982-83 

1  4 

1 

1  79 

339 

778 

1325 

1  725 

135  7 

8  1  9 

4  25 

240 

34 

7242 

#1983-84 

2 

1  7 

95 

1  27 

04  7 

1005 

118  1 

1  1  33 

1  008 

4  89 

1  22 

50 

0482 

1984-85 

9 

5  1 

1  4  5 

5  1  9 

7  1  3 

1298 

1  405 

1  1  94 

1  204 

579 

1  4  5 

20 

7288 

1985-88 

1 

30 

1  34 

392 

758 

1005 

1  595 

114  2 

84  4 

020 

4  1  7 

45 

0983 

1 968-87 

0 

7 

1  22 

4  1  7 

773 

1238 

124  4 

134  1 

892 

5  1  3 

385 

22 

0954 

1967-68 

42 

5  1 

1  34 

4  39 

9  1  0 

114  9 

134  9 

1200 

754 

453 

275 

24 

084  0 

1 908-09 

1  5 

2  1 

95 

393 

809 

1  224 

1453 

10  17 

104  7 

4  90 

2  1  0 

1  20 

0894 

1969-70 

4 

1 

1  1  5 

480 

845 

1  250 

1027 

119  1 

983 

502 

203 

4  4 

7257 

1970-71 

5 

2 

1  1  7 

3  7  7 

8  1  2 

1182 

1549 

1114 

1  007 

504 

258 

5 

0932 

1971-72 

1  4 

5 

95 

209 

77  1 

103  1 

1483 

1287 

1  000 

OOO 

1  04 

79 

0750 

1 972-73 

1  7 

20 

1  1  9 

4  9  1 

845 

1338 

1193 

100  1 

075 

520 

28  1 

2 

0508 

1 973-74 

O 

3 

99 

28  1 

74  4 

1  200 

1  354 

114  2 

887 

427 

277 

59 

0533 

1 974-75 

0 

5 

1  75 

400 

804 

117  9 

127  7 

1  1  OO 

1  1  07 

008 

1  50 

29 

0900 

1 975-70 

1  2 

0 

225 

370 

078 

1  1  72 

14  99 

980 

8  1  3 

4  7  3 

290 

1  O 

0540 

1 970-77 

2 

1  7 

1  74 

0  1  5 

1  1  OO 

154  5 

1830 

1158 

097 

3  1  8 

73 

4  2 

757  1 

1 977-78 

0 

20 

88 

4  88 

849 

1393 

1058 

14  7  1 

110  1 

5  1  9 

259 

29 

7875 

1 978-79 

2 

7 

G  & 

40  1 

800 

1333 

17  7  1 

14  58 

1  020 

058 

245 

27 

7800 

1 979-80 

9 

20 

1  20 

450 

800 

1110 

14  11 

1  380 

1073 

550 

1  84 

03 

7248 

1 980-81 

O 

3 

99 

538 

790 

1222 

134  0 

1089 

85  1 

402 

275 

9 

00  30 

1981-82 

9 

0 

1  09 

493 

70  1 

1290 

1739 

1  208 

990 

023 

74 

O  1 

7429 

1982-83 

0 

32 

1  50 

302 

80  1 

984 

1224 

98  7 

807 

027 

3  1  0 

34 

0390 

1 983-84 

O 

0 

1  4  8 

423 

742 

10  15 

15  15 

952 

1123 

542 

302 

7 

7375 

1984-85 

9 

9 

1  80 

322 

833 

110  1 

1009 

1277 

789 

308 

1  27 

55 

0079 

1985-80 

2 

1  4 

1  57 

402 

885 

1553 

1302 

118  7 

7  7  1 

397 

1  38 

35 

0903 

1 980-87 

2 

42 

9  1 

402 

942 

1  1  35 

1290 

905 

78  1 

4  1  8 

1  4  3 

1  1 

0  102 

1987-88 

2 

32 

1  08 

023 

095 

1090 

15  13 

1  308 

887 

5  1  4 

1  3  1 

23 

0932 

1 988-89 

0 

8 

OO 

005 

755 

119  3 

108  1 

1304 

954 

537 

24  0 

30 

0845 

1989-90 

0 

1  0 

1  04 

403 

88  1 

1570 

See  Reference  Notes  on  Page  SB. 

Page  5  A 


COOLING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  F  rockford,  Illinois 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1909 

O 

0 

0 

o 

45 

82 

244 

2  1  3 

OO 

2  1 

0 

0 

07  1 

1970 

O 

0 

0 

1  o 

04 

1  57 

270 

209 

79 

5 

0 

0 

800 

197  1 

0 

0 

0 

1 

1  0 

288 

1  97 

1  90 

1  93 

35 

0 

0 

920 

1972 

0 

o 

o 

0 

89 

1  04 

2  1  4 

229 

75 

0 

0 

0 

7  1  1 

1973 

0 

0 

0 

5 

1 

1  78 

272 

20  3 

84 

25 

0 

o 

828 

1  974 

0 

0 

o 

9 

25 

98 

329 

1  77 

35 

0 

0 

0 

079 

1975 

0 

0 

0 

0 

75 

20  1 

273 

258 

22 

1  5 

0 

o 

84  4 

1970 

0 

0 

o 

2  1 

3 

1  37 

270 

1  59 

3  1 

5 

0 

0 

020 

19  7  7 

0 

0 

0 

3  1 

1  80 

1  20 

330 

1  38 

48 

0 

0 

o 

84  7 

1978 

0 

0 

0 

O 

75 

1  00 

238 

220 

1  OO 

0 

o 

o 

859 

1979 

0 

o 

o 

0 

50 

1  34 

2  1  7 

1  87 

09 

1  0 

0 

0 

079 

1980 

0 

0 

0 

0 

52 

1  1  7 

329 

278 

80 

0 

0 

o 

802 

198  1 

0 

0 

0 

3 

1  5 

1  04 

248 

202 

4  2 

0 

0 

0 

074 

1  982 

0 

0 

0 

O 

90 

0  1 

303 

1  08 

OO 

1  5 

0 

0 

709 

1983 

0 

o 

0 

0 

4 

20  7 

4  1  O 

380 

1  04 

1  0 

0 

0 

1127 

1984 

0 

0 

0 

3 

1  2 

1  89 

1  95 

257 

87 

5 

0 

o 

74  8 

1  985 

0 

o 

0 

4  7 

45 

1  00 

223 

1  20 

1  34 

0 

0 

0 

075 

1980 

o 

0 

4 

22 

35 

1  4  8 

329 

1  1  3 

92 

1 

0 

0 

74  4 

1987 

0 

0 

0 

8 

1  1  8 

24  4 

358 

220 

4  7 

0 

0 

o 

995 

1  988 

o 

0 

0 

0 

58 

22  1 

305 

309 

8  1 

0 

0 

0 

1  094 

1  989 

0 

o 

0 

2 

4  3 

1  38 

308 

1  7  3 

37 

3 

0 

0 

704 

See 


Reference  Notes 
Page  5  B 


Page  SB. 


SNOWFALL  (inches) 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


SEASON 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

1  980-81 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

0 . 8 

5 . 7 

1  .  9 

2 . 5 

7 . 8 

4  .  4 

0 . 0 

0 . 0 

22 . 9 

1  9b  1  -82 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 1 

8 . 8 

18.0 

15.1 

7 . 9 

1  .  1 

0 . 0 

0 . 0 

51.0 

1  9b2-b3 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

T 

3 . 7 

11.3 

8 . 4 

12.2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

35 . 7 

1 983-84 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

8 . 8 

2 . 0 

8 . 5 

22 . 7 

T 

0 . 0 

0 . 0 

39 . 8 

1 9b4-b5 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

00 

CM 

10.3 

10.3 

5 . 0 

19.2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

47.8 

1985-88 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

5 . 5 

11.0 

0 . 3 

1  .  0 

T 

1  .  0 

0 . 0 

18.9 

1  9bb-b7 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

7 . 8 

8 . 1 

11.8 

8 . 5 

3 . 8 

T 

0 . 0 

37 . 8 

1 9b7-b8 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

2 . 2 

0 . 7 

2 . 0 

2 . 9 

2 . 3 

0 . 8 

0 . 3 

0 . 0 

0 . 0 

11.0 

1 9b8-b9 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 5 

8 . 9 

4 . 8 

0 . 8 

4 . 9 

T 

0 . 0 

0 . 0 

23 . 7 

1 989-70 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 8 

18.0 

8 . 2 

5 . 4 

8 . 4 

8 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

43 . 3 

1 970-71 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

3 . 2 

10.0 

3 . 4 

14.8 

0 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

31.8 

1 971-72 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

5 . 0 

0 . 2 

5 . 5 

7 . 9 

15.7 

2 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

37 . 0 

1 972-73 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0  .  1 

4  .  4 

8 . 7 

0 . 4 

8 . 9 

0 . 9 

5 . 2 

0 . 0 

0 . 0 

28 . 8 

1 973-74 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

20 . 0 

12.2 

15.1 

2 . 3 

T 

0 . 0 

0 . 0 

49 . 8 

1 974-75 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 3 

11.4 

4 . 2 

18.8 

8 . 4 

4 . 8 

0 . 0 

0 . 0 

51.5 

1 975-78 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

o 

o 

8 . 4 

7 . 9 

8 . 8 

1  .  8 

0 . 3 

0 . 3 

T 

0 . 0 

23 . 3 

1 978-77 

0 . 0 

U  .  0 

0 . 0 

T 

4 . 5 

5 . 8 

8 . 8 

4  .  3 

7 . 2 

0 . 8 

0 . 0 

0 . 0 

31.4 

1977-78 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

7 . 3 

23 . 3 

10.0 

8 . 9 

4 . 2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

51  .  7 

1 978-79 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 8 

25 . 1 

2b  .  1 

12.2 

4 . 5 

2 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

74 . 5 

1 979-80 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 9 

0 . 9 

5  .  1 

13.0 

4 . 8 

5 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

33 . 9 

1 980-81 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 8 

1  .  4 

8 . 7 

2 . 5 

9 . 1 

0 . 8 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

21  .  1 

1 981-82 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 8 

5 . 8 

14.8 

1  .  8 

8 . 1 

7 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

41.0 

1 982-83 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

T 

3 . 8 

5 . 5 

9 . 5 

9 . 4 

T 

0 . 0 

0 . 0 

28 . 0 

1 983-84 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 5 

18.3 

8 . 8 

2 . 2 

10.9 

0 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

41.4 

1 984-85 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 2 

14.2 

13.4 

8 . 3 

2 . 8 

2 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

41.3 

1 985-88 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

5 . 1 

12.5 

8 . 7 

12.3 

0 . 9 

1  .  2 

0 . 0 

0 . 0 

40 . 7 

1 988-87 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

5 . 0 

2 . 0 

9 . 5 

T 

2 . 8 

T 

0 . 0 

0 . 0 

19.3 

1 987-88 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

0 . 8 

21  .  7 

8 . 7 

9 . 9 

3 . 4 

0 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

45 . 0 

1 988-89 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

1  .  8 

11.8 

1  .  3 

13.3 

4 . 2 

1  .  5 

T 

0 . 0 

33 . 7 

1 989-90 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

1. .  0 

3 . 0 

8 . 8 

Record 

Mean 

0 . 0 

o 

o 

o 

o 

0.1 

2 . 8 

9 . 3 

8 . 4 

8 . 7 

8 . 5 

1  .  4 

T 

0 . 0 

35 . 3 

See  Reference  Notes  on  Page  SB. 
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REFERENCE  NOTES  rockford,  Illinois 


EXCEPTIONS 
PAGES  A  A ,  A  B ,  &A 

RECORD  MEANS  ARE  THROUGH  THE  CURRENT  YEAR, 
BEGINNING  IN  1930  EOR  TEMPERATURE 

1  9 0 fc  EOR  PRECIPITATION 
1951  FOR  SNOWFALL 


PAGE  3 

I  a  I  -  LENGTH  OF  RECORD  IN  YEARS,  ALTHOUGH 
INDIVIDUAL  MONTHS  MAY  BE  MISSING. 

0.*  OR  *  THE  VALUE  IS  BETWEEN  0.0  AND  0.05 
NORMALS  -  BASED  ON  THE  1951-1980  RECORD  PERIOD. 
EXTREMES  -  DATES  ARE  THE  MOST  RECENT  OCCURRENCE 
WIND  DIR.-  NUMERALS  SHOW  TENS  OF  DEGRESS  CLOCKWISE 
FROM  TRUE  NORTH.  "00''  INDICATES  CALM. 
RESULTANT  DIRECTIONS  ARE  GIVEN  TO  WHOLE  DEGREES. 

PAGE  AB 

MAX  AND  MIN  ARE  LONG  TERM  MEAN  DAILY  MAXIMUM 
AND  MEAN  DAILY  MINIMUM  TEMPERATURES. 


GENERAL 

T  -  TRACE  AMOUNT  . 

BLANK  ENTRIES  DENOTE  M I S S I N G / U N R E P 0 R T E D  DATA. 

*  INDICATES  A  STATION  OR  INSTRUMENT  RELOCATION. 
SEE  STATION  LOCATION  TABLE  ON  PAGE  8. 

SPECIFIC 
PAGE  2 

PM  -  INCLUDES  LAST  DAY  OF  PREVIOUS  MONTH 


Page  8B 


ROCKFORD, 

ILLINOIS 


The  climate  of  Rockford  is  characterized  by  hot 
summers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake 
Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in  the 
Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat 
higher  than  those  westward  around  the  Mississippi 
River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect 
of  Lake  Michigan  sometimes  is  felt  as  far  westward 
as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  precipitation  occurs  in 
the  three  summer  months  of  June  to  August,  and  64 
percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no 
month  averages  less  than  4  percent  of  the  annual 
total. 


Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom 
does  oppressive  heat  prevail  for  extended  periods. 

In  general,  the  summers  are  pleasant. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  1951-1980  period,  the  average  first 
occurrence  of  32  degrees  Fahrenheit  in  the  fall  is 
October  1 1  and  the  average  last  occurrence  in  the 
spring  is  April  29. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Elevation  above 

*  Type 

M  =  AMOS 

Sea 

Ground 

level 

T  =  AUTOB 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

Latitude 

Nor  th 

Longitude 

West 

Ground  at  tem¬ 

perature  site 

Wind  instruments 

Extreme  thermometer: 

Psychrometer 

Sunshine  Switch 

Tipping  bucket 

rain  gage 

Weighing  rain  gage 

8"  rain  gage 

Hygro thermometer 

Automatic  Observii 

Equipment  * 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  North  Main 

12/  ? / 72 

10/  ?/93 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  T.  D.  Robertson. 

731  North  Court  Street 

11/  ?/93 

12/  ? / 1 2 

.25  mi.  WSW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  H.  C.  Porter. 

1135  North  Court  Street 

1/  ?/13 

6/01/18 

.5  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

731  North  Court  Street 

6/02/18 

7/29/20 

.5  mi.  SW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7/30/20 

9/23/53 

.75  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter • 

2221  North  Winnebago 

9/24/53 

6/30/57 

1.1  mi.  NW 

42°  18' 

89°  06’ 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 
4.7  miles  South  of  P.  O. 

12/19/50 

11/04/58 

42°  12' 

89°  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel. 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 

11/05/58 

Present 

35  feet  E 

42°  12' 

89°  06' 

#724 

a20 

6 

5 

NA 

e20 

b6 

c4 

d4 

f4 

NA 

First-Order  Weather  Bureau. 

#  -  728  to  11/10/62  and  727  to 
8/22/63. 

a  -  33  to  12/6/62. 
b  -  5  to  11/6/62. 

c  -  3  to  11/6/62. 

d  -  Commissioned  8/22/63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter . 

e  -  Installed  4/25/79. 
f  -  Type  change  7/17/85. 

SUBSCRIPTION: 

Price  and  ordering  information  available  through:  National  Climatic  Data  Center,  Federal  Building,  Asheville,  North  Carolina  28801 
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CELSIUS 
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METEOROLOGICAL  DATA  EOR  1988 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°12'N  LONGITUDE:  89°06'W  ELEVATION:  FT.  GRND  724  BARO  732  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN :  94822 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F: 

Averages 

59.9 

-Dai  1 y  Max i mum 

24.8 

28.5 

47.0 

59.6 

77.4 

86.2 

90.1 

88.0 

78.3 

55.9 

47.4 

35.5 

-Daily  Mini  mum 

7.2 

10.9 

25.4 

35.7 

47.5 

56.4 

63.0 

64.7 

52.3 

34.5 

31  .8 

17.1 

37.2 

-  Mon  t h 1 y 

16.0 

19.7 

36.2 

47.7 

62.5 

71  .3 

76.6 

76.4 

65.3 

45.2 

39.6 

26.3 

48.6 

-Month  1 y  Dewp  t . 

Ex  tremes 

10.4 

12.3 

26.1 

33.6 

45.6 

52.8 

60.6 

62.5 

52.5 

34  . 1 

33.3 

18.6 

36.9 

- H i ghes  t 

52 

50 

68 

82 

92 

101 

102 

104 

93 

77 

64 

56 

104 

“Date 

31 

26 

24 

5 

31 

25 

15 

16 

17 

15 

15 

19 

AUG  16 

-Lowes  t 

-21 

-7 

13 

23 

36 

40 

52 

47 

39 

21 

20 

0 

-21 

-Date 

10 

13 

15 

19 

25 

10 

3 

28 

6 

30 

2 

29 

JAN  10 

DEGREE  DAYS  BASE  65  °F: 

Heat i ng 

1513 

1308 

887 

514 

1  31 

23 

0 

8 

66 

605 

755 

1193 

7003 

Coo  1  i ng 

0 

0 

0 

0 

58 

221 

365 

369 

81 

0 

0 

0 

1094 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

AVG.  SKY  COVER  (tenths! 

Sunrise  “  Sunset 

6.5 

5.4 

7.1 

6.0 

4 . 3 

4.6 

4.6 

4.4 

6.0 

5.2 

7.5 

5.3 

5.6 

Midnight  -  Midnight 

6.2 

4.9 

6.7 

5.5 

4.2 

3.9 

3.9 

4.0 

5.4 

4.5 

7.8 

5.3 

5.2 

NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

-C 1  ear 

9 

12 

7 

9 

15 

1 1 

13 

18 

9 

9 

4 

10 

126 

-Partly  Cl  oudy 

4 

7 

6 

8 

1 1 

12 

9 

5 

9 

13 

7 

1 1 

102 

- C 1 oudy 

18 

10 

18 

13 

5 

7 

9 

8 

12 

9 

19 

10 

138 

Precipitation 

.01  inches  or  more 

9 

8 

8 

10 

8 

3 

6 

6 

7 

9 

12 

8 

94 

Snow , I ce  pellets 

1.0  i  nches  or  more 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

Thunders  torms 

0 

0 

3 

4 

7 

2 

5 

4 

2 

3 

4 

1 

35 

Heavy  Fog,  visibility 
1/4  mi  le  or  1  ess 

2 

1 

1 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

9 

Temperature  °F 

-Maxi  mum 

90°  and  above 

0 

0 

0 

0 

2 

10 

19 

14 

1 

0 

0 

0 

46 

32°  and  be  1 ow 
-Mini  mum 

22 

18 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

14 

59 

32°  and  be  1 ow 

29 

29 

26 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

18 

30 

152 

0°  and  be  1 ow 

13 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

19 

AVG.  STATION  PRESS,  (mb) 

992.9 

992.2 

989.2 

986.1 

988.8 

990.9 

990.5 

988.7 

989.8 

991  .5 

984.8 

992.6 

989.8 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 

Hour  00 

81 

78 

78 

72 

67 

66 

74 

81 

82 

78 

85 

76 

77 

Hour  0b  M  it-  i 

Hour  1  2  *-oc  a  1  lime) 

80 

78 

81 

77 

73 

69 

82 

87 

88 

86 

86 

82 

81 

70 

63 

56 

51 

42 

39 

44 

49 

51 

52 

71 

65 

54 

Hour  1  8 

76 

69 

58 

50 

44 

39 

43 

52 

56 

59 

79 

74 

58 

PRECIPITATION  (inches) : 

Water  Equivalent 

-Total 

2.45 

0.54 

2.15 

3.14 

1  .29 

0.46 

2.39 

1  .96 

2.29 

2.10 

4.25 

1  .75 

24.77 

-Greatest  (24  hrs) 

1  .33 

0.14 

1  .34 

1  .56 

0.61 

0.39 

1.16 

0.82 

0.85 

0.62 

0.98 

1  .16 

1  .56 

“Date 

19-20 

14-15 

28-29 

5-  6 

8-  9 

28-29 

16 

8 

4 

1 

15 

26-27 

APR  5-  6 

Snow , I ce  pellets 

-Total 

8.7 

9.9 

3.4 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1  .6 

11.8 

36.1 

-Greatest  (24  hrs) 

3.7 

4.9 

2.8 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.8 

9.5 

9.5 

-Date 

23-24 

10 

29 

27 

23 

6 

26 

DEC  26 

WIND: 

Resu 1 t  an  t 

-D i rec t i on  ( ! ! ) 

240 

297 

255 

341 

124 

169 

202 

223 

202 

276 

231 

255 

250 

-  Speed  1 mph ) 

4.6 

5.2 

2.4 

2.7 

2.1 

0.7 

1  .5 

2.9 

2.5 

5.4 

5.0 

4.7 

2.4 

Average  Speed  (mph) 
Fastest  Obs .  1  Min. 

11.2 

12.1 

12.2 

11.5 

10.2 

10.2 

7.6 

9.1 

9.4 

10.3 

12.7 

11.6 

10.7 

“D i rec  t i on  1  !  !  ) 

27 

19 

29 

34 

27 

06 

20 

19 

25 

18 

20 

12 

27 

-Speed  (mph) 

35 

29 

30 

31 

52 

24 

22 

25 

29 

33 

37 

28 

52 

“Date 

Peak  Gust 

12 

7 

25 

6 

8 

8 

15 

13 

20 

27 

15 

26 

MAY  8 

“D i rec  t i on  (  !  !  ) 

-  Speed  ( mph  ) 

51 

37 

45 

47 

81 

37 

45 

55 

58 

49 

59 

49 

81 

“Date 

12 

7 

24 

6 

8 

19 

16 

8 

19 

27 

15 

23 

MAY  8 

(  !  !  )  See  Reference  Notes  on  Page  GB 
Page  2 


NORMALS,  MEANS,  AND  EXTREMES 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°12'N  LONGITUDE:  89°06'W  ELEVATION:  FT,  GRND  724  BARO  732  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN :  34822 


(  a  ) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F: 

Norma  1 s 

“Daily  Maxi  mum 

26.6 

31  .8 

42.5 

58.5 

70.6 

80.1 

83.7 

81  .9 

74.6 

63.0 

46.3 

32.6 

57.7 

“Daily  Minimum 

9.8 

14.9 

25.1 

37.3 

47.6 

57.6 

62.2 

60.6 

52.0 

41  .0 

28.7 

17.0 

37.8 

“Month  1 y 

18.3 

23.4 

33.8 

47.9 

59.1 

68.9 

73.0 

71  .3 

63.3 

52.1 

37.5 

24.8 

47.8 

Ex  tremes 

“Record  H i qhes t 

38 

60 

68 

85 

91 

95 

101 

103 

104 

102 

90 

76 

66 

104 

-  Year 

1967 

1976 

1986 

1980 

1975 

1988 

1955 

1988 

1953 

1971 

1961 

1984 

AUG  1988 

“Record  Lowest 

38 

-27 

-22 

-11 

5 

24 

38 

43 

41 

27 

15 

-10 

-24 

-27 

-Year 

1982 

1985 

1962 

1982 

1966 

1972 

1967 

1986 

1984 

1952 

1977 

1983 

JAN  1982 

NORMAL  DEGREE  DAYS: 

Heating  (base  65°F  ) 

1448 

1165 

967 

513 

227 

34 

5 

1 1 

99 

412 

825 

1246 

6952 

Cooling  (base  65°F  ) 

0 

0 

0 

0 

44 

151 

253 

206 

48 

12 

0 

0 

714 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

MEAN  SKY  COVER  (tenths) 

Sunr i se  -  Sunse  t 

38 

6.7 

6.5 

6.9 

6.6 

6.3 

6.0 

5.5 

5.7 

5.5 

5.8 

7.0 

7.1 

6.3 

MEAN  NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

“Clear 

38 

7.4 

7.5 

5.9 

6.7 

7.6 

7.4 

9.4 

8.9 

9.9 

10.0 

6.6 

6.8 

94.1 

-Partly  Cl oudy 

38 

6.7 

6.0 

7.9 

7.8 

9.2 

10.8 

12.0 

10.8 

8.6 

7.6 

5.6 

5.7 

98.7 

-C 1 oudy 

Prec i p i t  a  t i on 

38 

16.9 

14.8 

17.2 

15.5 

14.2 

11.8 

9.6 

11.2 

11.5 

13.4 

17.7 

18.6 

172.4 

.01  inches  or  more 

38 

9.3 

7.9 

10.9 

11.7 

11.3 

10.1 

9.7 

9.1 

9.1 

8.7 

9.1 

10.1 

116.8 

Snow , I c  e  pellets 

1.0  i nches  or  more 

38 

2.8 

2.2 

2.1 

0.4 

0 .  * 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.9 

2.8 

11.3 

Thunders  t  or ms 

38 

0.1 

0.4 

1  .8 

4.3 

5.8 

7.7 

8.0 

6.2 

4.8 

2.4 

1  . 1 

0.4 

43.1 

Heavy  Fog  Visibility 
1/4  mile  or  less 

38 

2.4 

2.5 

2.4 

1  .2 

1  .0 

0.6 

1.2 

1  .9 

1  .7 

2.1 

2.3 

3.0 

22.3 

Temperature  F 

-Maxi  mum 

90°  and  above 

25 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.6 

2.8 

6.4 

3.6 

1  .0 

0 .  * 

0.0 

0.0 

14.6 

32°  and  be  1 ow 
“Mini  mum 

25 

20.2 

14.2 

4.8 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.8 

14.4 

56.6 

32°  and  be  1 ow 

25 

29.6 

26.2 

23.2 

8.9 

1  .  3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

6.9 

19.4 

27.6 

143.5 

0°  and  be  1  ow 

25 

9.8 

5.3 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

3.6 

19.3 

AVG.  STATION  PRESS. (mb) 

16 

991  .4 

991  .3 

988.4 

987.7 

987.5 

987.8 

989.2 

990.2 

990.6 

991  .2 

990.3 

991  .0 

989.7 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 

Hour  00 

25 

78 

78 

78 

74 

76 

77 

83 

86 

86 

81 

81 

81 

80 

Hour  0b  M  it-  i 

Hour  1 2  ^OC  3  1 me 

25 

79 

80 

81 

80 

80 

80 

85 

90 

90 

85 

83 

83 

83 

25 

70 

66 

61 

55 

53 

54 

56 

58 

58 

57 

66 

73 

61 

Hour  1  8 

25 

74 

70 

64 

56 

54 

54 

58 

62 

64 

64 

73 

77 

64 

PRECIPITATION  (inches): 

Water  Equivalent 

“Norma  1 

1  .42 

1.18 

2.59 

4.22 

3.75 

4.58 

4.50 

3.71 

3.70 

2.92 

2.30 

1  .91 

36.78 

“Maximum  Monthly 

38 

4.66 

2.67 

5.62 

9.92 

6.98 

9.98 

11.81 

13.55 

10.68 

8.32 

5.51 

5.04 

13.55 

-Year 

1960 

1971 

1961 

1973 

1974 

1967 

1952 

1987 

1961 

1969 

1985 

1971 

AUG  1987 

“Minimum  Monthly 

38 

0.18 

0.04 

0.52 

1.10 

1  .29 

0.46 

1.14 

0.67 

0.05 

0.01 

0.38 

0.37 

0.01 

-Year 

1961 

1969 

1958 

1985 

1988 

1988 

1981 

1970 

1979 

1952 

1976 

1976 

OCT  1952 

-Max i mum  in  24  hrs 

38 

2.89 

1  .73 

2.50 

5.55 

3.61 

4.15 

5.03 

6.42 

5.56 

5.22 

3.20 

2.24 

6.42 

“Year 

1960 

1966 

1976 

1973 

1977 

1969 

1952 

1987 

1961 

1954 

1961 

1971 

AUG  1987 

Snow , I ce  pellets 

“Maximum  Monthly 

38 

26.1 

19.5 

22.7 

7.7 

1  .0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

14.7 

25.1 

26.1 

-Year 

1979 

1960 

1964 

1982 

1966 

1967 

1951 

1978 

JAN  1979 

“Max i mum  in  24  hrs 

38 

9.9 

10.9 

10.4 

6.7 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

9.5 

11,4 

11.4 

“Year 

1979 

1960 

1972 

1970 

1976 

1967 

1951 

1987 

DEC  1987 

WIND: 

Mean  Speed  ( mph ) 
Prevailing  Direction 

38 

10.5 

10.6 

11.7 

11.9 

10.5 

9.4 

8.1 

7.9 

8.6 

9.5 

10.5 

10.5 

10.0 

through  1963 

Fastest  Obs .  1  Min. 

WNW 

WNW 

ENE 

WNW 

ENE 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

WNW 

WNW 

SSW 

“D i rec  t i on  (  !  !  ) 

38 

27 

25 

25 

1 1 

27 

30 

30 

26 

20 

29 

20 

06 

11 

“Speed  (MPH) 

38 

40 

45 

46 

54 

52 

46 

53 

48 

52 

37 

46 

46 

54 

-Year 

1980 

1953 

1953 

1953 

1988 

1974 

1984 

1965 

1961 

1980 

1961 

1987 

APR  1953 

Peak  Gust 

“Direction  (  !  !  ) 

“ Speed  ( mph ) 

51 

54 

53 

58 

81 

52 

70 

58 

58 

49 

59 

62 

81 

-Date 

1988 

1987 

1985 

1984 

1988 

1985 

1984 

1987 

1988 

1988 

1988 

1987 

MAY  1988 

(  !  !  )  See  Reference  Notes  on  Page  6B. 
Page  3 


PRECIPITATION  (inches) 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1  959 

1.51 

2 . 24 

4 . 94 

5.13 

2.81 

4 . 00 

7 . 5b 

4  .  74 

4  .  73 

5 . 5b 

2.18 

2 . 77 

47.97 

1  960 

4  .  bb 

1  .  7b 

2 . 23 

5 . 84 

4  .  bb 

4 . 22 

3 . 79 

4 . 94 

4 . 5b 

5.13 

2 . 08 

0 . 84 

44.51 

1  96  1 

0,18 

1  .  0b 

5 . 82 

2 . 87 

1  .  44 

1  .  85 

3 . 92 

1.12 

10.88 

b  .  05 

4 . 83 

0 . 97 

40 . 39 

1  982 

2 . 3b 

1  .  49 

3.17 

2 . 42 

4 . 23 

1  .  88 

5 . 5b 

2 . 57 

1  .  73 

0 . 95 

0 . 84 

0 . 50 

27 . 70 

1  963 

0  .  bO 

0 . 38 

2 . 94 

5 . 51 

1  .  89 

4 . 27 

5.1b 

1  .  84 

3 . 95 

1  .  04 

2 . 34 

0 . 79 

30.71 

1  984 

0 . 97 

0 . 50 

3 . 84 

8.17 

3.41 

b.51 

5 . 20 

1  .  99 

3 . 32 

0.11 

4.51 

0.91 

39 . 24 

1  965 

4.40 

0 . 83 

2 . 30 

4 . 82 

5  .  bb 

2 . 5b 

3.81 

9 . 27 

8 . 23 

2.91 

1  .  83 

3 . 03 

49 . 45 

1  966 

1  .  39 

2 . 04 

2 . 75 

4 . 9b 

4  .  7b 

4 . 53 

1  .  59 

1  .  50 

1.18 

2.51 

3 . 53 

2.1b 

32 . 90 

1  967 

1.41 

0 . 92 

1  .  83 

5 . 30 

2 . 48 

9 . 98 

1  .  32 

3.71 

3.11 

5  .  Ob 

2 . 58 

1  .  55 

39 . 05 

1  968 

0 . 58 

0 . 37 

1  .  00 

4 . 92 

3 . 78 

b  .  2b 

2 . 82 

b  .  33 

b  .  7b 

1  .  2b 

2 . 80 

3.31 

39 . 99 

1  989 

1  .  8b 

0 . 04 

1  .  59 

4  .  45 

5 . 75 

8 . 90 

5 . 72 

2.14 

1  .  87 

8 . 32 

1  .  45 

1  .  20 

43.29 

1  970 

0.51 

0 . 5b 

1  .  89 

3 . 75 

5 . 50 

4 . 20 

4 . 29 

0 . 87 

10.83 

4 . 03 

1  .  3b 

1  .  37 

38 . 7b 

1  971 

1.11 

2  .  b7 

2.11 

1  .  79 

1  .  83 

2 . 37 

2.81 

1.48 

2 . 3b 

1  .  99 

2 . 24 

5 . 04 

27 . 80 

1972 

0  .  bb 

0  .  bO 

2 . 79 

b.21 

4 . 57 

8 . 27 

8 . 39 

9.10 

8.51 

4  .  29 

1  .  39 

2 . 37 

55.15 

1973 

1  .  b7 

1  .  5b 

4 . 53 

9 . 92 

b  .  98 

5.1b 

5 . 81 

1  .  89 

8 . 52 

5.15 

1  .  97 

3 . 32 

5b  .  48 

1  974 

3 . 55 

1  .  b5 

2 . 03 

3.41 

b  .  98 

b  .  30 

1  .  48 

2.21 

0 . 35 

2.41 

2 . 31 

1  .  83 

34.31 

1  975 

2 . 38 

2 . 03 

2 .81 

2 . 39 

3 . 03 

4 . 88 

1  .  30 

4  .  08 

0.91 

0 . 98 

4 . 24 

1  .  95 

30 . 78 

1  97b 

0 . 59 

1.41 

4 . 94 

3 . 80 

2 . 38 

2.1b 

2 . 05 

2 . 04 

1  .  39 

1  .  94 

0 . 38 

0 . 37 

23 . 25 

1  977 

0  .  bl 

0  .  b4 

3 . 52 

2 . 39 

5.47 

4 . 87 

4  .  73 

5 . 31 

3.91 

2 . 2b 

2 . 83 

1  .  87 

38.01 

1  978 

0 . 78 

0 . 47 

0 . 8b 

3 . 29 

3 . 84 

5 . 83 

7.41 

2 . 85 

4 . 33 

0 . 87 

2 . 4b 

2 . 7b 

35 . 35 

1  979 

2 . 43 

1.18 

3 . 74 

5 . 20 

1  .  45 

4  .  75 

4 . 34 

b  .  74 

0 . 05 

1  .  55 

2 . 43 

2 . 24 

38.10 

1  980 

1  .  02 

1  .  07 

0 . 97 

2 . 75 

2 . 37 

b  .  Ob 

3 . 58 

5.41 

8.13 

1  .  42 

0 . 88 

2.71 

34.17 

1  981 

0 . 22 

2 . 40 

0 . 85 

5.21 

1  .  84 

5 . 88 

1.14 

9.18 

3.51 

2 . 47 

1  .  83 

0 . 77 

34 . 90 

1  982 

1  .  58 

0 . 20 

3 . 83 

3.47 

4 . 5b 

4.31 

8 . 89 

2 . 89 

1  .  70 

4 . 22 

4 . 89 

3 . 85 

43 . 59 

1  983 

0 . 52 

1  .  48 

2 . 70 

3 . 85 

4 . 99 

1  .  55 

3 . 85 

2.47 

3 . 80 

2 . 25 

4 . 88 

2.31 

34 . 45 

1  984 

0 . 73 

1  .  29 

2 . 04 

3 . 09 

3 . 95 

3 . 99 

2 . 92 

1  .  83 

1  .  54 

5 . 93 

3 . 44 

3 . 29 

33 . 84 

1  985 

1  .  00 

1  .  88 

3  .  bb 

1.10 

3 . 43 

3 . 34 

2 . 98 

4.71 

2.81 

7 . 39 

5.51 

2 . 30 

40.11 

1  98b 

0 . 73 

2 . 44 

0 . 93 

2 . 04 

4  .  79 

3 . 77 

3.14 

2 . 38 

9 . 89 

2 . 44 

1.12 

0  .  bb 

34 . 33 

1  987 

0 . 93 

0 . 82 

1  .  9b 

1  .  98 

3 . 73 

3 . 08 

5 . 02 

13.55 

2 . 38 

0 . 82 

2 . 57 

4 . 03 

40 . 87 

1  988 

2 . 45 

0 . 54 

2.15 

3.14 

1  .  29 

0 . 4b 

2 . 39 

1  .  9b 

2 . 29 

2.10 

4 . 25 

1  .  75 

24 . 77 

Record 

Mean 

1  .  85 

1  .  38 

2.51 

3.41 

3 . 74 

4  .  32 

3 . 75 

3.81 

3 . 8b 

2.81 

2 . 40 

1  .  7b 

35.41 

See  Reference  Notes  on  Page  6B  . 
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AVERAGE  TEMPERATURE  (deg.  F)  rockford,  Illinois 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1  959 

13.3 

21.4 

34  .  4 

47.7 

84 . 2 

70 . 4 

72 . 2 

75 . 8 

85.8 

48 . 7 

29 . 3 

32 . 8 

48 . 0 

1  980 

24  .  1 

22 . 3 

22 . 5 

50 . 8 

57 . 2 

87 . 1 

71.4 

72 . 7 

bb  .  4 

51.8 

39 . 8 

21.9 

47.3 

1  981 

19.5 

31.5 

37 . 4 

43.0 

5b  .  3 

88 . 9 

72 . 3 

72 . 4 

85 . 1 

53 . 0 

38 . 3 

22 . 8 

48 . 4 

1  982 

14.5 

21.4 

31.4 

47.7 

84 . 4 

89 . 0 

89 . 5 

7  1.7 

80 . 5 

54 . 8 

38 . 8 

22 . 1 

47.1 

#  1  983 

9 . 3 

18.3 

38 . 4 

50 . 7 

57  .  b 

71.1 

73 . 8 

89 . 8 

84 . 0 

82 . 0 

43.2 

13.2 

47.4 

1  984 

2b  .  7 

25 . 7 

32 . 3 

48 . 5 

82  .  b 

88 . 8 

72 . 8 

88 . 9 

82 . 7 

48  .  1 

41.1 

22 . 9 

48 . 3 

1  985 

19.5 

22 . 1 

25 . 9 

45  .  b 

81.9 

87 . 9 

72 . 9 

89 . 7 

82 . 2 

52 . 4 

39 . 6 

32 . 3 

47.7 

1  988 

13.4 

23 . 9 

37  .  b 

44.1 

51.4 

89 . 2 

75 . 4 

89 . 7 

82 . 5 

51.4 

39 . 0 

24 . 8 

48 . 9 

1  987 

24  .  b 

18.9 

35 . 9 

47.8 

52 . 9 

88 . 4 

89 . 8 

bb  .  1 

82 . 4 

51.3 

34 . 4 

27 . 7 

46 . 5 

1  988 

21.2 

21.2 

40 . 4 

49 . 7 

5b  .  1 

89 . 8 

70 . 9 

71.4 

83 . 2 

53 . 2 

37 . 8 

25 . 3 

48 . 4 

1  989 

17.9 

28 . 3 

31.0 

48 . 4 

59 . 4 

83 . 8 

72 . 8 

71.7 

83 . 1 

49 . 8 

38 . 7 

24 . 2 

47.2 

1  970 

12.5 

22 . 4 

33  .  1 

48 . 5 

80 . 4 

88 . 5 

73 . 8 

7  1.4 

83 . 8 

52 . 8 

37 . 7 

2b  .  8 

47 . 6 

1  971 

14.8 

25 . 0 

32 . 3 

48 . 0 

57 . 0 

74 . 2 

70 . 7 

70 . 7 

88  .  1 

59 . 2 

39 . 1 

31.5 

49.2 

1972 

17.0 

20 . 5 

32 . 4 

44.5 

82 . 3 

85 . 8 

71.1 

71.3 

83 . 3 

48 . 9 

38 . 8 

21.8 

46 . 3 

1  973 

2b  .  3 

2b  .  9 

43 . 0 

47.8 

55 . 8 

70 . 8 

73 . 5 

73 . 2 

84 . 3 

5b  .  5 

39 . 9 

24  .  1 

50 . 2 

1  974 

21.2 

24 . 0 

3b  .  2 

50 . 8 

5b  .  b 

bb  .  1 

75 . 3 

70 . 3 

80 . 1 

52 . 0 

38 . 0 

28 . 7 

48.1 

1  975 

23 . 5 

23  .  1 

29 . 2 

42 . 5 

82 . 4 

70 . 5 

73  .  1 

73  .  1 

58 . 0 

53  .  1 

42 . 2 

27 . 0 

48.1 

1  97b 

18.5 

30 . 8 

38 . 5 

49 . 7 

55 . 3 

88 . 8 

73 . 4 

89 . 4 

80 . 0 

45.1 

28  .  1 

15.0 

45 . 9 

1  977 

5 . 9 

23 . 5 

42 . 2 

55  .  1 

88 . 2 

87.4 

75 . 4 

88 . 8 

83 . 4 

49.1 

38 . 5 

19,9 

47.9 

1  978 

11.3 

12.3 

29 . 3 

47.5 

58 . 9 

89  .  1 

72 . 3 

71.7 

88 . 1 

49 . 9 

37 . 9 

21.9 

45 . 9 

1  979 

7  .  7 

12.9 

31.7 

42.9 

58 . 7 

88 . 4 

71.5 

70 . 0 

83 . 0 

50 . 8 

35 . 9 

29 . 0 

45 . 2 

1  980 

19.3 

17.1 

30 . 1 

4b  .  4 

80 . 8 

bb  .  7 

75 . 4 

73.7 

84 . 2 

47.3 

38 . 2 

25 . 4 

47.0 

1  981 

21.4 

25 . 9 

37 . 3 

51.4 

5b  .  3 

70 . 0 

72 . 5 

71.2 

82 . 5 

48.8 

39 . 4 

22 . 9 

48 . 3 

1  982 

8 . 9 

19.8 

32 . 8 

44.0 

85 . 5 

84 . 8 

74 . 8 

89 . 0 

81.8 

53 . 8 

38  .  1 

33  .  1 

47.1 

1  983 

25 . 3 

29 . 5 

3b  .  8 

43.9 

54 . 7 

70 . 5 

78 . 0 

77 . 2 

83 . 3 

51.5 

40  .  1 

12.7 

48 . 6 

1  984 

18.0 

31.9 

28  .  b 

48.9 

55 . 4 

70 . 9 

70 . 8 

72 . 8 

81.8 

54 . 8 

37  .  1 

29 . 2 

48 . 0 

1  985 

12.9 

19.3 

39 . 3 

54  .  1 

82 . 2 

88 . 4 

71.9 

88 . 3 

84 . 0 

51.8 

35 . 3 

14.8 

46 . 7 

1  98b 

20 . 9 

22 . 5 

40 . 0 

52 . 2 

81.4 

88 . 5 

75 . 3 

87 . 1 

84 . 9 

51.7 

33 . 4 

28 . 1 

48 . 8 

1  987 

23  .  1 

32 . 4 

39 . 5 

51.1 

83 . 9 

72 . 5 

7b  .  3 

70 . 8 

82 . 8 

44  .  7 

4  1.8 

29 . 4 

50 . 7 

1  988 

18.0 

19.7 

3b  .  2 

47.7 

82 . 5 

71.3 

78 . 8 

7b  .  4 

85 . 3 

45 . 2 

39 . 8 

28 . 3 

48 . 6 

Record 

Mean 

20 . 3 

24 . 4 

35 . 3 

48 . 2 

59 . 5 

89 . 1 

73.9 

7  1.9 

84 . 0 

52 . 3 

38 . 3 

25 . 4 

48 . 5 

Max 

28 . 9 

33 . 0 

44 . 5 

59 . 3 

71.3 

80 . 8 

85 . 8 

83 . 3 

75 . 8 

83 . 4 

47.0 

33 . 2 

58 . 8 

M  i  n 

11.7 

15.8 

2b  .  0 

37  .  1 

47.8 

57 . 5 

82 . 2 

80 . 4 

52 . 3 

41.1 

29 . 5 

17.8 

38 . 3 

See  Reference  Notes  on  Page  SB. 
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HEATING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  E 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


SEASON 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

1959-60 

6 

0 

95 

497 

1066 

998 

1  262 

1  235 

13  13 

4  35 

244 

33 

7  184 

1960-61 

4 

3 

89 

4  06 

75  1 

13  3  1 

14  03 

934 

849 

654 

288 

30 

6742 

1961-62 

9 

3 

1  33 

372 

796 

1  300 

1  559 

12  13 

1038 

527 

1  34 

34 

7  118 

1 962-63 

1  4 

1 

1  79 

339 

778 

1  325 

1  725 

1  357 

8  1  9 

425 

246 

34 

7242 

# 1 963-64 

2 

1  7 

95 

1  27 

647 

1605 

118  1 

1133 

1008 

4  89 

1  22 

56 

6482 

1964-65 

9 

5  1 

1  45 

5  1  9 

7  1  3 

1  298 

1405 

1  1  94 

1204 

579 

1  45 

26 

7288 

1965-66 

1 

30 

1  34 

392 

758 

1005 

1595 

114  2 

84  4 

620 

4  1  7 

45 

6983 

1966-67 

0 

7 

1  22 

4  1  7 

773 

1238 

124  4 

134  1 

892 

5  1  3 

385 

22 

6954 

1967-68 

42 

5  1 

1  34 

439 

9  1  O 

114  9 

134  9 

1  266 

754 

453 

275 

24 

6846 

1968-69 

1  5 

2  1 

95 

393 

809 

1  224 

1453 

10  17 

1047 

490 

2  1  0 

1  20 

6894 

1 969-70 

4 

1 

1  1  5 

486 

845 

1  256 

1627 

119  1 

983 

502 

203 

4  4 

7257 

1 970-7 1 

5 

2 

1  1  7 

377 

8  1  2 

1182 

1549 

1114 

1007 

504 

258 

5 

6932 

1971-72 

1  4 

5 

95 

209 

7  7  1 

103  1 

1483 

1  287 

1006 

606 

1  64 

79 

6750 

1 972-73 

1  7 

26 

1  1  9 

4  9  1 

845 

1338 

1193 

106  1 

675 

520 

28  1 

2 

6568 

1 973-74 

O 

3 

99 

28  1 

744 

1260 

1  354 

114  2 

887 

427 

277 

59 

6533 

1 974—75 

0 

5 

1  75 

4  00 

804 

1179 

1277 

1  1  66 

1107 

668 

1  50 

29 

6960 

1975-76 

1  2 

0 

225 

376 

678 

1  1  72 

14  99 

986 

8  1  3 

4  7  3 

296 

1  6 

6546 

1 976-77 

2 

1  7 

1  74 

6  1  5 

1100 

1545 

1830 

1158 

697 

3  1  8 

73 

42 

757  1 

1977-78 

O 

20 

88 

488 

84  9 

1393 

1658 

14  7  1 

1  1  O  1 

5  1  9 

259 

29 

7875 

1978-79 

2 

7 

66 

4  6  1 

806 

1333 

177  1 

1458 

1  026 

658 

24  5 

27 

7860 

1 979-80 

9 

26 

1  20 

450 

866 

1  1  1  O 

14  11 

1380 

1073 

556 

1  84 

63 

7248 

1980-81 

0 

3 

99 

538 

796 

1222 

1346 

1089 

85  1 

402 

275 

9 

6630 

1981-82 

9 

6 

1  09 

493 

76  1 

1296 

1739 

1268 

990 

623 

74 

6  1 

7429 

1982-83 

0 

32 

1  56 

362 

80  1 

984 

1224 

987 

867 

627 

3  1  6 

34 

6390 

1983-84 

6 

O 

1  4  8 

423 

742 

16  15 

15  15 

952 

1123 

542 

302 

7 

7375 

1 984-85 

9 

9 

1  80 

322 

833 

110  1 

1  609 

1277 

789 

368 

1  2  7 

55 

6679 

1 985-86 

2 

1  4 

1  57 

4  02 

885 

1553 

1  362 

1  1  87 

77  1 

397 

1  38 

35 

6903 

1 986-87 

2 

42 

9  1 

402 

942 

1135 

1290 

905 

78  1 

4  1  8 

1  4  3 

1  1 

6  162 

1 987-88 

2 

32 

1  08 

623 

695 

1  096 

15  13 

1  308 

887 

5  1  4 

1  3  1 

23 

6932 

1 988-89 

0 

8 

66 

605 

755 

119  3 

See  Refenence  Notes  on  Page  SB. 
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COOLING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  F  rockford,  Illinois 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1969 

0 

0 

0 

0 

45 

82 

24  4 

2  1  3 

66 

2  1 

0 

0 

67  1 

1970 

0 

0 

0 

1  6 

64 

1  57 

276 

209 

79 

5 

o 

0 

806 

197  1 

0 

0 

0 

1 

1  6 

288 

1  97 

1  90 

1  93 

35 

0 

0 

920 

1972 

0 

0 

0 

0 

89 

1  04 

2  1  4 

229 

75 

O 

o 

0 

7  1  1 

1973 

0 

0 

0 

5 

1 

1  78 

272 

263 

84 

25 

0 

0 

828 

19  74 

0 

o 

o 

9 

25 

98 

329 

1  77 

35 

6 

o 

0 

679 

1975 

0 

0 

0 

0 

75 

20  1 

273 

258 

22 

1  5 

0 

0 

844 

1976 

0 

0 

0 

2  1 

3 

1  37 

270 

1  59 

3  1 

5 

o 

0 

626 

1977 

0 

0 

0 

3  1 

1  80 

1  20 

330 

1  38 

48 

0 

0 

0 

847 

1978 

0 

o 

0 

0 

75 

1  60 

238 

220 

1  66 

0 

0 

0 

859 

1979 

0 

0 

0 

0 

56 

1  34 

2  1  7 

1  87 

69 

1  6 

0 

0 

679 

1  980 

o 

0 

o 

6 

52 

1  1  7 

329 

278 

80 

0 

o 

0 

862 

198  1 

o 

0 

0 

3 

1  5 

1  64 

248 

202 

42 

0 

0 

0 

6  74 

1  982 

o 

0 

0 

0 

96 

6  1 

303 

1  68 

66 

1  5 

o 

o 

709 

1  983 

0 

0 

0 

0 

4 

207 

4  1  6 

386 

1  04 

1  0 

0 

0 

1127 

1  984 

0 

0 

o 

3 

1  2 

1  89 

1  95 

257 

87 

5 

0 

o 

748 

1  985 

0 

0 

o 

4  7 

45 

1  06 

223 

1  20 

1  34 

O 

0 

0 

675 

1  986 

o 

0 

4 

22 

35 

1  4  8 

329 

1  1  3 

92 

1 

0 

0 

744 

1  987 

0 

0 

0 

8 

1  1  8 

24  4 

358 

220 

4  7 

0 

0 

0 

995 

1  988 

o 

o 

0 

0 

58 

22  1 

365 

369 

8  1 

o 

0 

0 

1  094 

See  Refenence  Notes 

Page  5  B 


Page  SB. 


SNOWFALL  (inches) 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


SEASON 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

1  959-bO 

0 . 0 

0 . 0 

0.0 

1  . 1 

b  .  9 

8 . 9 

9 . 1 

19.5 

9 . 7 

T 

T 

0 . 0 

55 . 2 

1 9b0-b1 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

0  .  b 

5 . 7 

1  .  9 

2 . 5 

7 . 8 

4  .  4 

0 . 0 

0 . 0 

22 . 9 

1 9b1 -b2 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2  .  1 

8 . 8 

1  b  .  0 

15.1 

7 . 9 

1  .  1 

0 . 0 

0 . 0 

51  .  0 

1 9b2-b3 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0  .  1 

T 

3 . 7 

11.3 

8 . 4 

12.2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

35 . 7 

1 9b3-b4 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

8  .  b 

2 . 0 

b  .  5 

22 . 7 

T 

0 . 0 

0 . 0 

39 . 8 

1 9b4-b5 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 8 

10.3 

10.3 

5 . 0 

19.2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

47  .  b 

1 9b5-bb 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

5 . 5 

11.0 

0 . 3 

1  .  0 

T 

1  .  0 

0 . 0 

18.9 

1 9bb-b7 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

7 . 8 

8  .  1 

1  1  .  b 

b  .  5 

3 . 8 

J 

0 . 0 

37 . 8 

1 9b7-b8 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

2 . 2 

0 . 7 

2 . 0 

2 . 9 

2 . 3 

0  .  b 

0 . 3 

0 . 0 

0 . 0 

11.0 

1  9b8-b9 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 5 

8 . 9 

4  .  b 

0 . 8 

4 . 9 

T 

0 . 0 

0 . 0 

23 . 7 

1 9B9-70 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0  .  b 

1  b  .  0 

8 . 2 

5 . 4 

b  .  4 

b  .  7 

0 . 0 

0 . 0 

43 . 3 

1 970-71 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

3 . 2 

10.0 

3 . 4 

1  4  .  b 

0 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

31  .  b 

1 971-72 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

5 . 0 

0 . 2 

5 . 5 

7 . 9 

15.7 

2 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

37 . 0 

1 972-73 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

4 . 4 

8 . 7 

0 . 4 

b  .  9 

0 . 9 

5 . 2 

.0.0 

0 . 0 

2b  .  b 

1 973-74 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

20 . 0 

12.2 

15.1 

2 . 3 

T 

0 . 0 

0 . 0 

49  .  b 

1 974-75 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 3 

11.4 

4 . 2 

1  8  .  b 

8 . 4 

4  .  b 

0 . 0 

0 . 0 

51  .  5 

1  975-7b 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

b  .  4 

7 . 9 

b  .  b 

1  .  8 

0 . 3 

0 . 3 

T 

0 . 0 

23 . 3 

1  97b-77 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 5 

5 . 8 

8 . 8 

4 . 3 

7 . 2 

0 . 8 

0 . 0 

0 . 0 

31.4 

1 977-78 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

7 . 3 

23 . 3 

10.0 

b  .  9 

4 . 2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

51  .  7 

1 978-79 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4  .  b 

25 . 1 

2b  .  1 

12.2 

4 . 5 

o 

CM 

0 . 0 

0 . 0 

74 . 5 

1 979-80 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 9 

0 . 9 

5 . 1 

13.0 

4  .  b 

5 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

33 . 9 

1 980-81 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 8 

1  .  4 

b  .  7 

2 . 5 

9  .  1 

0  .  b 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

21.1 

1 981-82 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 8 

5 . 8 

14.8 

1  .  8 

8  .  1 

7 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

41.0 

1 982-83 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

T 

3  .  b 

5 . 5 

9 . 5 

9 . 4 

T 

0 . 0 

0 . 0 

28 . 0 

1 983-84 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

o 

o 

0 . 5 

18.3 

8 . 8 

2 . 2 

10.9 

0 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

41.4 

1 984-85 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 2 

14,2 

13.4 

8 . 3 

2 . 8 

2 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

41.3 

1 985- 8b 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

5  .  1 

12.5 

8 . 7 

12.3 

0 . 9 

1  .  2 

0 . 0 

0 . 0 

40 . 7 

1  98b-87 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

5 . 0 

2 . 0 

9 . 5 

T 

2 . 8 

T 

0 . 0 

0 . 0 

19.3 

1 987-88 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

0  .  b 

21  .  7 

8 . 7 

9 . 9 

3 . 4 

0 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

45 . 0 

1 988-89 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

1  .  b 

11.8 

Record 

Mean 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

2 . 8 

9 . 3 

8  .  b 

b  .  b 

b  .  b 

1  .  4 

T 

o 

o 

35 . 3 

See  Reference  Notes  on  Page  bB  . 
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REFERENCE  NOTES 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


GENERAL 

T  -  TRACE  AMOUNT. 

BLANK  ENTRIES  DENOTE  M  I  S S  I  N G  /  U N R E P 0 R T E D  DATA. 
t  INDICATES  A  STATION  OR  INSTRUMENT  RELOCATION. 

SEE  STATION  LOCATION  TABLE  ON  PAGE  8. 

SPECIFIC 
PAGE  2 

PM  -  INCLUDES  LAST  DAY  OF  PREVIOUS  MONTH 
PAGE  3 

la)  -  LENGTH  OF  RECORD  IN  YEARS,  ALTHOUGH 
INDIVIDUAL  MONTHS  MAY  BE  MISSING. 

*  LESS  THAN  .05 

NORMALS  -  BASED  ON  THE  1951-1980  RECORD  PERIOD. 
EXTREMES  -  DATES  ARE  THE  MOST  RECENT  OCCURRENCE 
WIND  DIR.-  NUMERALS  SHOW  TENS  OF  DEGRESS  CLOCKWISE 
FROM  TRUE  NORTH.  "00"  INDICATES  CALM. 
RESULTANT  DIRECTIONS  ARE  GIVEN  TO  WHOLE  DEGREES. 

PAGE  4  B 

MAX  AND  MIN  ARE  LONG  TERM  MEAN  DAILY  MAXIMUM 
AND  MEAN  DAILY  MINIMUM  TEMPERATURES. 


EXCEPTIONS 
PAGES  4  A ,  4  B ,  GA 

RECORD  MEANS  ARE  THROUGH  THE  CURRENT  YEAR, 
BEGINNING  IN  1930  FOR  TEMPERATURE 

1906  FOR  PRECIPITATION 
1951  FOR  SNOWFALL 


Page  bB 


ROCKFORD, 

ILLINOIS 


The  climate  of  Rockford  is  characterized  by  hot 
summers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake 
Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in  the 
Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat 
higher  than  those  westward  around  the  Mississippi 
River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect 
of  Lake  Michigan  sometimes  is  felt  as  far  westward 
as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  precipitation  occurs  in 
the  three  summer  months  of  June  to  August,  and  64 
percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no 
month  averages  less  than  4  percent  of  the  annual 
total. 


Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom 
does  oppressive  heat  prevail  for  extended  periods. 

In  general,  the  summers  are  pleasant. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February 

Based  on  the  1951-1980  period,  the  average  first 
occurrence  of  32  degrees  Fahrenheit  in  the  fall  is 
October  11  and  the  average  last  occurrence  in  the 
spring  is  April  29. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Elevation  above 

*  Type 

M  =  AMOS 

Sea 

Ground 

level 

» 

DO 

T  =  AUTOB 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

Latitude 

North 

Longitude 

West 

Ground  at  tem¬ 

perature  site 

Wind  instruments 

Extreme  thermometer 

Psychrometer 

Sunshine  Switch 

Tipping  bucket 

rain  gage 

Weighing  rain  gage 

8"  rain  gage 

Hygro thermometer 

Automatic  Observii 

Equipment  * 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  North  Main 

12/  ?/72 

10/  ?/93 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  T.  D.  Robertson. 

731  North  Court  Street 

11/  ?/93 

12/  ? / 1 2 

.25  mi.  WSW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  H.  C.  Porter. 

1135  North  Court  Street 

1/  ?/13 

6/01/18 

.5  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

731  North  Court  Street 

6/02/18 

7/29/20 

. 5  mi .  SW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7/30/20 

9/23/53 

.75  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  F.  W.  Knowl ton  and 
Daughter . 

2221  North  Winnebago 

9/24/53 

6/30/57 

1  .1  mi.  NW 

42°  18' 

89°  06' 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 
4.7  miles  South  of  P.  O. 

12/19/50 

11/04/58 

42°  12' 

89°  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel. 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 

11/05/58 

Present 

35  feet  E 

42°  12' 

89°  06' 

#724 

a20 

6 

5 

NA 

e20 

b6 

c4 

d4 
f  4 

NA 

First-Order  Weather  Bureau. 

#  -  728  to  11/10/62  and  727  to 
8/22/63. 

a  -  33  to  12/6/62. 
b  -  5  to  11/6/62. 

c  -  3  to  11/6/62. 

d  -  Commissioned  8/22/63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter. 

e  -  Installed  4/25/79. 
f  -  Type  change  7/17/85. 

SUBSCRIPTION: 

Price  and  ordering  information  available  through:  National  Climatic  Data  Center,  Federal  Building,  Asheville,  North  Carolina  28801 


USCOMM-NOA A- ASHEVILLE,  N.C.  -  450 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE  AN  EQUAL  0PP0RTUN1 TY  EMPLOYER 

NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE,  N.C.  28801 
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LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA 

ANNUAL  SUMMARY  WITH  COMPARATIVE  DATA 

ROCKFORD, 

ILLINOIS 

Daily  Data 


ISSN  0198-1900 


1  or 


CELSIUS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


TEMPERATURE  DEPICTS  NORMAL  MAXIMUM,  NORMAL  MINIMUM  AND  ACTUAL  DAILY  HIGH  AND  LOW  VALUES  (FAHRENHEIT) 
PRECIPITATION  IS  MEASURED  IN  INCHES,  SCALE  IS  NON-LINEAR 
STATION  PRESSURE  IS  MEASURED  IN  INCHES  OF  MERCURY 


I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION,  AND  IS  COMPILED  FROM 
RECORDS  ON  FILE  AT  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER,  ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA,  28801 
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METEOROLOGICAL  DATA  FOR  1986 

ROCKFORD.  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°12'N  LONGITUDE:  83°06'W  ELEVATION:  FT.  GRND  724  BARO  732  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN :  34822 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F: 

Averages 

61  .8 

41  .8 

34.3 

“Daily  Maxi  mum 

23.5 

28.6 

50.2 

64.8 

71.3 

73.5 

84.3 

77.8 

74.5 

58.3 

“Daily  Mini  mum 

12.3 

16.3 

23.8 

33.6 

50.3 

57.5 

65.6 

56.4 

55.2 

41  .6 

24.3 

21  .3 

33.3 

"Mon  th 1 y 

20.3 

22.5 

40.0 

52.2 

61  .4 

68.5 

75.3 

67.1 

64.3 

51.7 

33.4 

28.1 

48.8 

“Month  1 y  Dewp t . 

E  x  tr ernes 

17.6 

18.3 

30.8 

38.0 

50.6 

58.8 

66.5 

57.2 

57.1 

44.7 

26.0 

23.1 

40.8 

" H i ghes  t 

47 

33 

85 

30 

86 

32 

34 

85 

88 

75 

61 

44 

34 

-Date 

21 

13 

23 

26 

31 

13 

13 

25 

25 

21 

8 

13 

JUL  13 

“Lowes  t 

-13 

-7 

7 

23 

31 

42 

53 

41 

37 

23 

3 

-2 

-13 

-Date 

8 

13 

7 

22 

3 

3 

3 

28 

8 

15 

13 

13 

JAN  8 

DEGREE  DAYS  BASE  65  °F: 

Heat i ng 

1362 

1187 

771 

337 

138 

35 

2 

42 

31 

402 

342 

1135 

6504 

Cool i ng 

0 

0 

4 

22 

35 

148 

323 

113 

32 

1 

0 

0 

744 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

AVG.  SKY  COVER  (tenths) 

Sunr i se  “  Sunset 

7.0 

7.5 

6.3 

6.5 

7.5 

6.1 

5.5 

6.0 

7.8 

6.7 

6.8 

8.1 

6.3 

Midnight  -  Midnight 

6.6 

7.6 

7.0 

6.2 

7.0 

5.3 

5.1 

5.6 

7.1 

6.2 

6.7 

7.4 

6.5 

NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

-Clear 

6 

3 

3 

6 

4 

8 

10 

8 

4 

8 

5 

3 

74 

-Partly  Cloudy 

7 

7 

2 

3 

7 

3 

3 

1 1 

6 

6 

7 

6 

86 

“C 1 oudy 

18 

18 

20 

15 

20 

13 

12 

12 

20 

17 

18 

22 

205 

Prec i p i t  a  t i on 

.01  inches  or  more 

5 

'13 

8 

12 

13 

3 

1 1 

8 

14 

12 

10 

4 

113 

Snow  ,  I ce  pellets 

1.0  i nches  or  more 

2 

b 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

12 

Thunderstorms 

0 

0 

1 

3 

6 

6 

10 

3 

3 

1 

0 

0 

33 

Heavy  Fog,  visibility 
1/4  mile  or  less 

0 

5 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

4 

1 

2 

7 

22 

Temperature  °F 

~ Ma  x i mum 

30°  and  above 

0 

0 

0 

2 

0 

3 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

32°  and  be  1 ow 
“Mini  mum 

15 

16 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

8 

45 

32°  and  be  1 ow 

30 

25 

17 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

24 

23 

136 

0°  and  be  1 ow 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

13 

AVG.  STATION  PRESS,  (mb) 

331  .5 

388.8 

388.8 

387.1 

388.5 

388.5 

388.8 

331  .5 

330.2 

332.2 

333.3 

333 . 3 

330.2 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 

Hour  00 

83 

87 

77 

71 

81 

83 

88 

85 

83 

88 

81 

85 

84 

Hour  0b  it-  i 

Hour  12  *-OC 3  ‘  1 me  > 

30 

32 

84 

82 

84 

85 

83 

88 

33 

31 

83 

86 

87 

76 

78 

62 

52 

58 

63 

62 

56 

64 

66 

66 

76 

65 

Hour  1  8 

83 

82 

66 

48 

60 

60 

64 

60 

73 

73 

70 

81 

68 

PRECIPITATION  (inches): 

Water  Equivalent 

“Total 

0.73 

2.44 

0.33 

2.04 

4.73 

3.77 

3.14 

2.38 

3.83 

2.44 

1  .12 

0.66 

34.33 

“Greatest  (24  hrs) 

0.54 

0.82 

0.25 

1  .00 

2.08 

0.75 

0.85 

0.37 

3.26 

0.82 

0.67 

0.32 

3.26 

-Date 

2 

3-  4 

17-18 

23-30 

16-17 

30 

27-28 

26 

24 

25-26 

17-18 

7 

SEP  24 

Snow , I c  e  pellets 

-Total 

8.7 

12.3 

0.3 

1  .2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

5.0 

2.0 

30 . 1 

-Greatest  (24  hrs) 

5.7 

4.6 

0.6 

1  .2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.2 

1  .  7 

5.7 

-Date 

2 

6-  7 

13 

14-15 

13 

18 

8-  3 

JAN  2 

WIND: 

Resu 1 t  an  t 

“Direction  (  !  !  ) 

265 

010 

223 

238 

058 

034 

136 

251 

177 

124 

213 

265 

238 

“Speed  ( mph  ) 

4.0 

3.2 

3.6 

0.3 

2.5 

0.3 

3.0 

0.8 

1  .  3 

0.5 

2  6 

2.7 

0.3 

Average  Speed  (mph) 
Fastest  Obs .  1  Min. 

10.6 

3.5 

12.4 

12.4 

10.0 

3.5 

8.1 

7.3 

8.1 

8.8 

10.5 

3.4 

3.7 

“Direction  (  !  !  ) 

30 

06 

13 

17 

21 

22 

31 

30 

21 

04 

13 

30 

30 

-Speed  ( mph  ) 

31 

24 

33 

23 

28 

25 

28 

22 

26 

23 

23 

33 

33 

-Date 

Peak  Gust 

12 

6 

25 

30 

4 

16 

13 

26 

10 

4 

8 

3 

DEC  3 

-Direction  1  !  !  ) 
“Speed  1 mph ) 

40 

35 

45 

41 

40 

40 

40 

36 

33 

36 

38 

40 

45 

“Date 

12 

6 

25 

14 

4 

16 

6 

26 

13 

14 

8 

3 

MAR  25 

( ! ! )  See  Reference  Notes  on  Paqe  6B 
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NORMALS,  MEANS,  AND  EXTREMES 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°12'N  LONGITUDE:  89°0b'W  ELEVATION:  FT.  GRND  724BAR0  732  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN :  048 22 


(a  ) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F: 

Norma  1 s 

■Daily  Maxi  mum 

2b.  b 

31.8 

42.5 

58.5 

70.  b 

80.1 

83.7 

81.9 

74. b 

b3 . 0 

4b. 3 

32.  b 

57.7 

■Daily  Mini  mum 

9.8 

14.9 

25.1 

37.3 

47. b 

57. b 

b2 . 2 

bO.b 

52.0 

41.0 

28.7 

17.0 

37.8 

-Month  1 y 

18.2 

23.4 

33.8 

47.9 

59.1 

b8 . 8 

73.0 

71.3 

b3 . 3 

52.0 

37.5 

24.8 

47.8 

Ex  tremes 

-Record  Highest 

3b 

bO 

b8 

85 

91 

95 

99 

103 

101 

102 

90 

7b 

bb 

103 

-Year 

1 9b7 

197b 

198b 

1980 

1975 

1954 

1955 

1953 

1953 

1971 

1  9b  1 

1984 

JUL  1955 

-Record  Lowest 

3b 

-27 

-22 

-11 

5 

24 

38 

43 

41 

27 

15 

-10 

-24 

-27 

-Year 

1982 

1985 

1 9b2 

1982 

1  9bb 

1972 

1 9b7 

198b 

1984 

1952 

1977 

1983 

JAN  1982 

NORMAL  DEGREE  DAYS: 

Heating  (base  b5°F ) 

1448 

1 1  b5 

9b7 

513 

227 

34 

5 

1 1 

99 

412 

825 

124b 

b952 

Cooling  (base  b5°F ) 

0 

0 

0 

0 

44 

151 

253 

20b 

48 

12 

0 

0 

714 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

MEAN  SKY  COVER  (tenths) 

Sunr i se  -  Sunse  t 

3b 

b  .  7 

b .  5 

b  .  9 

b  .  7 

b .  3 

b.O 

5.5 

5.7 

5.5 

5.8 

7.0 

7.1 

b  .  3 

MEAN  NUMBER  OF  DAYS: 

Sunr i se  to  Sunse t 

-C 1  ear 

3b 

7.4 

7.4 

5.9 

b  .  5 

7.4 

7.2 

9.4 

8.8 

9.9 

10.2 

b.b 

b  .  8 

93. b 

-Partly  Cl oudy 

3b 

b  .  9 

5.8 

8.0 

7.8 

9.2 

10.8 

12.2 

10.9 

8  .  b 

7.4 

5.7 

5.5 

98.  b 

-C i oudy 

Prec i p i t  a  t i on 

3b 

1b. 8 

15.0 

17.1 

15.7 

14.4 

12.0 

9.4 

11.3 

11.5 

13.4 

17.7 

18.7 

173.0 

.01  inches  or  more 

3b 

9.3 

8.0 

11.0 

11  .8 

11.4 

10.3 

9.8 

9.1 

9.1 

8.7 

8.9 

10.1 

117.3 

Snow , I ce  pellets 

1.0  i nches  or  more 

3b 

2.8 

2.3 

2.2 

0.4 

0 .  * 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.9 

2.9 

11.5 

Thunders  torms 

3b 

0.1 

0.5 

1.8 

4.4 

5  .  b 

7.8 

8.0 

b  .  3 

4.9 

2.5 

1  . 1 

0.4 

43.3 

Heavy  Fog  Visibility 

1 / 4  m i  1 e  or  1  ess 

3b 

2.4 

2  .  b 

2.5 

1  . 1 

1  .0 

O.b 

1.3 

2.0 

1  .8 

2.2 

2.5 

3.0 

22.9 

Temperature  F 

-Max i mum 

30°  and  above 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.5 

2.3 

5.5 

3.1 

1  . 1 

0 .  * 

0.0 

0.0 

12.7 

32°  and  be  1 ow 
-Mini  mum 

23 

20.3 

14.5 

5.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

14. b 

57.7 

32°  and  be  1 ow 

23 

29. b 

2b.  1 

23.2 

9.1 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

b  .  2 

19.7 

27. b 

143.3 

0°  and  be  1 ow 

23 

9.9 

5 .  b 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

3.8 

19.9 

AVG.  STATION  PRESS. (mb) 

14 

991  .5 

991  .1 

988.2 

987.8 

987.1 

987.  b 

989.2 

990.4 

990.8 

991  . 1 

990.  b 

991  .0 

989.7 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 

* 

Hour  00 

23 

78 

78 

78 

75 

7b 

78 

83 

8b 

85 

81 

80 

81 

80 

Hour  0b  M  it-  i 

Hour  1 2  *-OC a  '  1  i me  J 

23 

78 

80 

81 

80 

81 

81 

85 

90 

90 

85 

83 

83 

83 

23 

b9 

b7 

b2 

5b 

54 

55 

57 

58 

58 

57 

bb 

73 

bl 

Hour  1  8 

23 

74 

70 

b5 

57 

54 

55 

58 

b2 

b5 

b5 

73 

77 

b5 

PRECIPITATION  (inches): 

Water  Equivalent 

-Norma  1 

1.42 

1.18 

2.59 

4.22 

3.75 

4.58 

4.50 

3.71 

3.70 

2.92 

2.30 

1  .91 

3b.  78 

-Max i mum  Month  1  y 

3b 

4  .  bb 

2 .  b7 

5 .  b2 

9.92 

b .  98 

9.98 

11.81 

9.27 

10.  b8 

8.32 

5.51 

5.04 

11.81 

-Year 

1  9b0 

1971 

1  9b  1 

1973 

1974 

1 9b7 

1952 

1 9b5 

1  9b  1 

1 9b9 

1985 

1971 

JUL  1952 

-Mini  mum  Mon  th 1 y 

3b 

0.18 

0.04 

0.52 

1.10 

1  .44 

1  .45 

1.14 

0 .  b7 

0.05 

0.01 

0.38 

0.37 

0.01 

-Year 

1  9b  1 

1 9b9 

1958 

1985 

1  9b  1 

1957 

1981 

1970 

1979 

1952 

197b 

197b 

OCT  1952 

-Maxi  mum  in  24  hr s 

3b 

2.89 

1.73 

2.50 

5.55 

3 .  b  1 

4.15 

5.03 

4.24 

5.5b 

5.22 

3.20 

2.24 

5.5b 

-Year 

1  9b0 

1  9bb 

197b 

1973 

1977 

1 9b9 

1952 

1972 

1  9b1 

1954 

1  9  b  1 

1971 

SEP  1 9b 1 

Snow , I ce  pellets 

-Max i mum  Mon  th 1 y 

3b 

2b.  1 

19.5 

22.7 

7.7 

1  .0 

2.2 

14.7 

25.1 

2b.  1 

-Year 

1979 

1  9b0 

1 9b4 

1982 

1  9bb 

1 9b7 

1951 

1978 

JAN  1979 

-Maximum  in  24  hrs 

3b 

9.9 

10.9 

10.4 

b.  7 

T 

2.2 

9.5 

8.5 

10.9 

-Year 

1979 

1  9b0 

1972 

1970 

197b 

1 9b  7 

1951 

1978 

FEB  1 9b0 

WIND: 

Mean  Speed  ( mph ) 
Prevailing  Direction 

3b 

10.5 

10. b 

11.7 

11.9 

10.5 

9.4 

8.1 

7.8 

8 .  b 

9.5 

10.4 

10.4 

10.0 

through  19b3 

Fastest  Obs .  1  Min. 

WNW 

WNW 

ENE 

WNW 

ENE 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

WNW 

WNW 

SSW 

-D i rec t i on  ( ! ! ) 

3b 

27 

25 

25 

1 1 

23 

30 

30 

2b 

20 

29 

20 

29 

1 1 

-Speed  (MPH) 

3b 

40 

45 

4b 

54 

47 

4b 

53 

48 

52 

37 

4b 

44 

54 

-Year 

1980 

1953 

1953 

1953 

1954 

1974 

1984 

1 9b5 

1 9b 

1980 

1 9b  1 

1970 

APR  1953 

Peak  Gust 

-Direction  ( ! ! ) 
-Speed  ( mph ) 

44 

4b 

53 

58 

53 

52 

70 

37 

45 

45 

4b 

51 

70 

-Date 

1985 

1984 

1985 

1984 

1985 

1985 

1 984 

1985 

1985 

1984 

1984 

1984 

JUL  1984 

( ! ! )  See  Reference  Notes  on  Page  bB  . 
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PRECIPITATION  (inches) 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1  957 

1  .  40 

1.61 

1  .  89 

4,17 

4 . 23 

1  .  45 

4 . 39 

4 . 55 

0 . 63 

1  .  64 

3 . 59 

3 . 06 

32 .61 

1  958 

0 . 55 

0 . 28 

0 . 52 

1  .  90 

2 . 24 

3.41 

5.31 

2 .51 

2 . 40 

2 . 24 

2.18 

0 . 75 

24 . 29 

1  959 

1.51 

2 . 24 

4 . 94 

5.13 

2.61 

4 . 00 

7 . 56 

4  .  74 

4 . 73 

5 . 56 

2.18 

2 . 77 

47.97 

1  9fc0 

4 . 66 

1  .  76 

2 . 23 

5 . 84 

4 . 66 

4 . 22 

3 . 79 

4 . 94 

4 . 56 

5.13 

2 . 08 

0 . 64 

44.51 

1  9fe  1 

0.18 

1  .  06 

5 . 62 

2 . 87 

1  .  44 

1  .  65 

3 . 92 

1.12 

10.68 

6 . 05 

4 . 83 

0 . 97 

40 . 39 

1  962 

2 . 36 

1  .  49 

3.17 

2 . 42 

4 . 23 

1  .  88 

5 . 56 

2 . 57 

1  .  73 

0 . 95 

0 . 84 

0 . 50 

27 . 70 

1  963 

0 . 60 

0 . 38 

2 . 94 

5.51 

1  .  89 

4 . 27 

5.16 

1  .  84 

3 . 95 

1  .  04 

2 . 34 

0 . 79 

30.71 

1  964 

0 . 97 

0 . 50 

3 . 64 

8.17 

3.41 

6.51 

5 . 20 

1  .  99 

3 . 32 

0.11 

4.51 

0.91 

39 . 24 

1  965 

4 . 40 

0 . 83 

2 . 30 

4 . 62 

5 . 66 

2 . 56 

3.81 

9 . 27 

8 . 23 

2.91 

1  .  83 

3 .03 

49 . 45 

1  966 

1  .  39 

2 . 04 

2 . 75 

4 . 96 

4 . 76 

4 . 53 

1  .  59 

1  .  50 

1.18 

2.51 

3 . 53 

2.16 

32 . 90 

1  967 

1.41 

0 . 92 

1  .  63 

5 . 30 

2 . 48 

9 . 98 

1  .  32 

3 . 71 

3.11 

5 . 06 

2 . 58 

1  .  55 

39 . 05 

1  968 

0 . 58 

0 . 37 

1  .  00 

4 . 92 

3  .  78 

6 . 26 

2 . 62 

6 . 33 

6 . 76 

1  .  26 

2 . 80 

3.31 

39 . 99 

1  969 

1  .  86 

0 . 04 

1  .  59 

4 . 45 

5 . 75 

8 . 90 

5 . 72 

2.14 

1  .  87 

8 . 32 

1  .  45 

1  .  20 

43 . 29 

1  970 

0.51 

0 . 56 

1  .  89 

3 . 75 

5 . 50 

4 . 20 

4 . 29 

0 . 67 

10.63 

4 .03 

1  .  36 

1  .  37 

38 . 76 

1  971 

1.11 

2 . 67 

2.11 

1  .  79 

1  .  83 

2 . 37 

2.81 

1  .  48 

2 . 36 

1  .  99 

2 . 24 

5 . 04 

27 . 80 

1  972 

0 . 66 

0 . 60 

2 . 79 

6.21 

4 . 57 

8 . 27 

8 . 39 

9.10 

6.51 

4 . 29 

1  .  39 

2 . 37 

55.15 

1  973 

1  .  67 

1  .  56 

4 . 53 

9 . 92 

6 . 98 

5.16 

5.81 

1  .  89 

8 . 52 

5.15 

1  .  97 

3 . 32 

56 . 48 

1  974 

3 . 55 

1  .  65 

2 . 03 

3.41 

6 . 98 

6 . 30 

1  .  48 

2.21 

0 . 35 

2.41 

2.31 

1  .  63 

34 . 31 

1975 

2 . 38 

2 . 03 

2.81 

2 . 39 

3 . 03 

4 . 68 

1  .  30 

4 . 08 

0.91 

0 . 98 

4 . 24 

1  .  95 

30 . 78 

1976 

0 . 59 

1.41 

4 . 94 

3 . 60 

2 . 38 

2.16 

2 . 05 

2 . 04 

1  .  39 

1  .  94 

0 . 38 

0 . 37 

23 . 25 

1  977 

0.61 

0 . 64 

3 . 52 

2 . 39 

5 . 47 

4 . 67 

4 . 73 

5.31 

3.91 

2 . 26 

2 . 63 

1  .  87 

38.01 

1978 

0 . 78 

0 . 47 

0 . 86 

3 . 29 

3 . 84 

5 . 63 

7.41 

2 . 65 

4 . 33 

0 . 87 

2 . 46 

2 . 76 

35 . 35 

1  979 

2.43 

1.18 

3 . 74 

5 . 20 

1  .  45 

4 . 75 

4 . 34 

6 . 74 

0 . 05 

1  .  55 

2 . 43 

2 . 24 

36.10 

1  980 

i  .  02 

1  .  07 

0 . 97 

2 . 75 

2 . 37 

6 . 06 

3 . 58 

5.41 

6.13 

1  .  42 

0 . 68 

2.71 

34.17 

1  981 

0 . 22 

2 . 40 

0 . 65 

5.21 

1  .  84 

5 . 88 

1.14 

9.18 

3.51 

2.47 

1  .  63 

0 . 77 

34 . 90 

1  982 

1  .  58 

0 . 20 

3 . 63 

3 .47 

4 . 56 

4.31 

8 . 89 

2 . 69 

1  .  70 

4 . 22 

4 . 69 

3 . 65 

43 . 59 

1  983 

0 . 52 

1  .  48 

2 . 70 

3 . 85 

4 . 99 

1  .  55 

3 . 85 

2.47 

3 . 80 

2 . 25 

4 . 68 

2.31 

34 .45 

1  984 

0 . 73 

1  .  29 

2 . 04 

3 . 09 

3 . 95 

3 . 99 

2 . 92 

1  .  63 

1  .  54 

5 . 93 

3 . 44 

3 . 29 

33 . 84 

1  985 

1  .  00 

1  .  88 

3 . 66 

1.10 

3 . 43 

3 . 34 

2 . 98 

4.71 

2.81 

7 . 39 

5 .51 

2 . 30 

40.11 

1  986 

0 . 73 

2 . 44 

0 . 93 

2 . 04 

4  .  79 

3 . 77 

3.14 

2 . 38 

9 . 89 

2 . 44 

1.12 

0 . 66 

34 . 33 

Record 

Mean 

1  .  65 

1  .  39 

2 . 52 

3 . 43 

3 . 77 

4 . 38 

3  .  75 

3.71 

3 . 90 

2 . 85 

2 . 38 

1  .  74 

35 .47 

See  Reference  Notes  on  Page  6B . 
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AVERAGE  TEMPERATURE  (deg.  F)  rockford,  Illinois 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1  957 

14.6 

30 . 1 

35  .  1 

49  .  1 

57 . 7 

69 . 7 

75 . 4 

71.7 

6  1.2- 

48 . 9 

37 . 5 

31.1 

48 . 5 

1  958 

20 . 5 

16.4 

35 . 0 

48 . 6 

60 . 9 

63 . 7 

70 . 9 

72 . 6 

63 . 4 

54 . 9 

40 . 0 

18.7 

47.1 

1  959 

13.3 

21.4 

34 . 4 

47.7 

64 . 2 

70 . 4 

72 . 2 

75 . 8 

65 . 8 

48 . 7 

29 . 3 

32 . 6 

48 . 0 

1  960 

24 . 1 

22 . 3 

22 . 5 

50 . 8 

57 . 2 

67 . 1 

71.4 

72 . 7 

66 . 4 

51.8 

39 . 8 

21.9 

47.3 

1  961 

19.5 

31.5 

37 . 4 

43.0 

56 . 3 

68 . 9 

72 . 3 

72 . 4 

65  .  1 

53 . 0 

38 . 3 

22 . 8 

48 . 4 

1  962 

14.5 

21.4 

31.4 

47 . 7 

64 . 4 

69 . 0 

69 . 5 

71.7 

60 . 5 

54 . 6 

38 . 8 

22  .  1 

47.1 

#  1  963 

9 . 3 

16.3 

38 . 4 

50 . 7 

57 . 6 

71.1 

73.8 

69 . 8 

64 . 0 

62 . 0 

43.2 

13.2 

47.4 

1  964 

26 . 7 

25 . 7 

32 . 3 

48 . 5 

62 . 6 

68 . 6 

72 . 8 

66 . 9 

62 . 7 

48  .  1 

4  1.1 

22 . 9 

48 . 3 

1  965 

19.5 

22 . 1 

25 . 9 

45 . 6 

61.9 

67 . 9 

72 . 9 

69 . 7 

62 . 2 

52 . 4 

39 . 6 

32 . 3 

47.7 

1  966 

13.4 

23 . 9 

37 . 6 

44.1 

51.4 

69 . 2 

75 . 4 

69 . 7 

62 . 5 

51.4 

39 . 0 

24 . 8 

46 . 9 

1  967 

24 . 6 

16.9 

35 . 9 

47.8 

52 . 9 

68 . 4 

69 . 6 

66  .  1 

62 . 4 

51.3 

34 . 4 

27 . 7 

46 . 5 

1  968 

21.2 

21.2 

40 . 4 

49 . 7 

56 . 1 

69 . 6 

70 . 9 

71.4 

63.2 

53 . 2 

37 . 8 

25 . 3 

48 . 4 

1  969 

17.9 

28 . 3 

31.0 

48 . 4 

59 . 4 

63 . 6 

72 . 6 

71.7 

63.1 

49 . 8 

36 . 7 

24 . 2 

47.2 

1  970 

12.5 

22 . 4 

33  .  1 

48.5 

60 . 4 

68 . 5 

73.6 

71.4 

63 . 6 

52 . 8 

37 . 7 

26 . 6 

47.6 

1  971 

14.8 

25 . 0 

32 . 3 

48 . 0 

57 . 0 

74 . 2 

70 . 7 

70 . 7 

68  .  1 

59 . 2 

39  .  1 

31.5 

49 . 2 

1  972 

17.0 

20 . 5 

32 . 4 

44.5 

62 . 3 

65 . 8 

71.1 

71.3 

63 . 3 

48 . 9 

36 . 6 

21.6 

46 . 3 

1  973 

26 . 3 

26 . 9 

43.0 

47.6 

55 . 8 

70 . 6 

73.5 

73.2 

64 . 3 

56 . 5 

39 . 9 

24  .  1 

50 . 2 

1  974 

21.2 

24 . 0 

36 . 2 

50 . 8 

56 . 6 

66  .  1 

75 . 3 

70 . 3 

60  .  1 

52 . 0 

38 . 0 

26 . 7 

48  .  1 

1  975 

23.5 

23  .  1 

29 . 2 

42.5 

62 . 4 

70 . 5 

73.1 

73.1 

58 . 0 

53  .  1 

42 . 2 

27 . 0 

48  .  1 

1976 

16.5 

30 . 8 

38 . 5 

49.7 

55 . 3 

68 . 8 

73.4 

69 . 4 

60 . 0 

45  .  1 

28  .  1 

15.0 

45 . 9 

1  977 

5 . 9 

23 . 5 

42 . 2 

55  .  1 

68 . 2 

67 . 4 

75 . 4 

68 . 6 

63 . 4 

49  .  1 

36 . 5 

19.9 

47.9 

1  978 

11.3 

12.3 

29 . 3 

47.5 

58 . 9 

69  .  1 

72 . 3 

71.7 

68  .  1 

49,9 

37 . 9 

2  1.9 

45 . 9 

1  979 

7  .  7 

12.9 

31.7 

42 . 9 

58 . 7 

68 . 4 

71.5 

70 . 0 

63 . 0 

50 . 8 

35 . 9 

29 . 0 

45 . 2 

1  980 

19.3 

17.1 

30 . 1 

46 . 4 

60 . 6 

66 . 7 

75 . 4 

73 . 7 

64 . 2 

47.3 

38 . 2 

25 . 4 

47.0 

1  981 

21.4 

25 . 9 

37 . 3 

51.4 

56 . 3 

70 . 0 

72 . 5 

71.2 

62 . 5 

48 . 8 

39 . 4 

22 . 9 

48 . 3 

1  982 

8 . 9 

19.6 

32 . 8 

44.0 

65 . 5 

64 . 8 

74 . 6 

69 . 0 

61.8 

53 . 6 

38  .  1 

33  .  1 

47.1 

1  983 

25 . 3 

29 . 5 

36 . 8 

43.9 

54 . 7 

70 . 5 

78 . 0 

77.2 

63.3 

51.5 

40  .  1 

12.7. 

48 . 6 

1  984 

16.0 

31.9 

28 . 6 

46 . 9 

55 . 4 

70 . 9 

70 . 8 

72 . 8 

6  1.6 

54 . 6 

37  .  1 

29 . 2 

48 . 0 

1  985 

12.9 

19.3 

39 . 3 

54  .  1 

62 . 2 

66 . 4 

7  1.9 

68 . 3 

64 . 0 

5  1.8 

35 . 3 

14.6 

A  G  . 

1  986 

20 . 9 

22 . 5 

40.0 

52 . 2 

61.4 

68 . 5 

75 . 3 

67  .  1 

64 . 9 

51.7 

33 . 4 

28  .  1 

48 . 8 

Record 

Me  an 

20 . 4 

24 . 4 

35 . 2 

48 . 3 

59 . 3 

69 . 0 

73.8 

7  1.8 

64 . 0 

52 . 5 

38 . 3 

25 . 4 

48 . 5 

Max 

29 . 0 

33.0 

44.4 

59 . 3 

71.1 

80 . 5 

85 . 5 

83 . 3 

75 . 6 

63.6 

47.0 

33.2 

58 . 8 

Min 

11.7 

15.7 

26 . 0 

37.2 

47.6 

57 . 5 

62  .  1 

60 . 3 

52 . 4 

4  1.3 

29 . 5 

17.5 

38 . 2 

See  Reference  Notes  on  Page  bB  . 
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HEATING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  F 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


SEASON 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

1 957-58 

o 

5 

1  55 

4  9  3 

820 

104  4 

1  374 

1  358 

924 

487 

1  58 

80 

0898 

1 958-59 

3 

20 

1  02 

3  1  4 

74  1 

1428 

1598 

12  15 

94  1 

5  1  1 

1  33 

1  8 

7024 

1 959-bO 

O 

0 

95 

497 

1000 

998 

1  202 

1  235 

13  13 

4  35 

24  4 

33 

7  184 

1960-81 

4 

3 

89 

400 

75  1 

133  1 

1403 

934 

849 

054 

288 

30 

0742 

1961-&2 

9 

3 

1  33 

372 

790 

1  300 

1559 

12  13 

1  038 

527 

1  34 

34 

7  118 

1  9b2-6>3 

1  4 

1 

1  79 

339 

778 

1  325 

1  725 

1  357 

8  1  9 

425 

240 

34 

7242 

#  1  903—04 

2 

1  7 

95 

1  27 

04  7 

1005 

118  1 

1133 

1008 

489 

1  22 

50 

0482 

1 904-05 

9 

5  1 

1  45 

5  1  9 

7  1  3 

1298 

1  405 

1194 

1204 

579 

1  45 

20 

7288 

1  905—00 

1 

30 

1  34 

392 

758 

1005 

1  595 

1142 

84  4 

020 

4  1  7 

45 

0983 

19b6-b7 

O 

7 

1  22 

4  1  7 

773 

1238 

1244 

134  1 

892 

5  1  3 

385 

22 

0954 

19b7-b8 

42 

5  1 

1  34 

4  39 

9  1  0 

114  9 

1  349 

1200 

754 

453 

275 

24 

0840 

19b8-b9 

1  5 

2  1 

95 

393 

809 

1  224 

1453 

10  17 

104  7 

490 

2  1  O 

1  20 

0894 

1 9b9-70 

4 

1 

1  1  5 

480 

845 

1250 

1027 

119  1 

983 

502 

203 

44 

7257 

1 970-71 

5 

2 

1  1  7 

377 

8  1  2 

1  1  82 

1  549 

1114 

1  007 

504 

258 

5 

0932 

1971-72 

1  4 

5 

95 

209 

77  1 

103  1 

1483 

1  287 

1  OOO 

OOO 

1  04 

79 

0750 

1 972-73 

1  7 

20 

1  1  9 

49  1 

845 

1338 

1193 

1  OO  1 

075 

520 

28  1 

2 

0508 

1 973-74 

O 

3 

99 

28  1 

744 

1200 

1  354 

1142 

887 

427 

277 

59 

0533 

1 974-75 

0 

5 

1  75 

400 

804 

1  1  79 

1277 

1  1  OO 

110  7 

008 

1  50 

29 

0900 

1 975-70 

1  2 

0 

225 

370 

078 

1172 

14  99 

980 

8  1  3 

473 

290 

1  O 

0540 

1 970-77 

2 

1  7 

1  74 

O  1  5 

1100 

1  545 

1  830 

1  1  58 

097 

3  1  8 

73 

42 

757  1 

1 977-78 

0 

20 

88 

4  88 

849 

139  3 

1  058 

14  7  1 

110  1 

5  1  9 

259 

29 

7875 

1978-79 

2 

7 

&>  £> 

40  1 

800 

1  333 

177  1 

1  458 

1  020 

058 

245 

27 

7800 

1979-80 

9 

20 

1  20 

450 

800 

1110 

14  11 

1  380 

1073 

550 

1  84 

03 

7248 

1 980-81 

0 

3 

99 

538 

790 

1222 

134  0 

1089 

85  1 

402 

275 

9 

0030 

1981-82 

9 

O 

1  09 

4  93 

70  1 

1290 

1  739 

1208 

990 

023 

74 

O  1 

7429 

1982-83 

0 

32 

1  50 

302 

80  1 

984 

1224 

987 

807 

027 

3  1  O 

34 

0390 

1 983-84 

O 

O 

1  48 

423 

742 

10  15 

15  15 

952 

1123 

542 

302 

7 

7375 

1 984-85 

9 

9 

1  80 

322 

833 

110  1 

1009 

1277 

789 

308 

1  27 

55 

0079 

1 985-80 

2 

1  4 

1  57 

402 

885 

1  553 

1  302 

118  7 

77  1 

397 

•1  38 

35 

0903 

1 980-87 

2 

42 

9  1 

4  02 

942 

1  1  35 

See  Reference  Notes  on  Page  SB . 
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COOLING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  F  rockford.  Illinois 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1  909 

0 

0 

0 

0 

45 

82 

244 

2  1  3 

OO 

2  1 

0 

0 

07  1 

1970 

0 

0 

0 

1  O 

04 

1  57 

270 

209 

79 

5 

0 

0 

800 

197  1 

0 

0 

0 

1 

1  O 

288 

1  97 

1  90 

1  93 

35 

0 

0 

920 

1972 

0 

0 

0 

0 

89 

1  04 

2  1  4 

229 

75 

0 

0 

0 

7  1  1 

1973 

0 

0 

0 

5 

1 

1  78 

272 

20  3 

84 

25 

0 

0 

828 

1  974 

0 

o 

0 

9 

25 

98 

329 

1  77 

35 

O 

0 

0 

079 

1975 

0 

0 

0 

0 

75 

20  1 

273 

258 

22 

1  5 

0 

0 

84  4 

1  970 

0 

0 

0 

2  1 

3 

1  37 

270 

1  59 

3  1 

5 

0 

o 

020 

1  977' 

o 

0 

0 

3  1 

1  80 

1  20 

330 

1  38 

48 

0 

0 

0 

84  7 

1978 

o 

0 

0 

0 

75 

1  OO 

238 

220 

1  OO 

0 

o 

0 

859 

1979 

0 

0 

o 

0 

50 

1  34 

2  1  7 

1  8  7 

09 

1  o 

0 

0 

079 

1  980 

o 

0 

0 

0 

52 

1  1  7 

329 

278 

80 

o 

0 

0 

802 

198  1 

0 

0 

0 

3 

1  5 

1  04 

248 

202 

42 

0 

o 

0 

074 

1982 

0 

o 

0 

0 

90 

0  1 

30  3 

1  08 

00 

1  5 

0 

o 

709 

198  3 

0 

0 

0 

0 

4 

207 

4  1  O 

380 

1  04 

1  0 

0 

0 

1127 

1  984 

0 

0 

0 

3 

1  2 

1  89 

1  95 

257 

8  7 

5 

o 

0 

"48 

1  985 

0 

o 

0 

4  7 

45 

1  OO 

22  3 

1  20 

1  34 

0 

o 

0 

075 

1  980 

0 

o 

4 

22 

•  35 

1  4  8 

329 

1  1  3 

92 

1 

0 

0 

"44 

Refer-ence  Not 
Page 


e  s 

5  B 


on 


Page  &  B  . 


See 


SNOWFALL  (inches) 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


SEASON 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

1 957-58 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

1  .  3 

3 . 0 

9  .  1 

1  .  6 

2 . 5 

T 

0 . 0 

0 . 0 

17.5 

1 958-59 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

1  .  5 

11.5 

21.4 

5 . 9 

13.5 

1  .  1 

0 . 0 

0 . 0 

54 . 9 

1  959-BO 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

1  . 1 

6 . 9 

8 . 9 

9  .  1 

19.5 

9 . 7 

T 

T 

0 . 0 

55 . 2 

1 960-61 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

0 . 6 

5 . 7 

1  .  9 

2 . 5 

7 . 8 

4 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

22 . 9 

1 9B1 -B2 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 1 

8 . 8 

16.0 

15.1 

7 . 9 

1  .  1 

0 . 0 

0 . 0 

51  .  0 

1 9B2-B3 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

T 

3 . 7 

11.3 

8 . 4 

12.2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

35 . 7 

1 9B3-B4 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

8 . 6 

2 . 0 

6 . 5 

22 . 7 

T 

0 . 0 

0 . 0 

39 . 8 

1 9B4-B5 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 8 

10.3 

10.3 

5 . 0 

19.2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

47 . 6 

1 9B5-BB 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0  .  1 

5 . 5 

11.0 

0 . 3 

1  .  0 

T 

1  .  0 

0 . 0 

18.9 

1 9B6-B7 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

7 . 8 

8  .  1 

11.6 

6 . 5 

3 . 8 

T 

0 . 0 

37 . 8 

1 9B7-B8 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

2 . 2 

0 . 7 

2 . 0 

2 . 9 

2 . 3 

0 . 6 

0 . 3 

0 . 0 

0 . 0 

11.0 

1 9B8-B9 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 5 

8 . 9 

4 . 6 

0 . 8 

4 . 9 

T 

0 . 0 

0 . 0 

23 . 7 

1 969-70 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 6 

16.0 

8 . 2 

5 . 4 

6 . 4 

6 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

43 . 3 

1 970-71 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

3 . 2 

10.0 

3 . 4 

14.6 

0 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

31.6 

1 971-72 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

5 . 0 

0 . 2 

5 . 5 

7 . 9 

15.7 

2 . 7 

Q  ■  o 

0 . 0 

37 . 0 

1 972-73 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

4 . 4 

8 . 7 

0 . 4 

6 . 9 

0 . 9 

5 . 2 

0 . 0 

0 . 0 

26 . 6 

1973-74 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

20 . 0 

12.2 

15.1 

2 . 3 

T 

0 . 0 

0 . 0 

49 . 6 

1 974-75 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4  .  3 

11.4 

4 . 2 

18.6 

8 . 4 

4 . 6 

0 . 0 

0 . 0 

51.5 

1 975-76 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

6 . 4 

7 . 9 

6 . 6 

1  .  8 

0 . 3 

0 . 3 

T 

0 . 0 

23 . 3 

1 976-77 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 5 

5 . 8 

8 . 8 

4 . 3 

7 . 2 

0 . 8 

O 

O 

0 . 0 

31  .  4 

1977-78 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

7 . 3 

23 . 3 

10.0 

6 . 9 

4 . 2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

51  .  7 

1 978-79 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 6 

25 . 1 

26 . 1 

12.2 

4 . 5 

2 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

74 . 5 

1 979-80 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 9 

0 . 9 

5 . 1 

13.0 

4 . 6 

5 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

33 . 9 

1 980-81 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 8 

1  .  4 

6 . 7 

2 . 5 

9  .  1 

0 . 6 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

21.1 

1 981-82 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 8 

5 . 8 

14.8 

1  .  8 

8 . 1 

7 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

41.0 

1 982-83 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

T 

3 . 6 

5 . 5 

9 . 5 

9 . 4 

T 

0 . 0 

0 . 0 

28 . 0 

1 983-84 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 5 

18.3 

8 . 8 

2 . 2 

10.9 

0 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

41.4 

1 984-85 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 2 

14.2 

13.4 

8 . 3 

2 . 8 

2 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

41.3 

1 985-86 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

5 . 1 

12.5 

8 . 7 

12.3 

0 . 9 

1  .  2 

0 . 0 

0 . 0 

40 . 7 

1 986-87 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

1 

5 . 0 

2 . 0 

Record 

Mean 

0 . 0 

o 

o 

0 . 0 

0 . 1 

2 . 9 

8 . 9 

8 . 5 

b  .  b 

6 . 8 

1  .  5 

T 

0 . 0 

35 . 3 

See  Reference  Notes  on  Page  6B  . 
Page  BA 


REFERENCE  NOTES  rockford,  Illinois 


GENERAL 

T  -  TRACE  AMOUNT. 

BLANK  ENTRIFS  DENOTE  MISSING/UNREPORTED  DATA. 

#  INDICATES  A  STATION  OR  INSTRUMENT  RELOCATION. 

SEE  STATION  LOCATION  TABLE  ON  PAGE  8. 

SPECIFIC 
PAGE  2 

PM  -  INCLUDES  LAST  DAY  OF  PREVIOUS  MONTH 
PAGE  3 

la)  -  LENGTH  OF  RECORD  IN  YEARS,  ALTHOUGH 
INDIVIDUAL  MONTHS  MAY  BE  MISSING. 

*  LESS  THAN  .05 

NORMALS  -  BASED  ON  THE  1951-1880  RECORD  PERIOD. 
EXTREMES  -  DATES  ARE  THE  MOST  RECENT  OCCURRENCE 
WIND  DIR.-  NUMERALS  SHOW  TENS  OF  DEGRESS  CLOCKWISE 
FROM  TRUE  NORTH.  "00"  INDICATES  CALM. 
RESULTANT  DIRECTIONS  ARE  GIVEN  TO  WHOLE  DEGREES. 


EXCEPT  IONS 
PAGES  4  A  ,  4B,  bA 

RECORD  MEANS  ARE  THROUGH  THE  CURRENT  YEAR, 
BEGINNING  IN  1930  FOR  TEMPERATURE 

190b  FOR  PRECIPI TATION 
1951  FOR  SNOWFALL 


Page  BB 


ROCKFORD, 

ILLINOIS 


The  climate  of  Rockford  is  characterized  by  hot 
summers  and  cold  winters 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake 
Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in  the 
Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat 
higher  than  those  westward  around  the  Mississippi 
River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect 
of  Lake  Michigan  sometimes  is  felt  as  far  westward 
as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  precipitation  occurs  in 
the  three  summer  months  of  June  to  August,  and  64 
percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no 
month  averages  less  than  4  percent  of  the  annual 
total. 


Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom 
does  oppressive  heat  prevail  for  extended  periods 
In  general,  the  summers  are  pleasant. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February 

Based  on  the  1951-  1980  period,  the  average  first 
occurrence  of  32  degrees  Fahrenheit  in  the  fall  is 
October  1 1  and  the  average  last  occurrence  in  the 
spring  is  April  29 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Location 


Latitude 

Nor  t  h 


Longitude 


Elevation  above 


Sea 

level 


G  round 


Type 

M  =  AMOS 
T  =  AUTOB 


* 


COOPERATIVE 


900  Block,  North  Main 
731  North  Court  Street 
1135  North  Court  Street 
731  North  Court  Street 
324  Churchill  Street 


12/  ? / 72 
11/  ?/93 
1/  ? / 1 3 
6/02/18 
7/30/20 


10/  ?/9 3 
12/  ? / 1 2 
6/01/18 
7/29/20 
9/23/53 


,25  mi.  WSW 
,  5  mi .  NE 
5  mi.  SW 
75  mi.  NE 


42*'  17' 
42"  17' 
42"  17' 
42"  17' 
42 ''  17' 


89"  05' 
89"  05' 
89"  05' 
89"  05' 
89"  05' 


720 

720 

720 

720 

720 


2221  North  Winnebago 
AIRPORT 


9/24/53 


6/30/57 


1  .1  mi  .  NW 


42"  18' 


89"  06' 


740 


Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 
4.7  miles  South  of  P.  0. 


12/19/50 


11/04/58 


42"  12' 


89"  06' 


728 


33 


Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 


11/05/58 


Present 


35  feet  E 


42"  12' 


89"  06' 


*724 


a20 


e20 


b6 


Observer,  T.  D.  Robertson. 
Observer,  H.  C.  Porter. 
Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 
Observer,  Carson  H.  Porter. 


Observer,  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter . 


New  residence. 


Observations  by  CAA  Personnel . 


First-Order  Weather  Bureau. 

#  -  728  to  11/10/62  and  727  to 
8/22/63. 

a  -  33  to  12/6/62. 
b  -  5  to  11/6/62. 

c  -  3  to  11/6/62. 

d  -  Commissioned  8/22/63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
she  1  ter . 

e  -  Installed  4/25/79. 

Type  change  7/17/85. 


f 
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Price  and  ordering  information  available  through:  National  Climatic  Data  Center,  Federal  Building,  Asheville,  North  Carolina  28801 
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PRESSURE  PRECIPITATION  TEMPERATURE 


ISSN  0198-1900 


1  Qnr  LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA 

1  y  OD  ANNUAL  SUMMARY  WITH  COMPARATIVE  DATA 

ROCKFORD, 

ILLINOIS 


Daily  Data 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


TEMPERATURE  DEPICTS  NORMAL  MAXIMUM.  NORMAL  MINIMUM  AND  ACTUAL  DAILY  HIGH  AND  LOW  VALUES  (FAHRENHEIT) 
PRECIPITATION  IS  MEASURED  IN  INCHES.  SCALE  IS  NON-LINEAR 
STATION  PRESSURE  IS  MEASURED  IN  INCHES  OF  MERCURY 
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RECORDS  ON  FILE  AT  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER,  ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA,  28801 


noaa 


NATIONAL 
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LATITUDE:  42°12'N  LONGITUDE:  83°06'W  ELEVATION:  FT.  GRND  724  BARO  00732  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN :  34822 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F: 

Averages 

~  Da i  1 y  Max i mum 

23.0 

27.6 

48.5 

65.7 

75.5 

78.2 

83.3 

78.3 

74.0 

61  .8 

42.0 

24.2 

56.3 

-Daily  Mini  mum 

2.8 

10.3 

30.1 

42.5 

48.8 

54.6 

60.5 

57.6 

54.0 

41  .7 

28.6 

5.0 

36.4 

-Mon  t  h  1  y 

12.3 

13.3 

33.3 

54.1 

62.2 

66.4 

71  .3 

68.3 

64.0 

51  .8 

35.3 

14.6 

46.7 

-Month  1 y  Dewp t . 

Ex  tremes 

7.0 

14.3 

23.3 

41  .6 

48.7 

53.1 

61  . 1 

53.4 

55.3 

42.7 

31  .3 

10.2 

37.3 

-H i ghes  t 

33 

43 

67 

87 

30 

36 

32 

87 

33 

74 

60 

43 

36 

-Date 

5 

28 

27 

20 

26 

8 

13 

3 

7 

26 

13 

1 

JUN  8 

-Lowes  t 

-2b 

-22 

13 

21 

32 

45 

51 

48 

36 

30 

10 

-12 

-26 

-Date 

20 

1 

6 

3 

3 

20 

23 

21 

24 

6 

24 

25 

JAN  20 

DEGREE  DAYS  BASE  85  °F: 

Heat i ng 

1603 

1277 

783 

368 

127 

55 

2 

14 

157 

402 

885 

1553 

7238 

Coo  1  i ng 

0 

0 

0 

47 

45 

106 

223 

120 

134 

0 

0 

0 

675 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

AVG.  SKY  COVER  (tenths) 

Sunrise  -  Sunset 

5.7 

5.3 

6.4 

6.3 

6.1 

6.8 

5.7 

6.6 

7.0 

7.2 

8.8 

5.3 

6.5 

Midnight  “  Midnight 

5.6 

6.1 

6.1 

5.3 

5.8 

6.4 

5.6 

6.1 

6.6 

6.3 

8.7 

5.3 

6.3 

NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

-C 1  ear 

1 1 

3 

6 

7 

6 

2 

3 

8 

5 

7 

3 

14 

87 

-Par  t 1 y  Cl oudy 

6 

6 

1 1 

11 

13 

14 

12 

7 

10 

3 

2 

4 

33 

-C 1 oudy 

14 

13 

14 

12 

12 

14 

10 

16 

15 

21 

25 

13 

173 

Prec i p i ta  t i on 

.01  inches  or  more 

1 1 

11 

1 1 

3 

10 

11 

3 

13 

3 

13 

20 

12 

133 

Snow, Ice  pellets 

1.0  i  nches  or  more 

5 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

17 

Thunders  torms 

0 

0 

3 

2 

6 

5 

6 

8 

5 

5 

1 

0 

41 

Heavy  Fog,  visibility 
1/4  mile  or  less 

2 

3 

1 

0 

1 

0 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

18 

Temperature  °F 

-Maxi  mum 

30°  and  above 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

8 

32°  and  be  1 ow 

-Mini  mum 

27 

17 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

23 

73 

32°  and  be  1 ow 

31 

24 

22 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

18 

31 

136 

0°  and  be  1 ow 

13 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

35 

AVG.  STATION  PRESS,  (mb) 

330.5 

333.2 

383.2 

386.8 

385.4 

387.1 

388.5 

330.3 

331  .5 

331  .4 

331  .4 

330.3 

383.8 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 

Hour  00 

80 

84 

73 

78 

76 

78 

85 

30 

85 

83 

86 

84 

82 

Hour  06  M  _ i  T •  i 
Hour  1 2  L°ca 1  1  i me  J 

80 

84 

84 

83 

83 

80 

88 

32 

83 

87 

88 

85 

85 

70 

72 

61 

51 

51 

51 

54 

57 

64 

60 

77 

73 

62 

Hour  1  8 

74 

76 

63 

54 

43 

52 

57 

64 

63 

67 

83 

73 

66 

PRECIPITATION  (inches) : 

Water  Equ i va 1 en t 

-Total 

1  .00 

1  .88 

3.66 

1.10 

3.43 

3.34 

2.38 

4.71 

2.81 

7.33 

5.51 

2.30 

40.11 

-Greatest  (24  hrs ) 

0.88 

0.71 

1  .40 

0.46 

1  .82 

1  .46 

1  .72 

2.60 

1  .34 

1  .83 

2.14 

1  .53 

2.60 

-Date 

PM-  1 

21 

3-  4 

5 

14 

27-28 

30-31 

12-13 

8 

18-13 

PM-  1 

PM-  1 

AUG  12-13 

Snow , I ce  pellets 

-Total 

13.4 

8.3 

2.8 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.1 

12.5 

44.5 

-Greatest  (24  hrs) 

3.8 

2.8 

1  .5 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.6 

3.3 

3.8 

-Date 

PM-  1 

4-  5 

3 

5 

23 

10 

JAN  PM-  1 

WIND: 

Resu 1 tant 

-Direction  (  !  !  ) 

231 

272 

255 

223 

203 

273 

223 

168 

183 

164 

014 

277 

255 

-Speed  ( mph ) 

6.7 

3.4 

0.5 

3.2 

1  .3 

0.8 

1  .5 

1  .6 

4.3 

1  . 1 

3.3 

6.2 

1  .7 

Average  Speed  (mph) 
Fastest  Obs .  1  Min. 

12.2 

11.1 

13.2 

12.6 

11.5 

10.6 

8.6 

7.1 

10.2 

3.7 

11.2 

11.7 

10.8 

-Direction  (!!) 

31 

23 

30 

27 

27 

27 

18 

23 

34 

30 

27 

23 

27 

-Speed  ( mph ) 

30 

25 

37 

28 

40 

31 

22 

23 

30 

23 

30 

32 

40 

-Date 

Peak  Gust 

14 

18 

1 1 

23 

31 

23 

24 

13 

8 

5 

13 

26 

MAY  31 

-Direction  ( ! ! ) 
-Speed  ( mph ) 

44 

44 

53 

48 

53 

52 

32 

37 

45 

43 

41 

46 

53 

-Date 

24 

18 

4 

23 

31 

23 

24 

12 

23 

4 

13 

1 

MAY  31 

(  !  !  )  See  Reference  Notes  on  Page  6B 
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NORMALS,  MEANS,  AND  EXTREMES 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°12'N  LONGITUDE'-  88°06'W  ELEVATION:  FT.  GRND  724  BARO  00732  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN :  84822 


(a ) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F: 

Norma  1 s 

-Da i 1 y  Maxi  mum 

26.6 

31  .8 

42.5 

58.5 

70.6 

80.1 

83.7 

81  .8 

74.6 

63.0 

46.3 

32.6 

57.7 

-Da i  1 y  Mini  mum 

8.8 

14.8 

25.1 

37.3 

47.6 

57.6 

62.2 

60.6 

52.0 

41  .0 

28.7 

17.0 

37.8 

-Month  1 y 

18.2 

23.4 

33.8 

47.8 

58.1 

68.8 

73.0 

71  .3 

63.3 

52.0 

37.5 

24.8 

47.8 

Extremes 

-Record  Highest 

35 

60 

68 

81 

81 

85 

88 

103 

101 

102 

80 

76 

66 

103 

-Year 

1867 

1876 

1881 

1880 

1875 

1854 

1855 

1853 

1853 

1871 

1861 

1884 

JUL  1855 

-Record  Lowest 

35 

-27 

-22 

-11 

5 

24 

38 

43 

41 

27 

15 

-10 

-24 

-27 

-Year 

1882 

1885 

1862 

1882 

1866 

1872 

1867 

1858 

1884 

1852 

1877 

1883 

JAN  1882 

NORMAL  DEGREE  DAYS: 

Heating  (base  G5°F ) 

1448 

1165 

867 

513 

227 

34 

5 

11 

88 

412 

825 

1246 

6852 

Cooling  (base  65°F) 

0 

0 

0 

0 

44 

151 

253 

206 

48 

12 

0 

0 

714 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

MEAN  SKY  COVER  (tenths) 

Sunrise  -  Sunset 

35 

6.7 

6.5 

6.8 

6.7 

6.3 

6.0 

5.5 

5.7 

5.4 

5.7 

7.0 

7.1 

6.3 

MEAN  NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

-C 1  ear 

35 

7.4 

7.6 

5.8 

6.5 

7.5 

7.2 

8.4 

8.8 

10.1 

10.2 

6.7 

6.8 

84.2 

-Part  1 y  Cl oudy 

35 

6.8 

5.8 

8.1 

7.7 

8.2 

10.8 

12.3 

10.8 

8.7 

7.5 

5.7 

5.5 

88.0 

-C 1 oudy 

Prec i p i ta  t i on 

35 

16.7 

14.8 

17.0 

15.7 

14.3 

12.0 

8.3 

11.3 

11  .2 

13.3 

17.7 

18.6 

172.1 

.01  i  nches  or  more 

35 

8.4 

7.8 

11.1 

11.8 

11.3 

10.3 

8.7 

8.1 

8.0 

8.6 

8.8 

10.3 

117.3 

Snow , Ice  pellets 

1.0  i nches  or  more 

35 

2.8 

2.2 

2.2 

0.4 

0 .  * 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.8 

2.8 

11.5 

Thunders  torms 

35 

0.1 

0.5 

1  .8 

4.4 

5.5 

7.8 

7.8 

6.3 

4.8 

2.5 

1  . 1 

0.4 

43.4 

Heavy  Fog  Visibility 

1  /  4  m i  1 e  or  1  ess 

35 

2.5 

2.5 

2.5 

1.2 

1  . 1 

0.6 

1  .3 

2.0 

1  .7 

2.3 

2.5 

2.8 

22.8 

Temperature  F 

-Max i mum 

80°  and  above 

22 

0.0 

0.0 

0.0 

0  * 

0.5 

2.3 

5.4 

3.3 

1  . 1 

0  .* 

0.0 

0.0 

12.8 

32°  and  be  1 ow 
-Mini  mum 

22 

20.5 

14.5 

5.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

14.8 

58.3 

32°  and  be  1 ow 

22 

28.5 

26.1 

23.5 

8.2 

1  .4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

6.3 

18.5 

27.5 

143.6 

0°  and  be  1 ow 

22 

10.1 

5.5 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

4.0 

20.2 

AVG.  STATION  PRESS,  (mb) 

13 

881  .5 

881  .3 

888.1 

887.8 

887.0 

887.5 

888.2 

880.3 

880.8 

881  .0 

880.3 

880.8 

888.6 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 

Hour  00 

22 

77 

78 

78 

75 

76 

78 

83 

86 

85 

81 

80 

81 

80 

Hour  06  M  0i  t-  i 
Hour  1 2  Loca 1  1  i me  J 

22 

78 

78 

81 

80 

80 

81 

85 

80 

88 

85 

83 

83 

83 

22 

68 

66 

62 

56 

54 

55 

56 

58 

58 

57 

66 

73 

61 

Hour  1 8 

22 

73 

70 

65 

57 

54 

55 

58 

63 

64 

64 

73 

77 

64 

PRECIPITATION  (inches): 

Water  Equ i va 1 ent 

-Norma  1 

1  .42 

1.18 

2.58 

4.22 

3.75 

4.58 

4.50 

3.71 

3.70 

2.82 

2.30 

1  .81 

36.78 

-Maximum  Monthly 

35 

4.66 

2.67 

5.62 

8.82 

6.88 

8.88 

11.81 

8.27 

10.68 

8.32 

5.51 

5.04 

11  .81 

“Year 

1860 

1871 

1861 

1873 

1874 

1867 

1852 

1865 

1861 

1868 

1885 

1871 

JUL  1852 

-Mini  mum  Month  1  y 

35 

0.18 

0.04 

0.52 

1  .10 

1  .44 

1  .45 

1.14 

0.67 

0.05 

0.01 

0.38 

0.37 

0.01 

-Year 

1861 

1868 

1858 

1885 

1861 

1857 

1881 

1870 

1878 

1852 

1876 

1876 

OCT  1852 

-Maximum  in  24  hrs 

35 

2.88 

1  .73 

2.50 

5.55 

3.61 

4.15 

5.03 

4.24 

5.56 

5.22 

3.20 

2.24 

5.56 

-Year 

1860 

1866 

1876 

1873 

1877 

1868 

1852 

1872 

1861 

1854 

1861 

1871 

SEP  1861 

Snow , I ce  pellets 

-Maximum  Monthly 

35 

26.1 

18.5 

22.7 

7.7 

1  .0 

2.2 

14.7 

25.1 

26.1 

-Year 

1878 

1860 

1864 

1882 

1866 

1867 

1851 

1878 

JAN  1878 

-Maximum  in  24  hrs 

35 

8.8 

10.8 

10.4 

6.7 

T 

2.2 

8.5 

8.5 

10.8 

-Year  ' 

1878 

1860 

1872 

1870 

1876 

1867 

1851 

1878 

FEB  1860 

WIND: 

Mean  Speed  ( mph  ) 
Prevailing  Direction 

35 

10.5 

10.6 

11.6 

11  .8 

10.6 

8.4 

8.1 

7.8 

8.6 

8.5 

10.4 

10.5 

10.0 

through  1863 

Fastest  Obs .  1  Min. 

WNW 

WNW 

ENE 

WNW 

ENE 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

WNW 

WNW 

SSW 

-D i rec  t i on  (  !  !  ) 

35 

27 

25 

25 

1 1 

23 

30 

30 

26 

20 

28 

20 

28 

1 1 

-Speed  (MPH) 

35 

40 

45 

46 

54 

47 

46 

53 

48 

52 

37 

46 

44 

54 

-Year 

1880 

1853 

1853 

1853 

1854 

1874 

1884 

1865 

1861 

1880 

1861 

1870 

APR  1853 

Peak  Gust 

-D i rec  t i on  ( ! ! ) 
-Speed  (mph) 

44 

46 

53 

58 

53 

52 

70 

37 

45 

45 

46 

51 

70 

-Date 

1885 

1884 

1885 

1884 

1885 

1885 

1884 

1885 

1885 

1884 

1884 

1884 

JUL  1884 

(  !  !  )  See  Reference  Notes  on  Page  GB. 
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PRECIPITATION  (inches)  rockford,  Illinois 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1  956 

0 . 42 

1.18 

1  .  02 

4 . 80 

5 . 20 

1  .  58 

4 . 95 

4 . 26 

0 . 50 

0 . 48 

2 . 07 

0 . 97 

27 .43 

1  957 

1  .  40 

1.61 

1  .  89 

4.17 

4 . 23 

1  .  45 

4 . 39 

4 . 55 

0 . 63 

1  .  64 

3 . 59 

3 . 06 

32.61 

1  958 

0 . 55 

0 . 28 

0 . 52 

1  .  90 

2 . 24 

3.41 

5.31 

2 .51 

2 . 40 

2 . 24 

2.18 

0 . 75 

24 . 29 

1  959 

1.51 

2 . 24 

4 . 94 

5.13 

2.61 

4 . 00 

7 . 56 

4 . 74 

4 . 73 

5 . 56 

2.18 

2 . 77 

47 .97 

1  960 

4 . 66 

1  .  76 

2 . 23 

5 . 84 

4 . 66 

4 . 22 

3 . 79 

4 . 94 

4 . 56 

5.13 

2 . 08 

0 . 64 

44.51 

1  961 

0.18 

1  .  06 

5 . 62 

2 . 87 

1  .  44 

1  .  65 

3 . 92 

1.12 

10.68 

6 . 05 

4 . 83 

0 . 97 

40 . 39 

1  962 

2 . 36 

1  .  49 

3.17 

2 . 42 

4 . 23 

1  .  88 

5 . 56 

2 . 57 

1  .  73 

0 . 95 

0 . 84 

0 . 50 

27 . 70 

1  963 

0 . 60 

0 . 38 

2 . 94 

5 .51 

1  .  89 

4 . 27 

5.16 

1  .  84 

3 . 95 

1  .  04 

2 . 34 

0 . 79 

30.71 

1  964 

0 . 97 

0 . 50 

3 . 64 

8.17 

3.41 

6 .51 

5 . 20 

1  .  99 

3 . 32 

0.11 

4.51 

0 . 91 

39 . 24 

1  965 

4 . 40 

0 . 83 

2 . 30 

4 . 62 

5 . 66 

2 . 56 

3.81 

9 . 27 

8 . 23 

2.91 

1  .  83 

3 . 03 

49 . 45 

1  966 

1  .  39 

2 . 04 

2 . 75 

4 . 96 

4 . 76 

4 . 53 

1  .  59 

1  .  50 

1.18 

2.51 

3 . 53 

2.16 

32 . 90 

1  967 

1.41 

0 . 92 

1  .  63 

5 . 30 

2 . 48 

9 . 98 

1  .  32 

3.71 

3.11 

5 . 06 

2 . 58 

1  .  55 

39 . 05 

1  968 

0 . 58 

0 . 37 

1  .  00 

4 . 92 

3 . 78 

6 . 26 

2 . 62 

6 . 33 

6 . 76 

1  .  26 

2 . 80 

3.31 

39 . 99 

1  969 

1  .  86 

0 . 04 

1  .  59 

4 . 45 

5 . 75 

8 . 90 

5 . 72 

2.14 

1  .87 

8 . 32 

1  .  4.5 

1  .  20 

43 . 29 

1970 

0.51 

0 . 56 

1  .  89 

3 . 75 

5 . 50 

4 . 20 

4 . 29 

0 . 67 

10.63 

4 . 03 

1  .  36 

1  .  37 

38 . 76 

1  971 

1.11 

2 . 67 

2.11 

1  .  79 

1  .  83 

2 . 37 

2.81 

1  .  48 

2 . 36 

1  .  99 

2 . 24 

5 . 04 

27 . 80 

1  972 

0 . 66 

0 . 60 

2 . 79 

6.21 

4 .57 

8 . 27 

8 . 39 

9.10 

6 .51 

4 . 29 

1  .  39 

2 . 37 

55.15 

1  973 

1  .  67 

1  .  56 

4 . 53 

9 . 92 

6 . 98 

5.16 

5 .81 

1  .  89 

8 . 52 

5.15 

1  .  97 

3 . 32 

56 . 48 

1  974 

3 . 55 

1  .  65 

2 . 03 

3.41 

6 . 98 

6 . 30 

1  .  48 

2 . 21 

0 . 35 

2.41 

2 . 31 

1  .  63 

34.31 

1  975 

2 . 38 

2 . 03 

2.81 

2 . 39 

3 . 03 

4 . 68 

1  .  30 

4 . 08 

0.91 

0 . 98 

4 . 24 

1  .  95 

30 . 78 

1  976 

0 . 59 

1.41 

4 . 94 

3 . 60 

2 . 38 

2.16 

2 . 05 

2 . 04 

1  .  39 

1  .  94 

0 . 38 

0 . 37 

23 . 25 

1  977 

0.61 

0 . 64 

3 . 52 

2 . 39 

5 . 47 

4 . 67 

4 . 73 

5 .31 

3.91 

2 . 26 

2 . 63 

1  .  87 

38 .01 

1  978 

0 . 78 

0 . 47 

0 . 86 

3 . 29 

3 . 84 

5 . 63 

7.41 

2 . 65 

4 . 33 

0 . 87 

2 . 46 

2 . 76 

35 . 35 

1  979 

2 . 43 

1.18 

3 . 74 

5 . 20 

1  .  45 

4  .  75 

4 . 34 

6 . 74 

0 . 05 

1  .  55 

2 . 43 

2 . 24 

36.10 

1  980 

1  .  02 

1  .  07 

0 . 97 

2 . 75 

2 . 37 

6 . 06 

3 . 58 

5.41 

6.13 

1  .  42 

0 . 68 

2.71 

34.17 

1  981 

0 . 22 

2 . 40 

0 . 65 

5 .21 

1  .  84 

5 . 88 

1.14 

9.18 

3 .51 

2 . 47 

1  .  63 

0 . 77 

34 . 90 

1  982 

1  .  58 

0 . 20 

3 . 63 

3 . 47 

4 . 56 

4.31 

8 . 89 

2 . 69 

1  .  70 

4 . 22 

4 . 69 

3 . 65 

43 . 59 

1  983 

0 . 52 

1  .  48 

2 . 70 

3 . 85 

4 . 99 

1  .  55 

3 . 85 

2 . 47 

3 . 80 

2 . 25 

4 . 68 

2 . 31 

34 . 45 

1  984 

0 . 73 

1  .  29 

2 . 04 

3 . 09 

3 . 95 

3 . 99 

2 . 92 

1  .  63 

1  .  54 

5 . 93 

3 . 44 

3 . 29 

33 . 84 

1  985 

1  .  00 

1  .  88 

3 . 66 

1.10 

3 . 43 

3 . 34 

2 . 98 

4.71 

2.81 

7 . 39 

5.51 

2 . 30 

40.11 

Record 

Mean 

1  .  66 

1  .  38 

2 . 54 

3 . 45 

3 . 76 

4 . 39 

3 . 76 

3 . 73 

3 . 83 

2 . 85 

2 . 39 

1  .  75 

35 . 49 

See  Reference  Notes  on  Page  6B  . 
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AVERAGE  TEMPERATURE  (deg.  F)  rockford,  Illinois 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1  956 

24 . 2 

26 . 0 

33 . 7 

45 . 4 

58 . 9 

73 . 4 

71.8 

72 . 0 

62 . 1 

57 . 8 

37 . 4 

28 . 3 

49 . 3 

1  957 

14.6 

30 . 1 

35 . 1 

49 . 1 

57 . 7 

69 . 7 

75 . 4 

71.7 

61.2 

48 . 9 

37 . 5 

31.1 

48 . 5 

1  958 

20 . 5 

16.4 

35 . 0 

48 . 6 

60 . 9 

63 . 7 

70 . 9 

72 . 6 

63 . 4 

54 . 9 

40 . 0 

18.7 

47 . 1 

1  959 

13.3 

21.4 

34 . 4 

47 . 7 

64 . 2 

70 . 4 

72 . 2 

75 . 8 

65 . 8 

48 . 7 

29 . 3 

32 . 6 

48 . 0 

1  960 

24  .  1 

22 . 3 

22 . 5 

50 . 8 

57 . 2 

67 . 1 

71.4 

72 . 7 

66 . 4 

51.8 

39 . 8 

21.9 

47.3 

1  961 

19.5 

31.5 

37 . 4 

43 . 0 

56 . 3 

68 . 9 

72 . 3 

72 . 4 

65 . 1 

53 . 0 

38 . 3 

22 . 8 

48 . 4 

1  962 

14.5 

21.4 

31.4 

47 . 7 

64 . 4 

69 . 0 

69 . 5 

71.7 

60 . 5 

54 . 6 

38 . 8 

22 . 1 

47 . 1 

#  1  963 

9 . 3 

16.3 

38 . 4 

50  .7 

57 . 6 

71.1 

73 . 8 

69 . 8 

64 . 0 

62 . 0 

43 . 2 

13.2 

47.4 

1  964 

26 . 7 

25 . 7 

32 . 3 

48 . 5 

62 . 6 

68 . 6 

72 . 8 

66 . 9 

62 . 7 

48  .  1 

4  1.1 

22 . 9 

48 . 3 

1  965 

19.5 

22 . 1 

25 . 9 

45 . 6 

61.9 

67 . 9 

72 . 9 

69 . 7 

62 . 2 

52 . 4 

39 . 6 

32 . 3 

47.7 

1  966 

13.4 

23 . 9 

37 . 6 

44  .  1 

51.4 

69 . 2 

75 . 4 

69 . 7 

62 . 5 

51.4 

39 . 0 

24 . 8 

46 . 9 

1  967 

24 . 6 

16.9 

35 . 9 

47 . 8 

52 . 9 

68 . 4 

69 . 6 

66  .  1 

62 . 4 

51.3 

34 . 4 

27 . 7 

46 . 5 

1  968 

21.2 

21.2 

40 . 4 

49 . 7 

56 . 1 

69 . 6 

70 . 9 

71.4 

63 . 2 

53 . 2 

37 . 8 

25 . 3 

48 . 4 

1  969 

17.9 

28 . 3 

31.0 

48 . 4 

59 . 4 

63 . 6 

72 . 6 

71.7 

63 . 1 

49 . 8 

36 . 7 

24 . 2 

47.2 

1  970 

12.5 

22 . 4 

33 . 1 

48 . 5 

60 . 4 

68 . 5 

73 . 6 

71.4 

63 . 6 

52 . 8 

37 . 7 

26 . 6 

47 . 6 

1  971 

14.8 

25 . 0 

32 . 3 

48 . 0 

57 . 0 

74 . 2 

70 . 7 

70 . 7 

68 . 1 

59 . 2 

39  .  1 

31.5 

49 . 2 

1  972 

17.0 

20 . 5 

32 . 4 

44 . 5 

62 . 3 

65 . 8 

71.1 

71.3 

63 . 3 

48 . 9 

36 . 6 

21.6 

46 . 3 

1  973 

26 . 3 

26 . 9 

43 . 0 

47.6 

55 . 8 

70 . 6 

73 . 5 

73 . 2 

64 . 3 

56 . 5 

39 . 9 

24 . 1 

50 . 2 

1  974 

21.2 

24 . 0 

36 . 2 

50 . 8 

56 . 6 

66  .  1 

75 . 3 

70 . 3 

60 . 1 

52 . 0 

38 . 0 

26 . 7 

48 . 1 

1  975 

23 . 5 

23 . 1 

29 . 2 

42 . 5 

62 . 4 

70 . 5 

73 . 1 

73 . 1 

58 . 0 

53 . 1 

42 . 2 

27 . 0 

48 . 1 

1  976 

16.5 

30 . 8 

38 . 5 

49 . 7 

55 . 3 

68 . 8 

73 . 4 

69 . 4 

60 . 0 

45 . 1 

28  .  1 

15.0 

45 . 9 

1  977 

5 . 9 

23 . 5 

42 . 2 

55 . 1 

68 . 2 

67 . 4 

75 . 4 

68 . 6 

63 . 4 

49  .  1 

36 . 5 

19.9 

47 . 9 

1  978 

11.3 

12.3 

29 . 3 

47.5 

58 . 9 

69 . 1 

72 . 3 

71.7 

68  .  1 

49 . 9 

37 . 9 

21.9 

45 . 9 

1  979 

7 . 7 

12.9 

31.7 

42.9 

58 . 7 

68 . 4 

71.5 

70 . 0 

63 . 0 

50 . 8 

35 . 9 

29 . 0 

45 . 2 

1  980 

19.3 

17.1 

30 . 1 

46 . 4 

60 . 6 

66 . 7 

75 . 4 

73 . 7 

64 . 2 

47 . 3 

38 . 2 

25 . 4 

47 . 0 

1  981 

21.4 

25 . 9 

37 . 3 

51.4 

56 . 3 

70 . 0 

72 . 5 

71.2 

62 . 5 

48 . 8 

39 . 4 

22 . 9 

48 . 3 

1  982 

8 . 9 

19.6 

32 . 8 

44 . 0 

65 . 5 

64 . 8 

74 . 6 

69 . 0 

61.8 

53 . 6 

38  .  1 

33 . 1 

47  .  1 

1  983 

25 . 3 

29 . 5 

36 . 8 

43 . 9 

54 . 7 

70 . 5 

78 . 0 

77 . 2 

63 . 3 

51.5 

40  .  1 

12.7 

48 . 6 

1  984 

16.0 

31.9 

28 . 6 

46 . 9 

55 . 4 

70 . 9 

70 . 8 

72 . 8 

61.6 

54 . 6 

37  .  1 

29 . 2 

48 . 0 

1  985 

12.9 

19.3 

39 . 3 

54 . 1 

62 . 2 

66 . 4 

71.9 

68 . 3 

64 . 0 

51.8 

35 . 3 

14.6 

46 . 7 

Record 

Mean 

20 . 4 

24 . 4 

35 . 1 

48 . 2 

59 . 3 

69 . 0 

73 . 8 

71.8 

64 . 0 

52 . 5 

38 . 3 

25 . 3 

48 . 5 

Max 

29 . 0 

33 . 0 

44 . 3 

59 . 2 

71.1 

80 . 5 

85 . 5 

83 . 4 

75 . 6 

63 . 6 

47 . 0 

33 . 1 

58 . 8 

Min 

11.7 

15.7 

25 . 9 

37  .  1 

47 . 6 

57 . 5 

62  .  1 

60 . 3 

52 . 3 

41.3 

29 . 5 

17.5 

38 . 2 

See  Reference  Notes  on  Page  6B . 
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HEATING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  F 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


SEASON 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

1 956-57 

0 

1  3 

1  23 

224 

820 

1129 

1  556 

973 

922 

480 

245 

28 

65  13 

1 957-58 

0 

5 

1  55 

493 

820 

104  4 

1374 

1  358 

924 

487 

1  58 

80 

6898 

1958-59 

3 

20 

1  02 

3  1  4 

74  1 

1428 

1  598 

12  15 

94  1 

5  1  1 

1  33 

1  8 

7024 

1 959-60 

6 

0 

95 

497 

1066 

998 

1262 

1235 

13  13 

435 

244 

33 

7  184 

1 960-61 

4 

3 

89 

406 

75  1 

133  1 

1403 

934 

849 

654 

288 

30 

6742 

1961-62 

9 

3 

1  33 

372 

796 

1300 

1  559 

12  13 

1038 

527 

1  34 

34 

7  118 

1 962-63 

1  4 

1 

1  79 

339 

778 

1  325 

1725 

1357 

8  1  9 

425 

246 

34 

7242 

#1963-64 

2 

1  7 

95 

1  27 

64  7 

1  605 

118  1 

1133 

1  008 

4  89 

1  22 

56 

6482 

1964-65 

9 

5  1 

1  45 

5  1  9 

7  1  3 

1298 

1405 

1  1  94 

1  204 

579 

1  45 

26 

7288 

1 965-66 

1 

30 

1  34 

392 

758 

1005 

1595 

1  1  42 

844 

620 

4  1  7 

45 

6983 

1 966-67 

0 

7 

1  22 

4  1  7 

773 

1238 

1244 

134  1 

892 

5  1  3 

385 

22 

6954 

1 967-68 

42 

5  1 

1  34 

439 

9  1  0 

1  1  49 

1349 

1  266 

754 

453 

275 

24 

6846 

1 968-69 

1  5 

2  1 

95 

393 

809 

1224 

1453 

10  17 

1  047 

490 

2  1  0 

1  20 

6894 

1 969-70 

4 

1 

1  1  5 

486 

845 

1256 

1627 

119  1 

983 

502 

203 

44 

7257 

1970-71 

5 

2 

1  1  7 

377 

8  1  2 

1182 

1549 

1114 

1007 

504 

258 

5 

6932 

1971-72 

1  4 

5 

95 

209 

77  1 

103  1 

1483 

1287 

1  006 

606 

1  64 

79 

6750 

1972-73 

1  7 

26 

1  1  9 

49  1 

845 

1338 

1  1  93 

106  1 

675 

520 

28  1 

2 

6568 

1973-74 

0 

3 

99 

28  1 

744 

1260 

1  354 

1  1  42 

887 

427 

277 

59 

6533 

1 974-75 

O 

5 

1  75 

400 

804 

1  1  79 

1277 

1  1  66 

1107 

668 

1  50 

29 

6960 

1 975-76 

1  2 

0 

225 

376 

678 

1172 

1  499 

986 

8  1  3 

473 

296 

1  6 

6546 

1976-77 

2 

1  7 

1  74 

6  1  5 

1  1  OO 

1545 

1830 

1158 

697 

3  1  8 

73 

42 

757  1 

1977-78 

O 

20 

88 

488 

849 

1393 

1  658 

147  1 

110  1 

5  1  9 

259 

29 

7875 

1 978-79 

2 

7 

66 

46  1 

806 

1  333 

177  1 

1458 

1  026 

658 

245 

27 

7860 

1 979-80 

9 

26 

1  20 

450 

866 

1110 

14  11 

1  380 

1073 

556 

1  84 

63 

7248 

1980-81 

O 

3 

99 

538 

796 

1  222 

1  346 

1089 

85  1 

402 

275 

9 

6630 

1981-82 

9 

6 

1  09 

493 

76  1 

1296 

1  739 

1268 

990 

623 

74 

6  1 

7429 

1982-83 

0 

32 

1  56 

362 

80  1 

984 

1224 

987 

867 

627 

3  1  6 

34 

6390 

1983-84 

6 

0 

1  48 

423 

742 

16  15 

15  15 

952 

1  1  23 

542 

302 

7 

7375 

1984-85 

9 

9 

1  80 

322 

833 

110  1 

1  609 

1277 

789 

368 

1  27 

55 

6679 

1985-86 

2 

1  4 

1  57 

402 

885 

1553 

See  Refenence  Notes  on  Page  6B  . 
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COOLING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  F  rockford,  Illinois 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1  969 

0 

0 

0 

0 

45 

82 

244 

2  1  3 

66 

2  1 

0 

0 

67  1 

1970 

0 

0 

0 

1  6 

64 

1  57 

276 

209 

79 

5 

0 

0 

806 

197  1 

0 

0 

0 

1 

1  6 

288 

1  97 

1  90 

1  93 

35 

0 

0 

920 

1972 

0 

0 

0 

0 

89 

1  04 

2  1  4 

229 

75 

0 

0 

0 

71  1 

1973 

0 

0 

o 

5 

1 

1  78 

272 

263 

84 

25 

0 

0 

828 

1974 

0 

0 

0 

9 

25 

98 

329 

1  7  7 

35 

6 

0 

0 

679 

1975 

0 

0 

0 

0 

75 

20  1 

273 

258 

22 

1  5 

0 

0 

844 

1976 

0 

0 

0 

2  1 

3 

1  37 

270 

1  59 

3  1 

5 

0 

0 

626 

1977 

0 

0 

0 

3  1 

1  80 

1  20 

330 

1  38 

48 

0 

0 

0 

84  7 

1978 

0 

0 

o 

0 

75 

1  60 

238 

220 

1  66 

0 

0 

0 

859 

1979 

0 

0 

0 

0 

56 

1  34 

2  1  7 

1  87 

69 

1  6 

0 

0 

679 

1  980 

0 

0 

0 

6 

52 

1  1  7 

329 

278 

80 

0 

0 

0 

862 

198  1 

0 

0 

0 

3 

1  5 

1  64 

248 

202 

42 

0 

o 

0 

674 

1982 

0 

0 

o 

0 

96 

6  1 

303 

1  68 

66 

1  5 

0 

0 

709 

1983 

0 

0 

0 

0 

4 

207 

4  1  6 

386 

1  04 

1  0 

0 

0 

1127 

1984 

0 

0 

o 

3 

1  2 

1  89 

1  95 

257 

87 

5 

0 

0 

748 

1985 

0 

0 

0 

47 

45 

1  06 

223 

1  20 

1  34 

0 

0 

o 

675 

See 

Re  f  e 

Note 

s  o  n 

Page 

6  B  . 
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SNOWFALL  (inches) 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


SEASON 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

1 956-57 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 0 

14.8 

1  .  2 

1  .  0 

T 

0 . 0 

0 . 0 

21  .  0 

1 957-58 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

1  .  3 

3 . 0 

9 . 1 

1  .  6 

2 . 5 

T 

0 . 0 

0 . 0 

17.5 

1 958-59 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

1  .  5 

11.5 

21.4 

5 . 9 

13.5 

1  .  1 

0 . 0 

0 . 0 

54 . 9 

1 959-60 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

1  . 1 

6 . 9 

8 . 9 

9 . 1 

19.5 

9 . 7 

T 

T 

0.0 

55 . 2 

1  960-61 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

0 . 6 

5 . 7 

1  .  9 

2 . 5 

7 . 8 

4 . 4 

o 

o 

0 . 0 

22.9 

1 961-62 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 1 

8 . 8 

16.0 

15.1 

7 . 9 

1  .  1 

0 . 0 

0.0 

51  .0 

1 962-63 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

T 

3 . 7 

11.3 

8 . 4 

12.2 

T 

0 . 0 

0.0 

35 . 7 

1 963-64 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

8 . 6 

2 . 0 

6 . 5 

22 . 7 

T 

0 . 0 

0 . 0 

39 . 8 

1 964-65 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 8 

10.3 

10.3 

5 . 0 

19.2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

47 . 6 

1 965-66 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

o 

o 

0 . 1 

5 . 5 

11.0 

0 . 3 

1  .  0 

T 

1  .  0 

0 . 0 

18.9 

1 966-67 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

7 . 8 

8 . 1 

11.6 

6 . 5 

3 . 8 

T 

0 . 0 

37 . 8 

1 967-68 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

2 . 2 

0 . 7 

2 . 0 

2 . 9 

2 . 3 

0 . 6 

0 . 3 

0 . 0 

0 . 0 

11.0 

1 968-69 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 5 

8 . 9 

4 . 6 

0 . 8 

4 . 9 

T 

0 . 0 

0 . 0 

23 . 7 

1 969-70 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 6 

16.0 

8 . 2 

5 . 4 

6 . 4 

6 . 7 

0.0 

0 . 0 

43 . 3 

1970-71 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

3 . 2 

10.0 

3 . 4 

14.6 

0 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

31  .  6 

1 971-72 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

5 . 0 

0 . 2 

5 . 5 

7 . 9 

15.7 

2 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

37 . 0 

1 972-73 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

4 . 4 

8 . 7 

0 . 4 

6 . 9 

0 . 9 

5 . 2 

0 . 0 

0 . 0 

26 . 6 

1 973-74 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

20 . 0 

12.2 

15.1 

2 . 3 

T 

0 . 0 

0 . 0 

49 . 6 

1 974-75 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 3 

11.4 

4 . 2 

18.6 

8 . 4 

4 . 6 

0 . 0 

0 . 0 

51.5 

1 975-76 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

6 . 4 

7 . 9 

6 . 6 

1  .  8 

0 . 3 

0 . 3 

T 

0 . 0 

23 . 3 

1 976-77 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 5 

5 . 8 

8 . 8 

4 . 3 

7 . 2 

0 . 8 

0 . 0 

0 . 0 

31  .  4 

1 977-78 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

7 . 3 

23 . 3 

10.0 

6 . 9 

4 . 2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

51  .  7 

1978-79 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 6 

25 . 1 

26  .  1 

12.2 

4 . 5 

2 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

74 . 5 

1 979-80 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 9 

0 . 9 

5 . 1 

13.0 

4 . 6 

5 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

33 . 9 

1 980-81 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 8 

1  .  4 

6 . 7 

2 . 5 

9 . 1 

0 . 6 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

21  .  1 

1 981-82 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 8 

5 . 8 

14.8 

1  .  8 

8 . 1 

7 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

41.0 

1 982-83 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

T 

3 . 6 

5 . 5 

9 . 5 

9 . 4 

T 

0 . 0 

0 . 0 

28 . 0 

1 983-84 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 5 

18.3 

8 . 8 

2 . 2 

10.9 

0 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

41.4 

1 984-85 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 2 

14.2 

13.4 

8 . 3 

2 . 8 

2 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

41.3 

1 985-86 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

5  .  1 

12.5 

Record 

Mean 

o 

o 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

00 

CM 

9 . 1 

8 . 5 

6 . 5 

6 . 9 

1  .  5 

T 

o 

o 

35.5 

See  Reference  Notes  on  Page  6B  . 
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REFERENCE  NOTES  rockford,  Illinois 


GENERAL 

T  -  TRACE  AMOUNT. 

BLANK  ENTRIES  DENOTE  M  I  S S  I  N G  /  U N R E P 0 R T E D  DATA. 

#  INDICATES  A  STATION  OR  INSTRUMENT  RELOCATION. 

SEE  STATION  LOCATION  TABLE  ON  PAGE  8. 

SPECIFIC 
PAGE  2 

PM  -  INCLUDES  LAST  DAY  OF  PREVIOUS  MONTH 
PAGE  3 

(a)  -  LENGTH  OF  RECORD  IN  YEARS,  ALTHOUGH 
INDIVIDUAL  MONTHS  MAY  BE  MISSING. 

*  LESS  THAN  .05 

NORMALS  -  BASED  ON  THE  1951-1880  RECORD  PERIOD. 
EXTREMES  -  DATES  ARE  THE  MOST  RECENT  OCCURRENCE 
WIND  DIR.-  NUMERALS  SHOW  TENS  OF  DEGRESS  CLOCKWISE 
FROM  TRUE  NORTH.  ”00"  INDICATES  CALM. 
RESULTANT  DIRECTIONS  ARE  GIVEN  TO  WHOLE  DEGREES. 


EXCEPTIONS 
PAGES  4  A  ,  4  B  ,  6A 

RECORD  MEANS  ARE  THROUGH  THE  CURRENT  YEAR, 
BEGINNING  IN  1930  FOR  TEMPERATURE 

1906  FOR  PRECIPITATION 
1951  FOR  SNOWFALL 


Page  SB 


ROCKFORD, 

ILLINOIS 


The  climate  of  Rockford  is  characterized  by  hot 
summers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake 
Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in  the 
Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat 
higher  than  those  westward  around  the  Mississippi 
River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect 
of  Lake  Michigan  sometimes  is  felt  as  far  westward 
as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  precipitation  occurs  in 
the  three  summer  months  of  June  to  August,  and  64 
percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no 
month  averages  less  than  4  percent  of  the  annual 
total. 


Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom 
does  oppressive  heat  prevail  for  extended  periods. 

In  general,  the  summers  are  pleasant. 

Winters  are  cold  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  1951-1980  period,  the  average  first 
occurrence  of  32  degrees  Fahrenheit  in  the  fall  is 
October  1 1  and  the  average  last  occurrence  in  the 
spring  is  April  29. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Elevation  above 

*  Type 

M  =  AMOS 

Sea 

Ground 

level 

T  =  AUTOB 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

Latitude 

Nor  th 

Longitude 

West 

Ground  at  tem¬ 

perature  site 

Wind  instruments 

Extreme  thermometer 

Psychrometer 

Sunshine  Switch 

Tipping  bucket 

rain  gage 

Weighing  rain  gage 

8"  rain  gage 

Hy grot herraome ter 

Automatic  Observii 

Equipment  * 

_ 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  North  Main 

12/  ?/72 

10/  ?/ 93 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  T.  D.  Robertson. 

731  North  Court  Street 

11/  1/93 

12/  ? / 12 

.25  mi.  WSW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  H.  C.  Porter. 

1135  North  Court  Street 

1/  3/13 

6/01/18 

.5  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

731  North  Court  Street 

6/02/18 

7/29/20 

.5  mi.  SW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7/30/20 

9/23/53 

.75  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter . 

2221  North  Winnebago 

9/24/53 

6/30/57 

1  .1  mi.  NW 

42°  18' 

89°  06' 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 
4.7  miles  South  of  P.  O. 

12/19/50 

11/04/58 

42°  12* 

89“  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel . 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 

11/05/58 

Present 

35  feet  E 

42°  12' 

89“  06' 

#724 

a20 

6 

5 

NA 

e20 

b6 

c4 

d4 

f4 

NA 

First-Order  Weather  Bureau. 

#  -  728  to  11/10/62  and  727  to 
8/22/63. 

a  -  33  to  12/6/62. 
b  -  5  to  11/6/62. 

c  -  3  to  11/6/62. 

d  -  Commissioned  8/22/63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter . 

e  -  Installed  4/25/79. 
f  -  Type  change  7/17/85. 

SUBSCRIPTION: 

Price  and  ordering  information  available  through:  National  Climatic  Data  Center,  Federal  Building,  Asheville,  North  Carolina  28801 


USCOMM-NOAA-ASHEV I LLE ,  N.C.  -  505 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE,  N.C.  28801 


DOC 

U  ME 

N 

TS 

L 

I 

B 

200 

-D 

L 

IB 

RA 

R 

Y 

UNI 

VEP 

S 

IT 

Y 

0 

F 

140 

8  W 

E 

ST 

G 

P 

E 

URB 

A  NA 

t 

I 

L 

AN  EQUAL  OPPORTUNITY  EMPLOYER 

LCD-11-94822-EX 

ARY 

ILLINOIS 
ORY  DRIVE 


POSTAGE  AND  FEES  PAID 
U.S.  DEPARTMENT  OE  COMMERCE 

COM  210 


FIRST  CLAS 


61801 


5b  )  •  b 
On^rcc 

\°\8M 


1984 


z 

o 

< 

E- 


CJ 

W 

K 

Oh 


W 

K 

D 

CO 

CO 


co 

w 

X 

u 

2 


>< 


MAR 
AND 
GEOG 

LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA 

ANNUAL  SUMMARY  WITH  COMPARATIVE  DATA 

ROCKFORD, 

ILLINOIS 


ISSN  0198-1900 

or 


Th«  Library  of  the 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


3.00 

2.00 

1.00 

0.50 

0.20 

0.10 

0.05 

0.02 

0.01 

0.00 


10  20  30  10  2028  10  20  30  10  20  30  10  20  30  10  20  30  10  20  30  10  20  30  10  20  30  10  20  30  10  20  30  10  20  30 


TEMPERATURE  DEPICTS  NORMAL  MAXIMUM,  NORMAL  MINIMUM  AND  ACTUAL  DAILY  HIGH  AND  LOW  VALUES  (FAHRENHEIT) 
PRECIPITATION  IS  MEASURED  IN  INCHES.  SCALE  IS  NON-LINEAR 
STATION  PRESSURE  IS  MEASURED  IN  INCHES  OF  MERCURY 


* 


I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION,  AND  IS  COMPILED  FROM 
RECORDS  ON  FILE  AT  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER,  ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA,  28801 


noaa 


NATIONAL 
OCEANIC  AND 

ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 


NATIONAL 

ENVIRONMENTAL  SATELLITE,  DATA 
AND  INFORMATION  SERVICE 


NATIONAL 

CLIMATIC  DATA  CENTER 
ASHEVILLE  NORTH  CAROLINA 


DIRECTOR 

NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER 


METEOROLOGICAL  DATA  FOR  1984 

ROCKFORD.  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°12'N  LONGITUDE:  83°06'W  ELEVATION:  FT.  (grd)  724  ( ms  I  )  743  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN :  34822 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F: 

Averages 

-Da i 1 y  Maxi  mum 

24.1 

40.3 

35.7 

56.2 

67.1 

82.3 

82.6 

85.3 

73.5 

65.2 

47.2 

37.3 

58.1 

-Daily  Mini  mum 

7.3 

23.5 

21  .4 

37.5 

43.7 

53.4 

58.3 

60.2 

43,7 

43.3 

26.3 

20.5 

37.8 

-Month  1 y 

16.0 

31  .3 

28.6 

46.3 

55.4 

70.3 

70.8 

72.8 

61  .6 

54.6 

37.1 

23.2 

48.0 

-Month  1 y  Dewp t  . 

Ex  tremes 

11.5 

25.3 

20.3 

34.0 

42.7 

53.3 

60.5 

62.5 

50.7 

46.3 

28.6 

24.0 

38.3 

-H i ghes  t 

40 

60 

43 

82 

87 

31 

34 

36 

34 

76 

66 

66 

36 

-Date 

26 

22 

31 

27 

18 

17 

10 

23 

1 

8 

26 

28 

AUG  23 

-Lowes  t 

-22 

-6 

-2 

24 

33 

44 

47 

45 

27 

26 

12 

-7 

-22 

-Date 

21 

7 

3 

1 

16 

3 

7 

31 

30 

24 

21 

25 

JAN  21 

DEGREE  DAYS  BASE  65  °F: 

Heat i ng 

1515 

352 

1123 

542 

302 

7 

3 

3 

180 

322 

833 

1101 

6835 

Coo  1  i ng 

0 

0 

0 

3 

12 

183 

135 

257 

87 

5 

0 

0 

748 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

AVG.  SKY  COVER  (tenths) 

Sunr i se  -  Sunset 

6.5 

7.1 

7.7 

7.7 

6.5 

6.7 

5.4 

4.8 

6.2 

7.5 

6.6 

6.6 

6.6 

Midnight  -  Midnight 

6.3 

6.8 

7.0 

7.7 

6.4 

6.5 

4.3 

4.3 

5.3 

7.3 

5.8 

6.3 

6.4 

NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

~C 1  ear 

8 

6 

5 

4 

6 

3 

12 

12 

8 

6 

3 

3 

88 

-Par t 1 y  Cl oudy 

8 

7 

5 

4 

1 1 

14 

3 

10 

8 

4 

4 

5 

83 

-C 1 oudy 

15 

16 

21 

22 

14 

13 

10 

3 

14 

21 

17 

17 

183 

Prec i p i ta  t i on 

.01  inches  or  more 

8 

8 

12 

13 

3 

3 

7 

6 

10 

13 

7 

16 

118 

Snow , I ce  pellets 

1  .0  inches  or  more 

3 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

13 

Thunderstorms 

0 

1 

1 

1 

3 

3 

4 

7 

5 

7 

2 

0 

40 

Heavy  Fog,  visibility 
1/4  mile  on  1  ess 

1 

8 

4 

0 

1 

0 

2 

0 

1 

4 

3 

6 

30 

Temperature  °F 

-Maxi  mum 

30°  and  above 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

4 

8 

2 

0 

0 

0 

17 

32°  and  be  1 ow 
-Mini  mum 

23 

5 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 1 

50 

32°  and  be  1 ow 

31 

22 

23 

4 

0 

0 

0 

0 

3 

6 

23 

26 

144 

0°  and  be  1 ow 

10 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

15 

AVG.  STATION  PRESS,  (mb) 

333.3 

387.1 

383.8 

384.4 

388.2 

387.3 

383.8 

383.5 

332.2 

331  .3 

331  .2 

331.2 

383.8 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 

Hour  00 

83 

84 

73 

71 

75 

80 

86 

88 

82 

83 

73 

86 

82 

Hour  08  M  _  |  t  •  \ 

Hour  1 2  L°ca 1  lime) 

82 

87 

80 

77 

82 

81 

88 

32 

86 

83 

83 

86 

84 

74 

70 

64 

57 

54 

58 

55 

54 

56 

66 

62 

76 

62 

Hour  1 8 

73 

75 

66 

53 

52 

58 

56 

58 

62 

73 

63 

81 

66 

PRECIPITATION  (inches): 

Water  Equ i va 1 en t 

-Total 

0.73 

1  .23 

2.04 

3.03 

3.35 

3.33 

2.32 

1  .63 

1  .54 

5.33 

3.44 

3.23 

33.84 

-Greatest  (24  hrs ) 

0.23 

0.86 

0.63 

0.32 

1.71 

1  .33 

2.18 

0.72 

0.70 

1  .67 

2.27 

0.67 

2.27 

-Date 

23-30 

12-13 

13-20 

22 

24-25 

21-22 

10 

17 

24-25 

18 

PM-  1 

11-12 

NOV  PM-  1 

Snow, Ice  pel  lets 

-Total 

8.8 

2.2 

10.3 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

14.2 

37.0 

-Greatest  (24  hrs) 

3.3 

2.1 

4.0 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

5.3 

5.3 

-Date 

23-30 

4-  5 

17 

3 

30 

31 

DEC  31 

WIND: 

Resu 1  tan  t 

-Direction  (  !  !  ) 

251 

267 

037 

055 

234 

211 

232 

207 

205 

156 

218 

245 

221 

-Speed  1 mph  ) 

2.3 

0.8 

4.1 

4.5 

2.0 

2.5 

1  .8 

0.3 

2.8 

3.1 

3.2 

2.6 

0.8 

Average  Speed  (mph) 
Fastest  Obs .  1  Min. 

3.3 

10.3 

11.5 

13.6 

11.1 

10.7 

8.2 

7.6 

3.5 

3.7 

11  .0 

12.3 

10.5 

-Direction  (  !  !  ) 

31 

04 

07 

21 

01 

18 

30 

31 

22 

26 

23 

22 

30 

-Speed  ( mph  ) 

23 

32 

26 

43 

23 

28 

53 

25 

23 

30 

31 

38 

53 

-Date 

PEAK  GUST 

28 

28 

17 

30 

13 

8 

10 

8 

7 

16 

15 

16 

JUL  10 

-d i rec  t i on  (  !  !  ) 
-Speed  1 mph ) 

32 

46 

38 

58 

41 

45 

70 

36 

45 

45 

46 

51 

70 

-Date 

28 

28 

28 

30 

28 

8 

10 

8 

25 

13 

15 

16 

JUL  10 

(  !  !  )  See  Reference  Notes  on  Page  6B 
Page  2 


NORMALS,  MEANS,  AND  EXTREMES 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


LATITUDE:  42°12'N  LONGITUDE:  89°06'W  ELEVATION:  FT.  (grd)  724  ( ms  I  )  743  TIME  ZONE:  CENTRAL  WBAN :  04822 


la ) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

TEMPERATURE  °F: 

Norma  1 s 

_Da i 1 y  Maxi  mum 

26.6 

31  .8 

42.5 

58.5 

70.6 

80.1 

83.7 

81  .9 

74.6 

63.0 

46.3 

32.6 

57.7 

“Daily  Mini  mum 

9.8 

14.9 

25.1 

37.3 

47.6 

57.6 

62.2 

60.6 

52.0 

41  .0 

28.7 

17.0 

37.8 

“Month  1 y 

18.2 

23.4 

33.8 

47,9 

59.1 

68.8 

73.0 

71  .3 

63.3 

52.0 

37.5 

24.8 

47.8 

Extremes 

“Record  Highest 

34 

60 

68 

81 

91 

95 

99 

103 

101 

102 

90 

7b 

66 

103 

“Year 

1967 

1976 

1981 

1980 

1975 

1954 

1955 

1953 

1953 

1971 

1961 

1984 

JUL  1955 

“Record  Lowest 

34 

-27 

-22 

-11 

5 

24 

38 

43 

41 

27 

15 

-10 

-24 

-27 

“Year 

1982 

1976 

1962 

1982 

1966 

1972 

1967 

1958 

1984 

1952 

1977 

1983 

JAN  1982 

NORMAL  DEGREE  DAYS: 

Heating  (base  G5°F) 

1448 

1165 

967 

513 

227 

34 

5 

11 

99 

412 

825 

1246 

6952 

Cooling  (base  65°F) 

0 

0 

0 

0 

44 

151 

253 

206 

48 

12 

0 

0 

714 

%  OF  POSSIBLE  SUNSHINE 

MEAN  SKY  COVER  (tenths) 

Sunrise  -  Sunset 

34 

6.7 

6.5 

6.9 

6.7 

6.3 

6.0 

5.5 

5.6 

5.4 

5.7 

6.9 

7.1 

6.3 

MEAN  NUMBER  OF  DAYS: 

Sunrise  to  Sunset 

“C 1  ear 

34 

7.3 

7.5 

5.9 

6.5 

7.5 

7.3 

9.4 

8.9 

10.3 

10.3 

6.8 

6.6 

94.4 

“Par  t 1 y  Cl oudy 

34 

6.9 

5.8 

8.1 

7.6 

9.1 

10.7 

12.3 

11  .0 

8.6 

7.6 

5.8 

5.6 

99.0 

“C 1 oudy 

34 

16.8 

15.0 

17.1 

15.9 

14.4 

11  .9 

9.3 

11.1 

11.1 

13.1 

17.4 

18.8 

171.9 

Prec i p i ta  t i on 

.01  inches  or  more 

34 

9.3 

7.8 

11.1 

11  .9 

11.4 

10.3 

9.7 

9.0 

9.0 

8.5 

8.5 

10.2 

116.6 

Snow , I ce  pellets 

1  .0  inches  or  more 

34 

2.8 

2.1 

2.3 

0.4 

0.* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.9 

2.9 

11  .4 

Thunderstorms 

34 

0.1 

0.5 

1.8 

4.5 

5.5 

7.9 

8.0 

6.3 

4.8 

2.5 

1  .1 

0.4 

43.4 

Heavy  Fog  Visibility 
1/4  mile  or  1  ess 

34 

2.5 

2.5 

2.6 

1.2 

1  . 1 

0.6 

1  .3 

2.0 

1  .7 

2.2 

2.5 

2.9 

23.1 

Temperature  °F 

-Max i mum 

90°  and  above 

21 

0.0 

0.0 

0.0 

0.* 

0.5 

2.3 

5.5 

3.4 

1.1 

0.* 

0.0 

0.0 

13.0 

32°  and  be  1 ow 
“Mini  mum 

21 

20.2 

14.3 

5.4 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.9 

14.5 

57.6 

32°  and  be  1 ow 

21 

29.5 

26.2 

23.6 

9.4 

1  .4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

6.5 

19.5 

27.3 

144.0 

0°  and  be  1 ow 

21 

10.0 

5.4 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

3.5 

19.5 

AVG.  STATION  PRESS,  (mb) 

12 

991  .6 

991  .1 

988.0 

987.9 

987.2 

987.5 

989.2 

990.2 

990.8 

991  .0 

990.2 

990.8 

989.6 

RELATIVE  HUMIDITY  (%) 

Hour  00 

21 

77 

77 

78 

75 

7b 

78 

83 

8b 

85 

80 

80 

81 

80 

Hour  06  M  _ |  r •  i 
Hour  1  2  Loc3  1  1  i  me  J 

21 

78 

79 

81 

80 

80 

81 

85 

90 

89 

85 

83 

82 

83 

21 

69 

6b 

62 

56 

54 

55 

56 

59 

58 

56 

66 

73 

61 

Hour  1 8 

21 

73 

70 

65 

57 

54 

55 

58 

63 

64 

64 

72 

77 

64 

PRECIPITATION  (inches): 

Water  Equ i va 1 ent 

“Norma  1 

1.42 

1  .18 

2.59 

4.22 

3.75 

4.58 

4.50 

3.71 

3.70 

2.92 

2.30 

1.91 

36.78 

“Maximum  Monthly 

34 

4.66 

2.67 

5.62 

9.92 

6.98 

9.98 

11.81 

9.27 

10.68 

8.32 

4.83 

5.04 

11.81 

-Year 

1960 

1971 

1961 

1973 

1974 

1967 

1952 

1965 

1961 

1969 

1961 

1971 

JUL  1952 

-Mini  mum  Month  1 y 

34 

0.18 

0.04 

0.52 

1  .79 

1  .44 

1  .45 

1.14 

0.67 

0.05 

0.01 

0.38 

0.37 

0.01 

“Year 

1961 

1969 

1958 

1971 

1961 

1957 

1981 

1970 

1979 

1952 

1976 

1976 

OCT  1952 

-Maximum  in  24  hrs 

34 

2.89 

1  .73 

2.50 

5.55 

3.61 

4.15 

5.03 

4.24 

5.56 

5.22 

3.20 

2.24 

5.56 

“Year 

1960 

1966 

1976 

1973 

1977 

1969 

1952 

1972 

1961 

1954 

1961 

1971 

SEP  1961 

Snow , Ice  pellets 

“Max i mum  Month  1 y 

34 

26.1 

19.5 

22.7 

7.7 

1  .0 

2.2 

14.7 

25.1 

26.1 

“Year 

1979 

I960 

1964 

1982 

1966 

1967 

1951 

1978 

JAN  1979 

-Maximum  in  24  hrs 

34 

9.9 

10.9 

10.4 

6.7 

T 

2.2 

9.5 

8.5 

10.9 

“Year 

1979 

1960 

1972 

1970 

1976 

1967 

1951 

1978 

FEB  1960 

WIND: 

Mean  Speed  (mph) 
Prevailing  Direction 
through  1963 

34 

10.5 

10.6 

11.6 

11  .9 

10.5 

9.4 

8.1 

7.8 

8.6 

9.5 

10.4 

10.4 

9.9 

WNW 

WNW 

ENE 

WNW 

ENE 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

WNW 

WNW 

SSW 

Fastest  Obs .  1  Min. 

-D i rec  t i on  ( ! I ) 

34 

27 

25 

25 

11 

23 

30 

30 

26 

20 

29 

20 

29 

1 1 

-speed  (MPH) 

34 

40 

45 

4b 

54 

47 

46 

53 

48 

52 

37 

46 

44 

54 

-year 

1980 

1953 

1953 

1953 

1954 

1974 

1984 

1965 

1961 

1980 

1961 

1970 

APR  1953 

(  !  !  )  See  Reference  Notes  on  Page  6B  . 
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PRECIPITATION  (inches) 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1  955 

1.13 

1  .  40 

2 . 93 

2 . 99 

2 . 76 

3 . 46 

2.71 

3 . 75 

2 . 62 

3.61 

0 . 80 

0 . 37 

28 . 53 

1  956 

0 . 42 

1.18 

1  .  02 

4 . 80 

5 . 20 

1  .  58 

4 . 95 

4 . 26 

0 . 50 

0 . 48 

2 .07 

0 . 97 

27 . 43 

1  957 

1  .  40 

1.61 

1  .  89 

4.17 

4 . 23 

1  .  45 

4 . 39 

4 . 55 

0 . 63 

1  .  64 

3 . 59 

3 . 06 

32 .61 

1  958 

0 . 55 

0 . 28 

0 . 52 

1  .  90 

2 . 24 

3.41 

5 .31 

2 .51 

2 . 40 

2 . 24 

2.18 

0 . 75 

24 . 29 

1  959 

1  .51 

2 . 24 

4 . 94 

5.13 

2 .61 

4 . 00 

7 . 56 

4 . 74 

4 . 73 

5 . 56 

2.18 

2 . 77 

47 . 97 

1  980 

4 . 66 

1  .  76 

2 . 23 

5 . 84 

4 . 66 

4 . 22 

3 . 79 

4 . 94 

4 . 56 

5.13 

2 . 08 

0 . 64 

44 .51 

1  981 

0.18 

1  .  06 

5 . 62 

2 . 87 

1  .  44 

1  .  65 

3 . 92 

1.12 

10.68 

6 . 05 

4 . 83 

0 . 97 

40 . 39 

1  982 

2 . 36 

1  .  49 

3.17 

2 . 42 

4 . 23 

1  .  88 

5 . 56 

2 . 57 

1  .  73 

0 . 95 

0 . 84 

0 . 50 

27 . 70 

1  963 

0 . 60 

0 . 38 

2 . 94 

5.51 

1  .  89 

4 . 27 

5.16 

1  .  84 

3 . 95 

1  .  04 

2 . 34 

0 . 79 

30.71 

1  964 

0 . 97 

0 . 50 

3 . 64 

8.17 

3.41 

6.51 

5 . 20 

1  .  99 

3 . 32 

0.11 

4.51 

0 .91 

39 . 24 

1  965 

4 . 40 

0 . 83 

2 . 30 

4 . 62 

5 . 66 

2 . 56 

3 .81 

9 . 27 

8 . 23 

2.91 

1  .  83 

3 . 03 

49 . 45 

1  966 

1  .  39 

2 . 04 

2 . 75 

4 . 96 

4 . 76 

4 . 53 

1  .  59 

1  .  50 

1.18 

2.51 

3 . 53 

2.16 

32 . 90 

1  967 

1.41 

0 . 92 

1  .  63 

5 . 30 

2 . 48 

9 . 98 

1  .  32 

3.71 

3.11 

5 . 06 

2 . 58 

1  .  55 

39 . 05 

1  968 

0 . 58 

0 . 37 

1  .  00 

4 . 92 

3 . 78 

6 . 26 

2 . 62 

6 . 33 

6 . 76 

1  .  26 

2 . 80 

3 .31 

39 . 99 

1  969 

1  .  86 

0 . 04 

1  .  59 

4 . 45 

5 . 75 

8 . 90 

5 . 72 

2.14 

1  .  87 

8 . 32 

1  .  45 

1  .  20 

43 . 29 

1  970 

0.51 

0 . 56 

1  .  89 

3 . 75 

5 . 50 

4 . 20 

4 . 29 

0 . 67 

10.63 

4 . 03 

1  .  36 

1  .  37 

38 . 76 

1971 

1.11 

2 .67 

2.11 

1  .  79 

1  .  83 

2 . 37 

2 .81 

1  .  48 

2 . 36 

1  .  99 

2 . 24 

5 . 04 

27 . 80 

1972 

0 . 66 

0 . 60 

2 . 79 

6 .21 

4 . 57 

8 . 27 

8 . 39 

9.10 

6 .51 

4 . 29 

1  .  39 

2 . 37 

55.15 

1  973 

1  .  67 

1  .  56 

4 . 53 

9 . 92 

6 . 98 

5.16 

5.81 

1  .  89 

8 . 52 

5.15 

1  .  97 

3 . 32 

56 . 48 

1  974 

3 . 55 

1  .  65 

2 . 03 

3.41 

6 . 98 

6 . 30 

1  .  48 

2 . 21 

0 . 35 

2.41 

2 .31 

1  .  63 

34 .31 

1975 

2 . 38 

2 . 03 

2.81 

2 . 39 

3 . 03 

4 . 68 

1  .  30 

4 . 08 

0.91 

0 . 98 

4 . 24 

1  .  95 

30 . 78 

1  976 

0 . 59 

1.41 

4 . 94 

3 . 60 

2 . 38 

2.16 

2 . 05 

2 . 04 

1  .  39 

1  .  94 

0 . 38 

0 . 37 

23 . 25 

1  977 

0.61 

0 . 64 

3 . 52 

2 . 39 

5 . 47 

4 . 67 

4 . 73 

5 .31 

3.91 

2 . 26 

2 . 63 

1  .  87 

38 .01 

1  978 

0 . 78 

0 . 47 

0 . 86 

3 . 29 

3 . 84 

5 . 63 

7.41 

2 . 65 

4 . 33 

0 . 87 

2 . 46 

2 . 76 

35 . 35 

1  979 

2 . 43 

1.18 

3 . 74 

5 . 20 

1  .  45 

4 . 75 

4 . 34 

6 . 74 

0 . 05 

1  .  55 

2 . 43 

2 . 24 

36.10 

1980 

1  .  02 

1  .07 

0 . 97 

2 . 75 

2 . 37 

6 . 06 

3 . 58 

5.41 

6.13 

1  .  42 

0 . 68 

2.71 

34.17 

1  981 

0 . 22 

2 . 40 

0 . 65 

5 .21 

1  .  84 

5 . 88 

1.14 

9.18 

3 .51 

2 . 47 

1  .  63 

0 . 77 

34 . 90 

1  982 

1  .  58 

0 . 20 

3 . 63 

3 . 47 

4 . 56 

4.31 

8 . 89 

2 . 69 

1  .  70 

4 . 22 

4 . 69 

3 . 65 

43 . 59 

1  983 

0 . 52 

1  .  48 

2 . 70 

3 . 85 

4 . 99 

1  .  55 

3 . 85 

2 . 47 

3 . 80 

2 . 25 

4 . 68 

2.31 

34 . 45 

1  984 

0 . 73 

1  .  29 

2 . 04 

3 . 09 

3 . 95 

3 . 99 

2 . 92 

1  .  63 

1  .  54 

5 . 93 

3 . 44 

3 . 29 

33 . 84 

Record 

Mean 

1  .  67 

1  .  38 

2 . 52 

3 . 48 

3 . 76 

4 . 40 

3 . 77 

3 . 72 

3 . 84 

2 . 79 

2 . 36 

1  .  74 

35 . 43 

See  Reference  Notes  on  Page  6B  . 
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AVERAGE  TEMPERATURE  (deg.  F)  rockford,  Illinois 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

1  955 

20 . 9 

23 . 4 

33 . 5 

54 . 6 

61.8 

66 . 4 

79 . 5 

76 . 3 

65 . 0 

52 . 5 

32 . 9 

21.7 

49 . 0 

1  956 

24 . 2 

26 . 0 

33 . 7 

45 . 4 

58 . 9 

73 . 4 

71.8 

72 . 0 

62 . 1 

57 . 8 

37 . 4 

28 . 3 

49 . 3 

1  957 

14.6 

30 . 1 

35 . 1 

49 . 1 

57 . 7 

69 . 7 

75 . 4 

71.7 

61  .  2 

48 . 9 

37 . 5 

31.1 

48 . 5 

1  958 

20 . 5 

16.4 

35 . 0 

48 . 6 

60 . 9 

63 . 7 

70 . 9 

72 . 6 

63 . 4 

54 . 9 

40 . 0 

18.7 

47 . 1 

1  959 

13.3 

21  .  4 

34 . 4 

47 . 7 

64 . 2 

70 . 4 

72 . 2 

75 . 8 

65 . 8 

48 . 7 

29 . 3 

32 . 6 

48 . 0 

1  960 

24 . 1 

22 . 3 

22 . 5 

50 . 8 

57 . 2 

67 . 1 

71.4 

72 . 7 

66 . 4 

51.8 

39 . 8 

21.9 

47 . 3 

1  961 

19.5 

31.5 

37 . 4 

43 . 0 

56 . 3 

68 . 9 

72 . 3 

72 . 4 

65 . 1 

53 . 0 

38 . 3 

22 . 8 

48 . 4 

1  962 

14.5 

21.4 

31.4 

47 . 7 

64 . 4 

69 . 0 

69 . 5 

71.7 

60 . 5 

54 . 6 

38 . 8 

22 . 1 

47 . 1 

#1  963 

9 . 3 

16.3 

38 . 4 

50 . 7 

57 . 6 

71.1 

73 . 8 

69 . 8 

64 . 0 

62 . 0 

43 . 2 

13.2 

47.4 

1  964 

26 . 7 

25 . 7 

32 . 3 

48 . 5 

62 . 6 

68 . 6 

72 . 8 

66 . 9 

62 . 7 

48 . 1 

41.1 

22 . 9 

48 . 3 

1  965 

19.5 

22 . 1 

25 . 9 

45 . 6 

61.9 

67 . 9 

72 . 9 

69 . 7 

62 . 2 

52 . 4 

39 . 6 

32 . 3 

47 . 7 

1  966 

13.4 

23 . 9 

37 . 6 

44 . 1 

51.4 

69 . 2 

75 . 4 

69 . 7 

62 . 5 

51.4 

39 . 0 

24 . 8 

46 . 9 

1  967 

24 . 6 

16.9 

35 . 9 

47 . 8 

52 . 9 

.  68.4 

69 . 6 

66 . 1 

62 . 4 

51.3 

34 . 4 

27 . 7 

46 . 5 

1  968 

21.2 

21.2 

40 . 4 

49 . 7 

56 . 1 

69 . 6 

70 . 9 

71.4 

63 . 2 

53 . 2 

37 . 8 

25 . 3 

48 . 4 

1  969 

17.9 

28 . 3 

31.0 

48 . 4 

59 . 4 

63 . 6 

72 . 6 

71.7 

63 . 1 

49 . 8 

36 . 7 

24 . 2 

47 . 2 

1  970 

12.5 

22 . 4 

33 . 1 

48 . 5 

60 . 4 

68 . 5 

73 . 6 

71.4 

63 . 6 

52 . 8 

37 . 7 

26 . 6 

47 . 6 

1  971 

14.8 

25 . 0 

32 . 3 

48 . 0 

57 . 0 

74 . 2 

70 . 7 

70 . 7 

68 . 1 

59 . 2 

39 . 1 

31.5 

49 . 2 

1  972 

17.0 

20 . 5 

32 . 4 

44 . 5 

62 . 3 

65 . 8 

71.1 

71.3 

63 . 3 

48 . 9 

36 . 6 

21.6 

46 . 3 

1  973 

26 . 3 

26 . 9 

43 . 0 

47 . 6 

55 . 8 

70 . 6 

73 . 5 

73 . 2 

64 . 3 

56 . 5 

39 . 9 

24 . 1 

50 . 2 

1974 

21.2 

24 . 0 

36 . 2 

50 . 8 

56 . 6 

66 . 1 

75 . 3 

70 . 3 

60 . 1 

52 . 0 

38 . 0 

26 . 7 

48 . 1 

1  975 

23 . 5 

23 . 1 

29 . 2 

42 . 5 

62 . 4 

70 . 5 

73 . 1 

73 . 1 

58 . 0 

53 . 1 

42 . 2 

27 . 0 

48 . 1 

1976 

16.5 

30 . 8 

38 . 5 

49 . 7 

55 . 3 

68 . 8 

73 . 4 

69 . 4 

60 . 0 

45 . 1 

28 . 1 

15.0 

45 . 9 

1  977 

5 . 9 

23 . 5 

42 . 2 

55 . 1 

68 . 2 

67 . 4 

75 . 4 

68 . 6 

63 . 4 

49 . 1 

36 . 5 

19.9 

47 . 9 

1978 

11.3 

12.3 

29 . 3 

47 . 5 

58 . 9 

69 . 1 

72 . 3 

71.7 

68 . 1 

49 . 9 

37 . 9 

21.9 

45 . 9 

1979 

7 . 7 

12.9 

31.7 

42 . 9 

58 . 7 

68 . 4 

71.5 

70 . 0 

63 . 0 

50 . 8 

35 . 9 

29 . 0 

45 . 2 

1  980 

19.3 

17.1 

30 . 1 

46 . 4 

60 . 6 

66 . 7 

75 . 4 

73 . 7 

64 . 2 

47 . 3 

38 . 2 

25 . 4 

47 . 0 

1  981 

21.4 

25 . 9 

37 . 3 

51.4 

56 . 3 

70 . 0 

72 . 5 

71.2 

62 . 5 

48 . 8 

39 . 4 

22 . 9 

48 . 3 

1  982 

8 . 9 

19.6 

32 . 8 

44 . 0 

65 . 5 

64 . 8 

74 . 6 

69 . 0 

61.8 

53 . 6 

38 . 1 

33 . 1 

47.1 

1  983 

25 . 3 

29 . 5 

36 . 8 

43 . 9 

54 . 7 

70 . 5 

78 . 0 

77 . 2 

63 . 3 

51.5 

40 . 1 

12.7 

48 . 6 

1  984 

16.0 

31.9 

28 . 6 

46 . 9 

55 . 4 

70 . 9 

70 . 8 

72 . 8 

61.6 

54 . 6 

37 . 1 

29 . 2 

48 . 0 

Record 

Mean 

20 . 4 

24 . 4 

35 . 1 

48  .  1 

59 . 3 

69 . 1 

73 . 8 

72 . 0 

64 . 0 

52 . 5 

38 . 3 

25 . 5 

48 . 5 

Max 

29 . 0 

33 . 1 

44 . 3 

59  .  1 

71.1 

80 . 6 

85 . 5 

83 . 5 

75 . 6 

63 . 7 

47 . 1 

33 . 3 

58 . 8 

M  i  n 

11,8 

15.8 

25 . 9 

37  .  1 

47 . 5 

57 . 5 

62 . 1 

60 . 4 

52 . 3 

41.3 

29 . 5 

17.6 

38 . 2 

See  Reference  Notes  on  Page  6B  . 
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HEATING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  E 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


SEASON 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

1955-56 

o 

2 

83 

385 

954 

1339 

1258 

1  1  20 

962 

584 

242 

29 

6958 

1956-57 

o 

1  3 

1  23 

224 

820 

1129 

1  556 

973 

922 

480 

245 

28 

65  1  3 

1957-58 

o 

5 

1  55 

493 

820 

1044 

1374 

1  358 

924 

487 

1  58 

80 

6898 

1958-59 

3 

20 

1  02 

3  1  4 

74  1 

1428 

1  598 

12  15 

94  1 

5  1  1 

1  33 

1  8 

7024 

1 959-60 

6 

0 

95 

497 

1  066 

998 

1  262 

1235 

13  13 

435 

244 

33 

7  184 

1960-61 

4 

3 

89 

406 

75  1 

133  1 

1  403 

934 

849 

654 

288 

30 

6742 

1961-62 

9 

3 

1  33 

372 

796 

1  300 

1  559 

12  13 

1038 

527 

1  34 

34 

7  118 

1962-63 

1  4 

1 

1  79 

339 

778 

1  325 

1  725 

1357 

8  1  9 

425 

246 

34 

7242 

# 1 963-64 

2 

1  7 

95 

1  27 

647 

1  605 

118  1 

1  1  33 

1  008 

489 

1  22 

56 

6482 

1 964-65 

9 

5  1 

1  45 

5  1  9 

7  1  3 

1  298 

1405 

1194 

1204 

579 

1  45 

26 

7288 

1 965-66 

1 

30 

1  34 

392 

758 

1005 

1  595 

1142 

844 

620 

4  1  7 

45 

6983 

1 966-67 

0 

7 

1  22 

4  1  7 

773 

1238 

1244 

134  1 

892 

5  1  3 

385 

22 

6954 

1 967-68 

42 

5  1 

1  34 

439 

9  1  O 

1149 

1  349 

1  266 

754 

453 

275 

24 

6846 

1 968-69 

1  5 

2  1 

95 

393 

809 

1224 

1453 

10  17 

1  047 

490 

2  1  0 

1  20 

6894 

1 969-70 

4 

1 

1  1  5 

486 

845 

1256 

1627 

119  1 

983 

502 

203 

44 

7257 

1970-71 

5 

2 

1  1  7 

377 

8  1  2 

1182 

1549 

1114 

1007 

504 

258 

5 

6932 

1971-72 

1  4 

5 

95 

209 

77  1 

103  1 

1483 

1287 

1006 

606 

1  64 

79 

6750 

1972-73 

1  7 

26 

1  1  9 

49  1 

845 

1  338 

1193 

106  1 

675 

520 

28  1 

2 

6568 

1973-74 

0 

3 

99 

28  1 

744 

1260 

1  354 

1142 

887 

427 

277 

59 

6533 

1974-75 

0 

5 

1  75 

400 

804 

1179 

1277 

1  1  66 

1107 

668 

1  50 

29 

6960 

1 975-76 

1  2 

0 

225 

376 

678 

1  1  72 

1499 

986 

8  1  3 

473 

296 

1  6 

6546 

1 976-77 

2 

1  7 

1  74 

6  1  5 

1  1  00 

1  545 

1830 

1  1  58 

697 

3  1  8 

73 

42 

757  1 

1977-78 

O 

20 

88 

488 

849 

1  393 

1  658 

147  1 

110  1 

5  1  9 

259 

29 

7875 

1978-79 

2 

7 

66 

46  1 

806 

1333 

177  1 

1  458 

1  026 

658 

245 

27 

7860 

1979-80 

9 

26 

1  20 

450 

866 

1110 

14  11 

1  380 

1073 

556 

1  84 

63 

7248 

1980-81 

0 

3 

99 

538 

796 

1  222 

1  346 

1  089 

85  1 

402 

275 

9 

6630 

1981-82 

9 

6 

1  09 

493 

76  1 

1  296 

1739 

1  268 

990 

623 

74 

6  1 

7429 

1 982-83 

0 

32 

1  56 

362 

80  1 

984 

1224 

987 

867 

627 

3  1  6 

34 

6390 

1983-84 

6 

0 

1  48 

423 

742 

16  15 

15  15 

952 

1123 

542 

302 

7 

7375 

1984-85 

9 

9 

1  80 

322 

833 

1  1  O  1 

See  ReTer'ence  Notes  on  Page  6B  . 
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COOLING  DEGREE  DAYS  Base  65  deg.  F  rockford,  Illinois 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1  969 

0 

0 

0 

0 

45 

82 

244 

2  1  3 

66 

2  1 

0 

0 

67  1 

1970 

0 

o 

0 

1  6 

64 

1  57 

276 

209 

79 

5 

0 

0 

806 

197  1 

0 

0 

o 

1 

1  6 

288 

1  97 

1  90 

1  93 

35 

0 

0 

920 

1972 

•  0 

0 

o 

0 

89 

1  04 

2  1  4 

229 

75 

0 

0 

0 

7  1  1 

1973 

0 

0 

0 

5 

1 

1  78 

272 

263 

84 

25 

0 

0 

828 

1974 

0 

0 

0 

9 

25 

98 

329 

1  77 

35 

6 

0 

0 

679 

1975 

0 

0 

0 

O 

75 

20  1 

273 

258 

22 

1  5 

0 

0 

844 

1976 

0 

0 

0 

2  1 

3 

1  37 

270 

1  59 

3  1 

5 

0 

0 

626 

1977 

0 

0 

0 

3  1 

1  80 

1  20 

330 

1  38 

48 

0 

0 

0 

847 

1978 

0 

0 

0 

0 

75 

1  60 

238 

220 

1  66 

0 

0 

0 

859 

1979 

0 

0 

0 

0 

56 

1  34 

2  1  7 

1  87 

69 

1  6 

0 

0 

679 

1  980 

0 

0 

0 

6 

52 

1  1  7 

329 

278 

80 

0 

0 

0 

862 

1  98  1 

0 

0 

0 

3 

1  5 

1  64 

248 

202 

42 

0 

0 

0 

674 

1  982 

o 

0 

0 

0 

96 

6  1 

303 

1  68 

66 

1  5 

0 

0 

709 

1983 

0 

0 

0 

0 

4 

207 

4  1  6 

386 

1  04 

1  0 

0 

0 

1127 

1984 

0 

0 

0 

3 

1  2 

1  89 

1  95 

257 

87 

5 

0 

0 

748 

:  e  No  1 1 
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SNOWFALL  (inches) 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


SEASON 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

1 955-56 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 1 

5 . 2 

1  .  2 

4 . 7 

1  .  6 

T 

0 . 0 

0 . 0 

16.8 

1 956-57 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 0 

14.8 

1  .  2 

1  .  0 

T 

0 . 0 

0 . 0 

21  .  0 

1 957-58 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

1  .  3 

3 . 0 

9 . 1 

1  .  6 

2 . 5 

T 

0 . 0 

0 . 0 

17.5 

1 958-59 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

1  .  5 

11.5 

21.4 

5 . 9 

13.5 

1  .  1 

0 . 0 

0 . 0 

54 . 9 

1 959-60 

0.0 

0 . 0 

0 . 0 

1  . 1 

6 . 9 

8 . 9 

9  .  1 

19.5 

9 . 7 

T 

T 

0 . 0 

55 . 2 

1 960-61 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

0 . 6 

5 . 7 

1  .  9 

2 . 5 

7 . 8 

4 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

22 . 9 

1 961-62 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 1 

8 . 8 

16.0 

15.1 

7 . 9 

1  .  1 

0 . 0 

0 . 0 

51  .  0 

1 962-63 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

T 

3 . 7 

11.3 

8 . 4 

12.2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

35 . 7 

1 963-64 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

8 . 6 

2 . 0 

6 . 5 

22 . 7 

T 

0 . 0 

0 . 0 

39 . 8 

1 964-65 

0 . 0 

0 . 0 

0.0 

T 

2 . 8 

10.3 

10.3 

5 . 0 

19.2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

47 . 6 

1 965-66 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

5 . 5 

11.0 

0 . 3 

1  .  0 

T 

1  .  0 

0 . 0 

18.9 

1 966-67 

0 . 0 

0 . 0 

0.0 

0 . 0 

T 

7 . 8 

8  .  1 

11,6 

6 . 5 

3 . 8 

T 

0 . 0 

37 . 8 

1 967-68 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

2 . 2 

0 . 7 

2 . 0 

2 . 9 

2 . 3 

0 . 6 

0 . 3 

0 . 0 

0 . 0 

11.0 

1 968-69 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 5 

8 . 9 

4 . 6 

0 . 8 

4 . 9 

T 

0 . 0 

0 . 0 

23 . 7 

1 969-70 

0 . 0 

0 . 0 

0.0 

0 . 0 

0 . 6 

16.0 

8 . 2 

5 . 4 

6 . 4 

6 . 7 

0 . 0 

0.0 

43 . 3 

1970-71 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

3 . 2 

10.0 

3 . 4 

14.6 

0 . 4 

0.0 

0 . 0 

31.6 

1 971-72 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

5 . 0 

0 . 2 

5 . 5 

7 . 9 

15.7 

2 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

37 . 0 

1 972-73 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 1 

4 . 4 

8 . 7 

0 . 4 

6 . 9 

0 . 9 

5 . 2 

0 . 0 

0 . 0 

26 . 6 

1 973-74 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

20 . 0 

12.2 

15.1 

2 . 3 

T 

0 . 0 

0 . 0 

49 . 6 

1 974-75 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 3 

11.4 

4 . 2 

18.6 

8 . 4 

4 . 6 

0 . 0 

0 . 0 

51  .  5 

1 975-76 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

6 . 4 

7 . 9 

6 . 6 

1  .  8 

0 . 3 

0 . 3 

T 

0 . 0 

23 . 3 

1976-77 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 5 

5 . 8 

8 . 8 

4 . 3 

7 . 2 

0 . 8 

0 . 0 

0 . 0 

31.4 

1 977-78 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

7 . 3 

23 . 3 

10.0 

6 . 9 

4 . 2 

T 

0 . 0 

0 . 0 

51  .  7 

1 978-79 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

4 . 6 

25 . 1 

2b  .  1 

12.2 

4 . 5 

2 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

74 . 5 

1 979-80 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

4 . 9 

0 . 9 

5 . 1 

13.0 

4 . 6 

5 . 4 

0 . 0 

0 . 0 

33 . 9 

1 980-81 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 8 

1  .  4 

6 . 7 

2 . 5 

9 . 1 

0 . 6 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

21.1 

1 981-82 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

T 

2 . 8 

5 . 8 

14.8 

1  .  8 

8 . 1 

7 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

41  ,0 

1 982-83 

0 . 0 

0.0 

0 . 0 

T 

T 

3 . 6 

5 . 5 

9 . 5 

9 . 4 

T 

0 . 0 

0 . 0 

28 . 0 

1 983-84 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 5 

18.3 

8 . 8 

2 . 2 

10.9 

0 . 7 

0 . 0 

0 . 0 

41.4 

1 984-85 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 0 

0 . 2 

14.2 

Record 

Mean 

0 . 0 

o 

o 

o 

o 

0 . 1 

2 . 7 

9 . 0 

8 . 4 

6 . 4 

7  .  1 

1  .  5 

0 . 0 

0 . 0 

35.2 

See  Reference  Notes  on  Page  6B  . 
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REFERENCE  NOTES  rockford,  Illinois 


GENERAL  EXCEPTIONS 

T  -  TRACE  AMOUNT. 

BLANK  ENTRIES  DENOTE  M I S S I N G / U N R E P 0 R T E D  DATA.  NONE 

#  INDICATES  A  STATION  OR  INSTRUMENT  RELOCATION. 

SEE  STATION  LOCATION  TABLE  ON  PAGE  8. 

SPECIFIC 
PAGE  2 

PM  -  INCLUDES  LAST  DAY  OF  PREVIOUS  MONTH 
PAGE  3 

(a)  -  LENGTH  OF  RECORD  IN  YEARS,  ALTHOUGH 
INDIVIDUAL  MONTHS  MAY  BE  MISSING. 

*  LESS  THAN  .05 

NORMALS  -  BASED  ON  THE  1951-1980  RECORD  PERIOD. 

EXTREMES  -  DATES  ARE  THE  MOST  RECENT  OCCURRENCE 
WIND  DIR.-  NUMERALS  SHOW  TENS  OF  DEGRESS  CLOCKWISE 
FROM  TRUE  NORTH.  "00"  INDICATES  CALM. 

RESULTANT  DIRECTIONS  ARE  GIVEN  TO  WHOLE  DEGREES. 

PAGES  4  A  4  B  6A 

RECORD  MEANS  ARE  FOR  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD, 

REGARDLESS  OF  LOCATION 


Page  bB 


ROCKFORD, 

ILLINOIS 


Rockfords  climate  is  characterized  by  hot  summers 
and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake 
Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in  the 
Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat 
higher  than  those  westward  around  the  Mississippi 
River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect 
of  Lake  Michigan  sometimes  is  felt  as  far  westward 
as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  precipitation  occurs  in 
the  three  summer  months  of  June  to  August,  and  64 
percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no 
month  averages  less  than  4  percent  of  the  annual 
total. 


Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom 
does  oppressive  heat  prevail  for  extended  periods. 

In  general,  the  summers  are  pleasant. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  1951-1980  period,  the  average  first 
occurrence  of  32  degrees  Fahrenheit  in  the  fall  is 
October  1 1  and  the  average  last  occurrence  in  the 
spring  is  April  29. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Elevation  above 

*  Type 

M  =  AMOS 

Sea 

Ground 

level 

T  =  AUTOB 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

Latitude 

North 

Longitude 

West 

Ground  at  tem¬ 

perature  site 

Wind  instruments 

Extreme  thermometer: 

Psychrometer 

Sunshine  Switch 

Tipping  bucket 

rain  gage 

Weighing  rain  gage 

8"  rain  gage 

Hygro thermometer 

Automatic  Observii 

1  Equipment  * 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  North  Main 

12/  ?/72 

10/  ?/93 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  T.  D.  Robertson. 

731  North  Court  Street 

11/  ?/93 

12/  ? / 12 

.25  mi .  WSW 

42°  17' 

89°  05’ 

720 

3 

Observer,  H.  C.  Porter. 

1135  North  Court  Street 

1/  1/13 

6/01/18 

.5  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

731  North  Court  Street 

6/02/18 

7/29/20 

. 5  mi .  SW 

42°  17’ 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7/30/20 

9/23/53 

.75  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter. 

2221  North  Winnebago 

9/24/53 

6/30/57 

1.1  mi.  NW 

42°  18' 

89°  06' 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 
4.7  miles  South  of  P.  0. 

12/19/50 

11/04/58 

42°  12' 

89°  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel. 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 

11/05/58 

Present 

35  feet  E 

42°  12' 

89°  06' 

#724 

a20 

6 

5 

NA 

e20 

b6 

c4 

d4 

NA 

First-Order  Weather  Bureau. 

#  -  728  to  11/10/62  and  727  to 
8/22/63. 

a  -  33  to  12/6/62. 
b  -  5  to  11/6/62. 

c  -  3  to  11/6/62. 

d  -  Commissioned  8/22/63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter. 

e  -  Installed  4/25/79. 

SUBSCRIPTION: 

Price  and  ordering  information  available  through:  National  Climatic  Data  Center,  Federal  Building,  Asheville,  North  Carolina  28801 


USCOMM-NOAA- ASHEVILLE  -  1050 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE  AN  EQUAL  OPPORTUNITY  EMPLOYER 

NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE,  N.C.  28801 


LCD-  1  1-94  \2 2-EX 


DOCUMENTS  LIBRARY 
^  30- D  LIBRARY 
UNIVERSITY  OF  ILLINOIS 
1403  WEST  GREGORY  DRIVE 
U  K  B  AN  A  f  ILLINOIS 


POSTAGE  AND  FEES  PAID 
U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

COM  210 


FIRST  CLASS 


61  3  01 


7  7i.  jal  Climatological  Data  * 

Annual  Summary  With  Comparative  Data 

•  1982 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


Narrative  Climatological  Summary 

Rockford's  climate  is  characterized  by  hot  summers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake  Michigan,  cloudiness  often  is  in¬ 
creased  in  the  Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat  higher  than  those  westward 
around  the  Mississippi  River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect  of  Lake  Michi¬ 
gan  sometimes  is  felt  as  far  westward  as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  average  annual  precipitation  occurs  in  the  three  summer  months 
of  June  to  August,  and  64  percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no  month  av¬ 
erages  less  than  4  percent  of  the  annual  total. 

Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom  does  oppressive  heat  prevail  for  ex¬ 
tended  periods.  In  general,  the  summers  are  pleasant,  and  they  provide  the  populace 
with  ample  opportunity  to  enjoy  the  many  recreational  features  of  the  area. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for  diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  period  1906  through  1976,  the  average  number  of  days  between  the  last 
temperature  of  32°  or  below  in  the  spring  and  the  first  in  the  fall  is  164.  The 
average  date  of  the  last  32°  temperature  in  the  spring  is  May  2,  and  the  first  in  the 
fall  is  October  9.  The  latest  freezing  temperature  recorded  during  these  years  was  May 
26,  1925,  and  the  earliest  was  September  13,  1975. 
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NATIONAL  OCEANIC  AND 
ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 


NATIONAL  ENVIRONMENTAL  SATELLITE, 
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Meteorological  Data  For  The  Current  Year 
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Average  Temperature 


ROCKFORD,  IL 


Year 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

Season 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

Total 

1943 

20.7 

26.6 

32.5 

48.5 

58.0 

72.6 

75.2 

7  3.2 

60.7 

51.9 

34 . 8 

27.2 

48.5 

1962-63 

14 

1 

179 

339 

778 

1  32  5 

1  725 

1  357 

8  19 

425 

246 

34 

7242 

19  4  4 

30.2 

28.0 

31.6 

45.3 

64.9 

72.  1 

73.0 

73.2 

66.0 

53.1 

42.7 

21.4 

50.2 

#1963-64 

2 

17 

95 

127 

647 

1  605 

1181 

1  133 

1008 

489 

122 

56 

64  82 

1945 

17.8 

27.3 

48.2 

49.8 

54.1 

65.4 

71.8 

72.5 

63.8 

51.6 

38.9 

20.3 

48.5 

1964-65 

9 

51 

145 

519 

713 

1  298 

1405 

1  194 

1204 

579 

145 

26 

7288 

1946 

25.4 

26.7 

44 . 9 

1965-66 

1 

30 

134 

392 

758 

100  5 

1  595 

1  142 

844 

620 

417 

45 

6983 

1947 

48.6 

55.7 

67.  1 

71.7 

80.6 

67.5 

62.1 

33.1 

29.0 

1966-67 

0 

7 

122 

417 

773 

1  238 

1244 

1  341 

892 

513 

385 

22 

6954 

1948 

17.9 

24.8 

35.5 

54.7 

57.1 

68.7 

75.7 

73.6 

68.1 

51.3 

42.5 

28.4 

49.9 

1967-68 

42 

51 

134 

439 

910 

1  149 

1  349 

1  76  6 

754 

453 

275 

24 

6846 

1949 

24.6 

25.1 

36.8 

49.1 

62.8 

7  3.9 

76.9 

73.7 

59.4 

57.1 

40.2 

29.7 

50.8 

1968-69 

15 

21 

95 

393 

809 

1  224 

1453 

1  017 

1047 

490 

210 

120 

6894 

#1950 

26.7 

24.9 

31 .  1 

42.4 

61.4 

69.1 

71 . 1 

69.2 

62.5 

57.8 

34.4 

18.0 

47.4 

1969-70 

4 

1 

115 

486 

845 

1  256 

1627 

1  191 

983 

502 

203 

44 

7257 

1951 

18.0 

23.2 

31.8 

45.4 

61.4 

65.6 

71.6 

68.7 

60.4 

52.5 

30.1 

21.9 

45.9 

1970-71 

5 

2 

117 

377 

812 

1  182 

1  549 

1114 

1  007 

504 

258 

5 

6932 

195? 

22.8 

30.4 

32.2 

50.3 

58.9 

72.7 

75.2 

70.6 

63.5 

45.8 

40.2 

29.2 

49 . 3 

1971-72 

14 

5 

95 

209 

771 

1  03  1 

1  4e3 

1  287 

1006 

606 

164 

79 

6750 

1953 

24.4 

28.5 

35.7 

44.9 

59.7 

72.  1 

74.7 

73.5 

63.7 

56.1 

41.1 

27.6 

50.2 

1972-73 

1  7 

26 

1  19 

491 

845 

1  33e 

1  1  93 

1061 

675 

520 

28  1 

2 

6568 

1954 

22.2 

33.9 

32 . 3 

50.9 

54.6 

7  3.1 

73.7 

70.9 

65.8 

52.0 

38.6 

27.2 

49.6 

1973-74 

0 

3 

99 

281 

744 

1  260 

1  354 

1  142 

887 

427 

277 

59 

65  33 

1955 

20.9 

23.4 

33.5 

54.6 

61.8 

66.4 

79.5 

76.3 

65.0 

52.5 

32.9 

21.7 

49.0 

1974-75 

0 

5 

175 

400 

804 

1  179 

1277 

1  166 

1107 

668 

150 

29 

6960 

1956 

24.2 

26.0 

33.7 

45.4 

58.9 

7  3.4 

71.8 

72.0 

62.1 

57.8 

37.4 

28.3 

49.3 

1975-76 

12 

0 

225 

376 

678 

1  17  2 

1499 

986 

813 

473 

296 

16 

6546 

1957 

14.6 

30.1 

35.1 

49.1 

57.7 

69.7 

75.4 

71.7 

61  .2 

48.9 

37.5 

31  .  1 

48.5 

1976-77 

2 

17 

174 

615 

1  100 

1  54  5 

1830 

1  158 

697 

318 

73 

42 

757  1 

1958 

20.5 

16.4 

35.0 

48.6 

60.9 

63.7 

70.9 

72.6 

63.4 

54.9 

40.0 

18.7 

47.1 

1977-78 

0 

20 

88 

488 

849 

1  39  3 

1658 

1  471 

1101 

519 

259 

29 

78  75 

1959 

13.3 

21.4 

34.4 

4  7.7 

64.2 

70.4 

72.2 

75.8 

65.8 

48 . 7 

29.3 

32.6 

48.0 

1978-79 

2 

7 

66 

461 

806 

1  333 

1771 

1  458 

1  026 

658 

245 

27 

7860 

1960 

24.1 

22.3 

22.5 

50.8 

57.2 

67.1 

71.4 

72.7 

66.4 

51  .8 

39.8 

21.9 

47.3 

1979-80 

9 

26 

120 

450 

866 

1110 

1411 

1  380 

1073 

556 

184 

63 

7248 

1961 

19.5 

31.5 

37.4 

43.0 

56.3 

68.9 

72.3 

72.4 

65.1 

53.0 

38.3 

22.8 

48.4 

1980-81 

0 

3 

99 

53e 

796 

1222 

1346 

1  089 

851 

402 

275 

9 

6630 

1962 

14.5 

21.4 

31  .4 

47.7 

64 . 4 

69.0 

69.5 

71.7 

60.5 

54.6 

38.8 

22.1 

47.1 

1981-82 

9 

6 

109 

493 

761 

1  296 

1739 

1  268 

990 

623 

74 

6  1 

7429 

#1963 

9.3 

16.3 

38.4 

50.7 

57.6 

71.1 

73.8 

69.8 

64.0 

62.0 

43.2 

13.2 

47.4 

1982-83 

0 

32 

1  56 

362 

801 

98  4 

1964 

26.7 

25.7 

32.3 

48.5 

62.6 

6P.6 

72.8 

66.9 

62.7 

48.1 

41.1 

22.9 

48.3 

1965 

19.5 

22.1 

25.9 

45.6 

61.9 

67.9 

72.9 

69.7 

62.2 

52.4 

39.6 

32.3 

47.7 

1966 

13.4 

23.9 

37.6 

44.1 

51.4 

69.2 

75.4 

69.7 

62.5 

51 .4 

39.0 

24.8 

46.9 

Cooling  Degree  Days 

1968 

21.2 

21.2 

40.4 

49.7 

56.1 

69.6 

70.9 

71.4 

63.2 

53.2 

37.8 

25.3 

48.4 

Year 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Total 

1969 

17.9 

28.3 

31.0 

4  8.4 

59.4 

6  3.6 

72.6 

71.7 

63 . 1 

49.8 

36.7 

24.2 

47.2 

1970 

12.5 

22.4 

33.1 

48.5 

60.4 

6  8.5 

73.6 

71.4 

63.6 

52.8 

37.7 

26.6 

47.6 

1969 

0 

0 

0 

0 

45 

8  2 

244 

-13 

66 

21 

0 

0 

671 

1970 

0 

0 

0 

16 

64 

1  5  7 

276 

709 

79 

5 

0 

0 

806 

1971 

14.8 

25.0 

32.3 

48.0 

57.0 

74.2 

70.7 

70.7 

68 . 1 

59.2 

39.1 

31.5 

49.2 

1972 

17.0 

20.5 

32.4 

44.5 

62.3 

65.8 

71.1 

71.3 

63.3 

48.9 

36.6 

21.6 

46 . 3 

1971 

0 

0 

0 

1 

Id 

28  8 

197 

190 

193 

35 

0 

0 

920 

1973 

26.3 

26.9 

43.0 

47.6 

55.8 

70.6 

73.5 

73.2 

64.3 

56.5 

39.9 

24.1 

50.2 

1972 

0 

0 

0 

0 

89 

104 

214 

22  9 

75 

0 

0 

0 

7  1  1 

1974 

21.2 

24.0 

36.2 

50.8 

56.6 

66.  1 

75.3 

70.3 

60.1 

52.0 

38.0 

26.7 

48.1 

1973 

0 

0 

0 

5 

1 

178 

272 

763 

84 

25 

0 

0 

828 

1975 

23.5 

23.1 

29.2 

42.5 

62.4 

70.5 

73.1 

73.1 

58.0 

53.1 

42.2 

27.0 

48  .  1 

1974 

0 

0 

0 

9 

25 

9  8 

329 

177 

35 

6 

0 

0 

679 

1975 

0 

0 

0 

0 

75 

20  1 

273 

25? 

22 

15 

0 

0 

844 

1976 

16.5 

30.8 

38.5 

49.7 

55.3 

68.8 

73.4 

69.4 

60.0 

45.1 

28.1 

15.0 

45.9 

1977 

5.9 

23.5 

42.2 

55. 1 

68.2 

67.4 

75.4 

68.6 

63.4 

49.1 

36.5 

19.9 

47.9 

1976 

0 

0 

0 

21 

3 

137 

270 

159 

31 

5 

0 

0 

626 

1978 

11.3 

12.3 

29.3 

47.5 

58.9 

69.1 

72.3 

71.7 

68.1 

49.9 

37.9 

21.9 

45.9 

1977 

0 

0 

0 

31 

ieo 

120 

330 

138 

48 

0 

0 

0 

847 

1979 

7.7 

12.9 

31  .7 

42.9 

58.7 

6  8.4 

71.5 

70.0 

63.0 

50.8 

35.9 

29.0 

45.2 

1978 

0 

0 

0 

0 

75 

160 

238 

220 

166 

0 

0 

0 

859 

1980 

19.3 

17.1 

30.1 

46.4 

60.6 

6  6.7 

75.4 

73.7 

64.2 

47.3 

38.2 

25.4 

47.0 

1979 

0 

0 

0 

0 

56 

134 

217 

187 

69 

16 

0 

0 

679 

1980 

0 

0 

0 

6 

52 

11  7 

329 

278 

80 

0 

0 

0 

862 

1981 

21.4 

25.9 

37.3 

51.4 

56.3 

70.0 

72.5 

71.2 

62.5 

48 . 8 

39.4 

22.9 

48 . 3 

1982 

8.9 

19.6 

32.8 

44.0 

65.5 

64.8 

74.6 

69.0 

61.8 

53.6 

38.1 

33.1 

47.1 

1981 

0 

0 

c 

3 

15 

164 

248 

202 

42 

0 

0 

0 

674 

RECORD 

1982 

0 

0 

0 

0 

96 

6  1 

303 

168 

66 

15 

0 

0 

709 

MEAN 

20.5 

24.3 

35.2 

4e.  2 

59.4 

69.0 

73.8 

7  1.9 

64.0 

52.5 

38.3 

25.6 

48.5 

MAX 

29. 1 

33.0 

44 . 4 

59.2 

71.2 

80.5 

85.5 

83.4 

75.6 

63.7 

47.1 

33.4 

58.8 

MIN 

11.8 

15.6 

25.9 

37. 1 

47.6 

57.5 

62.1 

60.3 

52.3 

41.2 

29.5 

17.8 

38.2 

Precipitation  Snowfall 


Year 

|  Jan 

|  Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

Season 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

Total 

1943 

4.40 

1.01 

4,95 

4.22 

5.72 

2  .80 

5.00 

6.88 

1.61 

1.45 

2.35 

0.59 

40.98 

1943-44 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.1 

0.  3 

2.5 

2  1.8 

8 .4 

T 

0.0 

0.0 

36 . 1 

1944 

1.78 

3.32 

6.20 

4  .00 

5.20 

4  .74 

3.79 

5.60 

2.62 

0.88 

2.89 

1.49 

42.51 

1944-45 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

11.0 

12.0 

6.0 

T 

T 

T 

0.0 

30.3 

1945 

0.97 

2.25 

1.87 

4.33 

7.67 

5  .60 

2.16 

3.41 

8.58 

0.95 

3.27 

2.53 

43.59 

1945-46 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4  •  C 

14.5 

4.0 

15.5 

9.5 

1946 

5.80 

2.05 

2.98 

0.91 

3.19 

4  .98 

0.35 

2.30 

1.82 

3.82 

2.11 

1946-47 

1 . 0 

0.0 

0.0 

1947 

2.00 

0.25 

1 .75 

3.42 

3.74 

4  .08 

3.68 

2.03 

2.78 

1.72 

2.78 

1.11 

29.34 

1947-48 

0.0 

0.0 

0.0 

c.o 

14.8 

3.  0 

7.0 

1 . 2 

14.3 

T 

0.0 

0.0 

40 . 3 

1948 

1.56 

1.77 

4.04 

1 .66 

4.78 

1  .63 

2.58 

1.36 

1  .83 

1 .40 

2.54 

1 .19 

26.34 

1948-49 

0.0 

0.0 

0.0 

c.o 

T 

3.  3 

9.5 

8.2 

1  .5 

2.5 

0.0 

0.0 

25.5 

1949 

2.66 

2.20 

2.45 

2.62 

1.53 

5  .29 

3.93 

1.31 

2.25 

1 .88 

0.62 

1 .86 

28.60 

1949-50 

0.0 

0.0 

0.0 

c.o 

2.0 

4.0 

3.0 

8.5 

5.5 

2.  1 

0.0 

0.0 

25.1 

#1950 

1.93 

1.82 

1.77 

4.71 

1.29 

5  .67 

6.19 

5 .18 

5.85 

0.69 

0.89 

2.69 

38.68 

#1950-51 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

1  7.  8 

7.4 

5.  1 

5.0 

3 . 0 

0.0 

0.0 

43 . 3 

1951 

1.00 

1.90 

1.56 

3.45 

3.76 

2.93 

7.4  1 

4.92 

2 . 99 

4.26 

4.14 

1 .80 

40.12 

1951-52 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

14.7 

18.4 

9.6 

2.8 

9.1 

0. 1 

o.c 

0.0 

54 .7 

1952 

1.24 

0.26 

3.66 

2.49 

3.20 

4  .78 

11.81 

3.06 

0.94 

0.01 

3.27 

1.57 

36.29 

1952-53 

0.0 

c.o 

0.0 

o.c 

T 

3.  5 

10.9 

0.2 

5.5 

T 

0.0 

0.0 

20.1 

1953 

1.09 

1.78 

2.07 

2.91 

2.91 

6  .07 

2.37 

1.65 

2.68 

1.60 

0.51 

2.81 

28.45 

1953-54 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 . 3 

4.  5 

2.6 

4.3 

6 . 1 

T 

T 

0.0 

21  .8 

1954 

0.43 

1.50 

2.19 

5.11 

3.27 

4  .72 

3.61 

4.90 

2.92 

7.92 

1.51 

2.37 

40.45 

1954-55 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

1  3.  3 

2.3 

2.6 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26.0 

1955 

1.13 

1.40 

2.93 

2.99 

2.76 

3  .46 

2.71 

3.75 

2.62 

3.61 

0.80 

0.37 

28.53 

1955-56 

0.0 

0.0 

0 .0 

T 

4.1 

5.  2 

1.2 

4.7 

1 .6 

T 

0.0 

0.0 

16.8 

1956 

0.42 

1.18 

1.02 

4.80 

5.20 

1  .58 

4 .95 

4.26 

0.50 

0.48 

2.07 

0.97 

27.43 

1956-57 

0.0 

0.0 

0.0 

c.o 

T 

4. 0 

14.8 

1.2 

1 .0 

T 

0.0 

0.0 

21.0 

1957 

1.40 

1.61 

1.89 

4.17 

4.23 

1  .45 

4.39 

4.55 

0.63 

1.64 

3.59 

3.06 

32.61 

1957-58 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1  .  3 

3.  0 

9.1 

1.6 

2.5 

T 

0.0 

0.0 

17.5 

1958 

0.55 

0.28 

0.52 

1.90 

2.24 

3.41 

5.31 

2.51 

2.40 

2.24 

2.18 

0.75 

24 .29 

1958-59 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

11.5 

21.4 

5.9 

13.5 

1 .  1 

0.0 

0.0 

54.9 

1959 

1.51 

2.24 

4.94 

5.13 

2.61 

4  .00 

7.56 

4 . 74 

4.73 

5.56 

2.18 

2 .77 

47.97 

1959-60 

0.0 

n.o 

0.0 

1 . 1 

6.9 

8.  9 

9.1 

1  °.  5 

9.7 

T 

T 

0.0 

55.2 

1960 

4.66 

1.76 

2.23 

5.84 

4.66 

4  .22 

3.79 

4.94 

4.56 

5.13 

2.08 

0.64 

44.51 

1960-61 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.6 

5.  7 

1.9 

2.5 

7.8 

4 . 4 

0.0 

0.0 

22.9 

196  1 

0.18 

1.06 

5.62 

2.87 

1.44 

1  .65 

3.92 

1 .12 

10.68 

6.05 

4.83 

0.97 

40.39 

1961-62 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2 . 1 

8.  8 

16.0 

1  5.  1 

7.9 

1  .  1 

0.0 

0.0 

51 .0 

1962 

2.36 

1.49 

3.17 

2.42 

4.23 

1  .88 

5.56 

2.57 

1.73 

0.95 

0.84 

0.50 

27.70 

1962-63 

0.0 

0.0 

0.0 

C.  1 

T 

3.  7 

11.3 

°.  4 

12.2 

T 

c.o 

0.0 

35.7 

1963 

0.60 

0.38 

2.94 

5.51 

1 .89 

4  .27 

5.16 

1 .84 

3.95 

1.04 

2.34 

0.79 

30.71 

1963-64 

0.0 

0.0 

o.c 

0.0 

T 

8.  6 

2.0 

6.5 

22.7 

T 

0.0 

0.0 

39.8 

1964 

0.97 

0.50 

3.6^4 

8.17 

3.41 

6  .51 

5.20 

1 .99 

3.32 

0.11 

4.51 

0.91 

39.24 

1964-65 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

10.  3 

10.3 

5.0 

19.2 

T 

0.0 

0.0 

47.6 

1965 

4.40 

0.83 

2.30 

4.62 

5.66 

2  .56 

3.8  1 

9.27 

8.23 

2.91 

1.83 

3.03 

49.45 

1965-66 

0.0 

0.0 

0.0 

c.o 

0.1 

5.  5 

11.0 

n.  3 

1 .0 

T 

1.0 

0.0 

18.9 

1966 

1.39 

2.04 

2.75 

4 .96 

4.76 

4  .53 

1.59 

1.50 

1.18 

2.51 

3.53 

2.16 

32.90 

1966-67 

0.0 

0.0 

0.0 

c.o 

T 

7. 8 

8.1 

11.6 

6.5 

3.8 

T 

0.0 

37.8 

1967 

1.41 

0.92 

1.63 

5.30 

2.48 

9 .98 

1.32 

3.71 

3.11 

5.06 

2.58 

1.55 

39.05 

1967-68 

c.o 

0.0 

0.0 

2.2 

0.7 

2.  0 

2.9 

2.  3 

0.6 

0. 3 

0.0 

0.0 

11.0 

1968 

0.58 

0.37 

1.00 

4.92 

3.78 

6  .26 

2.62 

6.33 

6 . 76 

1.26 

2.80 

3.31 

39.99 

1968-69 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

4 . 5 

8.  R 

4 . 6 

p.  8 

4 .9 

T 

0.0 

0.0 

23.7 

1969 

1 .86 

0.04 

1.59 

4.45 

5.75 

8  .90 

5.72 

2.14 

1.87 

8 . 32 

1.45 

1.20 

43.29 

1969-70 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

16.  C 

8.2 

r.  4 

6.4 

6 . 7 

0.0 

0.0 

43.3 

1970 

0.51 

0.56 

1 .89 

3.75 

5.50 

4  .20 

4 .29 

0.67 

10.63 

4.03 

1.36 

1.37 

38.76 

1970-71 

0.0 

0.0 

0.0 

C.n 

T 

3.  2 

10.0 

7  •  4 

14.6 

0.4 

0.0 

0.0 

31  .6 

1971 

1.11 

2.67 

2.1  1 

1.79 

1.83 

2.37 

2.81 

1  .48 

2.36 

1.99 

2.24 

5.04 

27.80 

1971-72 

0.0 

0.0 

o.c 

c.o 

5.0 

0.  2 

5.5 

7.9 

15.7 

2.7 

c.o 

0.0 

37.0 

1972 

0.66 

0.60 

2.79 

6.21 

4.57 

8  .27 

8.39 

9.10 

6.51 

4.29 

1.39 

2.37 

55.15 

1972-73 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

4 . 4 

8.  7 

0.4 

6.  9 

0.9 

5 . 2 

c.o 

0.0 

26.6 

1973 

1.67 

1.56 

4.53 

9.92 

6.98 

5.16 

5.81 

1 .89 

8.52 

5.15 

1.97 

3.32 

56.48 

1973-74 

0.0 

n.o 

0.0 

o.c 

T 

20.  0 

12.2 

15.1 

2.3 

T 

0.0 

0.0 

49.6 

1974 

3.55 

1  .65 

2.03 

3.4  1 

6.98 

6.30 

1.48 

2.21 

0.35 

2.41 

2.31 

1.63 

34 .31 

1974-75 

0.0 

n.o 

o.c 

o.c 

4.3 

11.4 

4.2 

1  *.6 

8  .4 

4.6 

0.0 

0.0 

51.5 

1975 

2.38 

2.03 

2.81 

2.39 

3.03 

4  .68 

1 .30 

4.08 

0.91 

0.98 

4.24 

1.95 

30.78 

1975-76 

0.0 

0.0 

o.c 

0.0 

6.4 

7.  9 

6.6 

1.8 

0.3 

C.  3 

T 

0.0 

23.3 

1976 

0.59 

1.41 

4.94 

3.60 

2.38 

2.16 

2.05 

2.04 

1 . 39 

1 . 94 

0.38 

0.37 

23.25 

1976-77 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4 . 5 

5.  3 

8.8 

4.3 

7.2 

0.8 

0.0 

0.0 

31.4 

1977 

0.61 

0.64 

3.52 

2.39 

5.47 

4.67 

4.73 

5.31 

3.91 

2.26 

2.63 

1  .87 

38.01 

1977-78 

0.0 

0.0 

0.0 

c.o 

7.3 

23.  3 

10. U 

6.9 

4.2 

T 

0.0 

0.0 

51 .7 

1978 

0.78 

0.47 

0.86 

3.29 

3.84 

5.63 

7.4  1 

2.65 

4 .33 

0.87 

2.46 

2.76 

35.35 

1978-79 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.6 

25.  1 

26.1 

1  2.2 

4.5 

2.0 

0.0 

0.0 

74.5 

1979 

2.43 

1.18 

3.74 

5.20 

1.45 

4 .75 

4 .34 

6.74 

0.05 

1.55 

2.43 

2.24 

36.  10 

1979-80 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.9 

C.  9 

5.1 

13.0 

4  .b 

5 . 4 

0.0 

0.0 

33.9 

1980 

1.02 

1  .07 

0.97 

2.75 

2.37 

6.06 

3.58 

5.41 

6.13 

1.42 

0.68 

2.71 

34.17 

1980-81 

0.0 

0.0 

0.0 

C.P 

1.4 

6.  7 

2.5 

p.  1 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

21 . 1 

198  1 

0.22 

2.40 

0.65 

5.21 

1  .84 

5 .88 

1  .14 

9.18 

3.51 

2.47 

1.63 

0.77 

34.90 

1981-82 

0.0 

0.0 

o.c 

T 

2.8 

5.  8 

14.8 

1 . 8 

8.1 

7 . 7 

0.0 

0.0 

4  1.0 

1982 

1.58 

0.20 

3.63 

3.47 

4.56 

4  .31 

8.89 

2.69 

1 . 70 

4.22 

4.69 

3.65 

43.59 

1982-83 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

T 

3.  6 

REC0R0 

RECORD 

MEAN 

1.70 

1.38 

2.53 

3.48 

3.74 

4.44 

3.78 

3.76 

3.87 

2.76 

2.31 

1.72 

35.47 

MEAN 

0.0 

0.0 

u.c 

0.  1 

2.9 

8.  5 

8.5 

6.  5 

6.9 

1.6 

T 

0.0 

35.0 

#  Indicates  a  station  move  or  relocation  of  instruments.  See  Station  Location  table. 

Record  mean  values  above  are  means  through  the  current  year  for  the  period  beginning  in 
1930  for  temperature,  1906  for  precipitation  and  1951  for  snowfall.  Data  are  from 
Cooperative  locations  through  1950  and  from  Airport  locations  thereafter. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Elevation  above 

*  Type 

M  =  AMOS 

Sea 

Ground 

on 

level 

T  =  AUTOB 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

Latitude 

North 

Longitude 

West 

Ground  at  tem¬ 

perature  site 

Wind  instruments 

Extreme  thermometer 

Psychrometer 

Sunshine  Switch 

Tipping  bucket 

rain  gage 

Weighing  rain  gage 

8"  rain  gage 

Hygro thermometer 

Automatic  Observii 

Equipment  * 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  North  Main 

12/  ?/72 

10/  ?/93 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  T.  D.  Robertson. 

731  North  Court  Street 

11/  ?/93 

12/  ?/ 12 

.25  mi.  WSW 

42°  17* 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  H.  C.  Porter. 

1135  North  Court  Street 

1/  ?/13 

6/01/18 

.5  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

731  North  Court  Street 

6/02/18 

7/29/20 

. 5  mi .  SW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7/30/20 

9/23/53 

.75  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter . 

2221  North  Winnebago 

9/24/53 

6/30/57 

1  .1  mi.  NW 

42°  18' 

89°  06' 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 
4.7  miles  South  of  P.  0. 

12/19/50 

11/04/58 

42°  12' 

89°  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel. 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 

11/05/58 

Present 

35  feet  E 

42°  12' 

oo 

o 

O 

05 

#724 

a20 

6 

5 

NA 

e20 

b6 

c4 

d4 

NA 

First-Order  Weather  Bureau. 

#  -  728  to  11/10/62  and  727  co 
8/22/63. 

a  -  33  to  12/6/62. 
b  -  5  to  11/6/62. 

c  -  3  to  11/6/62. 

d  -  Commissioned  8/22/63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter . 

e  -  Installed  4/25/79. 

SUBSCRIPTION: 

Price  and  ordering  information  available  through:  National  Climatic  Data  Center,  Federal  Building,  Asheville,  North  Carolina  28801,  ATTN:  Publications. 
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FIRST  CLASS 


LCD- 11 -9  4 8  22-EX 


UNIVERSITY  CF  ILLINOIS  LIBRARY 
DOCUMENTS  LIBRARY 
UR  8 ANA,  IL 


6  1  801 


s'b^oc 


Local  Climatological  Data 

Annual  Summary  With  Comparative  Data 

1981 

THE  LIBRARY  OF  THE 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


UNIVERSITY 

AT  URh/mn>« 


OF  ILLINOIS 

CHA  MPAIOM 


Narrative  Climatological  Summary 

Rockford's  climate  is  characterized  by  hot  summers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake  Michigan,  cloudiness  often  is  in¬ 
creased  in  the  Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat  higher  than  those  westward 
around  the  Mississippi  River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect  of  Lake  Michi¬ 
gan  sometimes  is  felt  as  far  westward  as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  average  annual  precipitation  occurs  in  the  three  summer  months 
of  June  to  August,  and  64  percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no  month  av¬ 
erages  less  than  4  percent  of  the  annual  total. 

Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom  does  oppressive  heat  prevail  for  ex¬ 
tended  periods.  In  general,  the  summers  are  pleasant,  and  they  provide  the  populace 
with  ample  opportunity  to  enjoy  the  many  recreational  features  of  the  area. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for  diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  period  1906  through  1976,  the  average  number  of  days  between  the  last 
temperature  of  32°  or  below  in  the  spring  and  the  first  in  the  fall  is  164.  The 
average  date  of  the  last  32°  temperature  in  the  spring  is  May  2,  and  the  first  in  the 
fall  is  October  9.  The  latest  freezing  temperature  recorded  during  these  years  was  May 
26,  1925,  and  the  earliest  was  September  13,  1975. 
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1948 

17.9 

24 . 8 

35.5 

54 . 7 

57.1 

68.7 

75.7 

73.6 

68 . 1 

51  .  3 

42.5 

28.4 

49.9 

1949 

24.6 

25.1 

36.8 

49.1 

62.8 

73.9 

76.9 

73.7 

59.4 

57.  1 

4  G .  2 

29.7 

50.8 

«  195C 

26.7 

24.9 

31  .  1 

42.4 

61.4 

69.1 

71 . 1 

69.2 

62.5 

57.  8 

34.4 

18.0 

47.4 

1951 

18.0 

23.2 

31.8 

45.4 

61.4 

65.6 

71.6 

68  .7 

60.4 

52.5 

30.1 

21 .9 

45.9 

1952 

22.8 

30.4 

32.2 

50.3 

58.9 

72.7 

75.2 

70.6 

63.5 

45 . 8 

40.2 

29.2 

49.3 

1953 

24.4 

28.5 

35.7 

44.9 

59.7 

72 . 1 

74.7 

73.5 

63.7 

56.  1 

4  1.1 

27.6 

50.2 

1954 

22.2 

33.9 

32.3 

50.9 

54.6 

73.1 

73.7 

70.9 

65.8 

5?.  C 

38.6 

27.2 

49.6 

1955 

20.9 

23.4 

33.5 

54.6 

61.8 

66.4 

79.5 

76 . 3 

65.0 

52.  5 

32.9 

21 .7 

49.0 

1956 

24.2 

26.0 

33.7 

45 . 4 

58.9 

73.4 

71.8 

72.0 

62.1 

57.8 

37.4 

28.3 

49.3 

1957 

14.6 

30.1 

35.1 

49 . 1 

57.7 

69.7 

75.4 

71.7 

61.2 

48.9 

37.5 

31  .  1 

48.5 

19  58 

20.5 

16.4 

35.0 

48.6 

60. 9 

63.7 

70.9 

72.6 

63.4 

54 . 9 

40.0 

18.7 

47.1 

1959 

13.3 

21.4 

34.4 

47.7 

64.2 

70.4 

72.? 

75  .8 

65.8 

48 . 7 

29.3 

32.6 

48.0 

1960 

24.1 

22.3 

22.5 

50.8 

57.2 

67.1 

71.4 

72.7 

66.4 

51 . 8 

39.8 

21.9 

47.3 

1961 

19.5 

31.5 

37.4 

43.0 

56.3 

68.9 

72.3 

72.4 

65.1 

53.  0 

38.3 

22.8 

48.4 

1962 

14.5 

21.4 

31.4 

47.7 

64 . 4 

69.0 

69.5 

71.7 

60. 5 

54 . 6 

38.8 

22.1 

47.1 

01963 

9.3 

16.3 

38.4 

50.7 

57.6 

71  .  1 

73.8 

69 .8 

64  .  C 

62.  0 

43.2 

13.2 

47.4 

1964 

26.7 

25.7 

32.3 

48.5 

62.6 

68.6 

72.8 

66.9 

62.7 

48  .  1 

4  1.1 

22.9 

48 . 3 

1965 

19.5 

22.1 

25.9 

45.6 

61.9 

67.9 

72.9 

69.7 

62.2 

52.  4 

39.6 

32.3 

47.7 

1966 

13.4 

23.9 

37.6 

44.1 

51.4 

69.2 

75.4 

69.7 

62.5 

51  .  4 

39.0 

24.8 

46.9 

1967 

24.6 

16.9 

35.9 

47.8 

52.9 

68.4 

69.6 

66 . 1 

62.4 

51  .  3 

34 . 4 

27.7 

46.5 

1968 

21.2 

21.2 

40 . 4 

49.7 

56.1 

69.6 

70.9 

71.4 

63.2 

53. 2 

37.8 

25.3 

48.4 

1969 

17.9 

28.3 

31 .0 

48.4 

59.4 

63.6 

72.6 

71.7 

63.1 

49 . 8 

36.7 

24.2 

47.2 

1970 

12.5 

22.4 

33.1 

48.5 

60.4 

68.5 

73.6 

71.4 

63.6 

52.  8 

37.7 

26.6 

47.6 

1971 

14.8 

25.0 

32.3 

48.0 

57.0 

74.2 

70.7 

70.7 

68 . 1 

59. 2 

39.1 

31.5 

49.2 

197? 

17.0 

20.5 

32.4 

44.5 

62.3 

65.8 

71.1 

71.3 

63.3 

48  .  9 

36.6 

21.6 

46.3 

1973 

26.3 

26 . 9 

43.0 

47.6 

55.8 

70 . 6 

73.5 

73.2 

64 . 3 

56  .  5 

39.9 

24 . 1 

50.? 

1974 

21.2 

24.0 

36.2 

50. 8 

56.6 

66 . 1 

75.3 

70.3 

60.1 

52.0 

38.0 

26.7 

48.1 

1975 

23.5 

23.1 

29.2 

42.5 

62.4 

70.5 

73.1 

73.1 

58 .0 

53.  1 

42.2 

27.0 

48.1 

1976 

16.5 

33.8 

38.5 

49.  t 

55.3 

68 . 8 

73.4 

69.4 

60.0 

45  .  1 

28.1 

15.0 

45.9 

1977 

5.9 

23.5 

42.2 

55.  1 

68.2 

67.4 

75.4 

68 .6 

63.4 

49  .  1 

36.5 

19,0 

47.9 

1978 

11.3 

12.3 

29.3 

47. 5 

58.9 

69 . 1 

72.3 

71.7 

68 . 1 

49  .  9 

37.9 

21.9 

45.9 

1979 

7.7 

12.9 

31  .7 

42.9 

58.7 

68 . 4 

71.5 

70.0 

63 .0 

50. 8 

35.9 

29.0 

45.2 

1980 

19.3 

17.1 

30.1 

46.4 

60.6 

66.7 

75.4 

73.7 

64.2 

47  .  3 

38.2 

25.4 

47.0 

1981 

21.4 

25.9 

37.3 

51.4 

56.3 

70.0 

72.5 

71.2 

62.5 

48  .  8 

39.4 

22.9 

48.3 

REC0RC 

MEAN 

20.6 

24.4 

35.2 

48 . 2 

59.4 

69.1 

73.8 

7  1.9 

64 . 1 

52.4 

38.3 

25.5 

48.6 

MAX 

29.2 

33.0 

44 .4 

59. 3 

71  .  1 

80.6 

85.5 

83.4 

75.7 

63 . 6 

47.1 

33  .  3 

58.9 

MIN 

12. a 

15.7 

25.9] 

37. 1 

47.6 

57.6 

62.1 

60.3 

52.4 

41.2 

29.5 

17.7 

38.3 

Precipitation 


Year 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

194? 

1.29 

0.70 

1.63 

1.06 

4 . 68 

4.38 

4  .on 

7.86 

6 . 04 

2.5  3 

3.25 

3.  35 

40 . 79 

1943 

4 .40 

1.01 

4.95 

4.22 

5.72 

2.80 

5 .00 

6.88 

1.61 

1.4  5 

2.35 

C  •  59 

40.98 

1944 

1.78 

3.32 

6.20 

4 .00 

5.20 

4 . 74 

3.70 

5.60 

2.62 

0.8  8 

2.89 

1.49 

42.51 

1  °4  5 

0.97 

2.29 

1.87 

4.33 

7.67 

5.60 

2.16 

3.41 

8.58 

0.9  5 

3.27 

2.53 

43.59 

1946 

5  .b0 

2.05 

2.98 

0.9  1 

3.19 

4.98 

0.35 

2.30 

1 . 32 

3.82 

2.11 

1947 

2.00 

0  •  2  c 

1.75 

3.42 

3.74 

4.08 

3.68 

2.03 

2 . 78 

1.72 

2.78 

1.11 

29.34 

1948 

1 .56 

1.77 

4 . 04 

1.66 

4.78 

1 .63 

2.58 

1.36 

1.83 

1  •  4  C 

2.54 

1  .  19 

26.34 

1949 

2.66 

2.2C 

2.45 

2.62 

1 . 53 

5.29 

3.9? 

1.31 

2.25 

1.88 

0.62 

1 . 86 

28.60 

1 195r 

1  .93 

1.82 

1 . 77 

4.71 

1.29 

5.67 

6.19 

5.18 

5.85 

0.65 

0.89 

2.69 

38.68 

1951 

1.00 

1 .9T 

1.56 

3.45 

3.76 

2.93 

7.41 

4.92 

2 . 99 

4.26 

4 . 14 

1 . 80 

40.12 

1952 

1.24 

0.26 

3.66 

2.49 

3.20 

4 . 78 

11.81 

3.06 

0.94 

0.0  1 

3.27 

1  .57 

36.29 

1953 

1 .09 

1.78 

2.07 

2.9  1 

2.91 

6.  G7 

2.37 

1.65 

2.68 

1 . 6  C 

0.51 

2.81 

28.45 

1954 

0.43 

1.50 

2.19 

5.11 

3.27 

4.72 

3.61 

4.90 

2.92 

7.92 

1.51 

2.37 

40.45 

1955 

1.13 

1.40 

2.93 

2.99 

2.76 

3.46 

2.71 

3.75 

2.62 

3.6  1 

0.80 

0.37 

2  8.53 

1956 

0.42 

1.18 

1.02 

4.80 

5.20 

1.58 

4 .95 

4.26 

0. 50 

0.4  8 

2.07 

0.97 

27.43 

1957 

1 .40 

1.61 

1 .89 

4.17 

4.23 

1.45 

4 .39 

4.55 

0.63 

1.64 

3.59 

3.06 

32.61 

1958 

0.55 

0.28 

0.52 

1 .90 

2.24 

3.4  1 

5.31 

2.51 

2.40 

2.24 

2.18 

0.75 

24.29 

1959 

1.51 

2.24 

4 . 94 

5.1? 

2.61 

4 . 00 

7  .56 

4.74 

4.73 

5.56 

2  .  ie 

2.77 

47.97 

1960 

4.66 

1.76 

2.23 

5.84 

4 . 66 

4.22 

3.79 

4 .94 

4 .56 

5.13 

2.08 

0.64 

44.51 

196  1 

0.18 

1.06 

5.62 

2.87 

1 . 44 

1.65 

3.9? 

1.12 

lQ.6e 

6.05 

4.83 

0 .  °7 

4n,  39 

1962 

2.36 

1.49 

3.17 

2.42 

4.23 

1 .88 

5.56 

2.57 

1.73 

0.95 

0.84 

0.50 

27.70 

1963 

Q  •  60 

0.38 

2.94 

5.5  1 

1 .89 

4.27 

5.16 

1.84 

3.95 

1.04 

2.34 

0.79 

30.71 

1964 

0.97 

0.50 

3.64 

8.17 

3.41 

6.51 

5.20 

1 .99 

3.32 

0.1  1 

4.51 

0.91 

39.24 

1965 

4.40 

0.8? 

2.30 

4.62 

5.66 

2.56 

3.81 

9.27 

8.23 

2.9  1 

1.83 

3.  °3 

49.45 

1966 

1.39 

2.  C4 

2.75 

4 .96 

4.76 

4.53 

1.59 

1.50 

1 .18 

2.5  1 

3.53 

2.16 

32.90 

1967 

1.41 

0.92 

1.63 

5.30 

2.48 

9.98 

1.32 

3.71 

3.11 

5.06 

2.58 

1.55 

39.05 

1968 

C  •  56 

0.37 

1.00 

4.92 

3.78 

6.26 

2  .62 

6.33 

6 .76 

1.26 

2.80 

3.  31 

39.99 

1969 

1 .66 

0.04 

1.59 

4.45 

5.75 

8.90 

5.7? 

2.14 

1.87 

8.32 

1.45 

1 . 20 

43.29 

1970 

0.51 

0.56 

1.89 

3.75 

5.50 

4.20 

4  .29 

0.67 

10.63 

4.03 

1 . 36 

1 . 37 

38.76 

1971 

1  .11 

2.67 

2.11 

1.79 

1.83 

2.37 

2.81 

1.48 

2.36 

1.99 

2.24 

5 . 04 

27.80 

1972 

0.66 

0.60 

2.79 

6.21 

4.57 

8.27 

8.30 

9.10 

6.51 

4.25 

1.39 

2.37 

55.15 

1  5  7  7 

1.67 

1.56 

4.53 

9.9  2 

6.98 

5.  16 

5.81 

1.89 

8.52 

5.15 

1.97 

3.32 

56.48 

1974 

3.55 

1.65 

2.03 

3.4  1 

6.98 

6.30 

1  .48 

2.21 

0.35 

2.4  1 

2.31 

1.63 

34.31 

1975 

2.38 

2.03 

2.81 

2.39 

3.03 

4 .68 

1 .3T 

4.08 

0.91 

0.98 

4.24 

1.95 

30.78 

1976 

0.59 

1.41 

4 . 94 

3.60 

2.38 

2.16 

2.05 

2.04 

1 . 35 

1.94 

0.38 

0.37 

23.25 

1977 

0.61 

0.64 

3.52 

2.39 

5.47 

4.67 

4.77 

5 .31 

3.91 

2.26 

2.63 

1  .  R7 

38.01 

197e 

0.78 

0.4  7 

C.86 

3.29 

3.84 

5.63 

7.41 

2.65 

4.33 

0.8  7 

2.46 

2.76 

35.35 

1979 

2.43 

1.18 

3.74 

5.20 

1.45 

4.75 

4 .34 

6.74 

0.05 

1.55 

2.43 

2.24 

36.10 

1980 

1.02 

1.07 

0.97 

2.7  5 

2.37 

6.06 

3 .5® 

5.41 

6.13 

1.42 

0.68 

2.71 

34.17 

1981 

0.22 

2.40 

0.65 

5.21 

1.84 

5.88 

1  .  14 

9.18 

3.51 

2.47 

1.63 

0.77 

34.90 

RECORD 

MEAN 

1.70 

1 . 39 

2.51 

3.48 

3.73 

4.45 

3.7? 

3.77 

3.9. 

2.74 

2.28 

1.69 

35.36 

Season 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

Total 

1961-6? 

9 

3 

1  33 

372 

796 

1300 

1559 

1213 

1  038 

527 

134 

34 

7118 

1962-63 

14 

1 

179 

339 

778 

1?25 

1725 

1357 

819 

425 

246 

34 

7242 

*1963-64 

2 

17 

95 

127 

647 

1605 

1181 

1133 

1008 

489 

122 

56 

6482 

1964-65 

9 

51 

145 

5  19 

713 

1  29  8 

1405 

1194 

12H4 

579 

145 

26 

7288 

1965-66 

1 

30 

134 

39? 

758 

1005 

1595 

1142 

844 

620 

417 

45 

6983 

1966-67 

0 

7 

122 

4  17 

773 

1238 

1244 

1341 

892 

513 

385 

22 

6954 

1967-68 

42 

51 

1  34 

4  39 

910 

1  149 

1349 

1266 

754 

453 

275 

24 

6846 

1968-69 

15 

21 

95 

393 

809 

1?24 

1453 

1017 

1047 

490 

210 

120 

6894 

1969-7° 

4 

1 

115 

486 

845 

1  ?5  6 

1627 

1191 

983 

502 

203 

44 

7257 

1970-71 

5 

2 

1  17 

377 

812 

1182 

1549 

1114 

1007 

504 

258 

5 

6932 

1971-7? 

14 

5 

95 

209 

771 

1  °  3  1 

1483 

1287 

1006 

606 

164 

79 

6750 

1972-7? 

17 

26 

1  19 

491 

845 

i33e 

1193 

1061 

675 

520 

281 

2 

6568 

1 973-74 

0 

3 

99 

281 

744 

1260 

1354 

1142 

887 

427 

277 

59 

6533 

1974-76 

0 

5 

175 

400 

804 

1179 

1277 

1166 

1107 

668 

150 

29 

6960 

1975-76 

12 

0 

225 

376 

678 

1172 

1499 

986 

813 

473 

296 

16 

6546 

1976-77 

2 

17 

174 

6  15 

1100 

1545 

1830 

1158 

697 

318 

73 

42 

7571 

1977-78 

0 

20 

88 

488 

849 

1393 

1658 

1471 

1101 

519 

259 

29 

7875 

1978-79 

2 

7 

66 

461 

806 

1333 

1771 

1458 

1026 

658 

245 

27 

7860 

1979-8° 

9 

26 

12C 

450 

866 

1  110 

1411 

1380 

1073 

556 

184 

63 

7248 

1980-81 

0 

3 

99 

538 

796 

1  ?22 

1346 

1089 

85  1 

402 

275 

9 

6630 

1981-8? 

9 

6 

1C9 

493 

761 

1296 

Cooli 

ng  Degree 

3  D 

ays 

Year 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May  jjune 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Total 

196  9 

c 

0 

0 

0 

45 

82 

244 

213 

66 

21 

0 

0 

671 

1  970 

0 

0 

0 

16 

64 

157 

276 

209 

79 

5 

0 

0 

806 

1971 

0 

0 

0 

1 

16 

?8  6 

197 

190 

193 

35 

0 

0 

920 

1972 

0 

0 

0 

c 

89 

104 

214 

229 

75 

0 

0 

0 

711 

1973 

c 

0 

0 

5 

1 

178 

272 

263 

84 

25 

0 

0 

828 

1974 

0 

0 

0 

9 

25 

98 

329 

177 

35 

6 

0 

0 

679 

1975 

0 

a 

0 

0 

75 

201 

273 

258 

22 

15 

0 

0 

844 

1976 

c 

0 

0 

21 

3 

137 

270 

159 

31 

5 

0 

0 

626 

1977 

c 

0 

0 

31 

180 

120 

330 

138 

48 

0 

0 

0 

847 

1978 

c 

0 

0 

0 

75 

160 

238 

220 

166 

0 

0 

0 

859 

1979 

0 

0 

0 

0 

56 

134 

217 

187 

69 

16 

0 

0 

679 

1980 

0 

0 

0 

6 

52 

117 

329 

?  78 

80 

0 

0 

0 

862 

1981 

G 

0 

0 

3 

15 

164 

248 

?02 

42 

0 

0 

0 

674 

Snowfall 


Season 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

Total 

1942-43 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

32.0 

4.0 

15.0 

T 

0.0 

0.0 

61.0 

1943-44 

0.  C 

0.0 

G.C 

T 

3.1 

C.  3 

2.5 

21.8 

8.4 

T 

0.0 

0.0 

36.1 

19U4-45 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

11.0 

12.0 

6.0 

T 

7 

T 

0.0 

30.3 

1945-46 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.0 

14.5 

4.0 

15.5 

9.5 

1946-47 

1.0 

0.0 

0.0 

1947-48 

0.0 

0.0 

0  .0 

0.0 

14.8 

3.0 

7.0 

1.2 

14.3 

T 

0.0 

0.0 

40.3 

1948-49 

0.0 

0.0 

o.c 

0.0 

T 

3.8 

9.5 

8.2 

1.5 

2.5 

0.0 

0.0 

25.5 

1949-50 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

4.0 

3.0 

8.5 

5.5 

2.1 

0.0 

0.0 

25.1 

*1950-51 

0.0 

0.0 

0  .0 

0.0 

5.0 

17.8 

7.4 

5.1 

5.0 

3.0 

0.0 

0.0 

43.3 

1951-5? 

0.0 

0.0 

0  .0 

T 

14.7 

18.4 

9.6 

2.8 

9.1 

0.1 

0.0 

0.0 

54.7 

1952-5? 

0.0 

c.o 

0  .0 

c.o 

T 

3.5 

10.9 

0.2 

5.5 

T 

0.0 

0.0 

20.1 

1953-54 

0.0 

c.o 

0.0 

0.0 

4.3 

4.5 

2.6 

4.3 

6.1 

T 

T 

0.0 

21.8 

1  9  6  4  -  5  c 

0.0 

0.0 

o.c 

T 

2.8 

13.3 

2.3 

2.6 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26.0 

1955-56 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.1 

5.2 

1.2 

4.7 

1.6 

T 

0.0 

0.0 

16.8 

1956-57 

0.0 

0.0 

0  .0 

0.0 

T 

4.0 

14.8 

1.2 

1.0 

T 

0.0 

0.0 

21.0 

1957-5° 

0.0 

c.o 

0  .0 

c.o 

1.3 

3.C 

9.1 

1.6 

2.5 

T 

0.0 

0.0 

17.5 

1958-59 

0.0 

c.o 

0  .0 

0.0 

1.5 

11.5 

21.4 

5.9 

13.5 

1  . 1 

0.0 

0.0 

54.9 

1959-60 

0.0 

0.0 

0.0 

1 . 1 

6.9 

8.9 

9 . 1 

19.5 

9.7 

T 

T 

0.0 

55.2 

1969-61 

0.0 

c.o 

0.0 

T 

0.6 

5.7 

1.9 

2.5 

7.8 

4 .4 

0.0 

0.0 

22.9 

1961-6? 

0.0 

c.o 

u.c 

T 

2.1 

8.8 

16.0 

15.1 

7.9 

1  .  1 

0.0 

0.0 

51.0 

1962-6’ 

0.0 

c.o 

0  .0 

0.1 

T  • 

3.7 

11.3 

8.4 

12.2 

T 

0.0 

0.0 

35.7 

1963-64 

o.c 

c.o 

0  .0 

0.0 

T 

8.6 

2.0 

6.5 

22.7 

T 

0.0 

0.0 

39.8 

1964-65 

0.0 

c.o 

0.0 

T 

2.8 

10.3 

10.3 

5.0 

19.2 

T 

0.0 

0.0 

47.6 

1965-66 

0.0 

0.0 

0  .0 

0.0 

0.1 

5.5 

11.0 

0.3 

1.0 

T 

1.0 

0.0 

18.9 

1966-67 

0.0 

0.0 

0.0 

n.o 

T 

7.8 

8.1 

11.6 

6.5 

3.8 

T 

0.0 

37.8 

1967-68 

0.0 

c.o 

0.0 

2.2 

0.7 

2.C 

2.9 

2.3 

0.6 

0.3 

0.0 

0.0 

11.0 

1968-69 

0.0 

0.0 

0.0 

n.o 

4.5 

8.9 

4.6 

0.8 

4 . 9 

T 

0.0 

0.0 

23.7 

1969-7° 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

16.0 

8.2 

5.4 

6.4 

6.7 

0.0 

0.0 

43.3 

1970-71 

0.0 

c.o 

0  .0 

0.0 

T 

3.2 

10.0 

3.4 

14.6 

0.4 

0.0 

0.0 

31.6 

1971-7? 

0.0 

0.0 

0.0 

r.o 

5.0 

0.2 

5.5 

7.9 

15.7 

2.7 

0.0 

0.0 

37.0 

1972-73 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

4.4 

8.7 

0.4 

6.9 

0.9 

5.2 

0.0 

0.0 

26.6 

1973-74 

0.0 

c.o 

0  .0 

0.0 

T 

20.0 

12.2 

15.1 

2.3 

T 

0.0 

0.0 

49.6 

1974-75 

0.0 

c.o 

0  .0 

0.0 

4.3 

11.4 

4.2 

18.6 

8.4 

4.6 

0.0 

0.0 

51.5 

1975-76 

0.0 

c.c 

0.0 

0.0 

6.4 

7.9 

6.6 

1.8 

0.3 

0.3 

T 

0.0 

23.3 

1976-77 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.5 

5.8 

8.6 

4.3 

7.2 

0.8 

0.0 

0.0 

31.4 

1977-78 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7.3 

23.3 

10.0 

6.9 

4.2 

T 

c.o 

0.0 

51.7 

1978-79 

0.0 

0.0 

0  .0 

n.o 

4.6 

25.1 

26.1 

12.2 

4.5 

2.0 

0.0 

0.0 

74.5 

1979-80 

0.0 

0.0 

c.o 

T 

4.9 

0.° 

5.1 

13.0 

4.6 

5.4 

0.0 

0.0 

33.9 

1980-8 1 

0.0 

0.0 

0  .0 

0.8 

1.4 

6.7 

2.5 

9.1 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

21.1 

1981-8? 

o.c 

c.o 

o.c 

T 

2.8 

5.6 

Rf c6°o 

MEAN 

0.0 

0.0 

c.o 

n.i 

3.0 

8.7 

8.3 

6.6 

6.8 

1.4 

T 

0.0 

34.9 

#  Indicates  a  station  move  or  relocation  of  instruments.  See  Station  Location  table. 

Record  mean  values  above  are  means  through  the  current  year  for  the  period  beginning  in 
1930  for  temperature,  1906  for  precipitation  and  1951  for  snowfall.  Data  are  from 
Cooperative  locations  through  1950  and  from  Airport  locations  thereafter . 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Elevation  above 

*  Type 

M  =  AMOS 

Sea 

G  round 

level 

(A 

O/J 

T  =  AUTOB 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

Latitude 

North 

Longitude 

West 

Ground  at  tem¬ 

perature  site 

Wind  instruments 

Extreme  thermometer: 

Psychrometer 

S  u  n  s  li  i  n  e  Switch 

Tipping  bucket 

rain  gage 

Weighing  rain  gage 

8”  rain  gage 

Hygro thermometer 

o 

<Si 

O  * 

o  *“ 

—  tl 

n  — 

-  c 

o  — 

<  LU 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  North  Main 

12/  2/72 

10/  2/93 

42°  17' 

89"  05' 

720 

3 

Observer,  T.  D.  Robertson. 

731  North  Court  Street 

11/  ?/93 

12/  2/12 

.25  mi.  WSW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  H.  C.  Porter. 

1135  North  Court  Street 

1/  2/13 

6/01/18 

.5  mi.  NE 

42°  17' 

89"  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

731  North  Court  Street 

6/02/18 

7/29/20 

.5  mi.  SW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7/30/20 

9/23/53 

.75  mi.  NE 

42"  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  F.  W.  Knowl ton  and 
Daughter . 

2221  North  Winnebago 

9/24/53 

6/30/57 

1.1  mi  .  NW 

42^4.8' 

89°  06' 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 
4.7  miles  South  of  P.  0. 

12/19/50 

11/04/58 

42°  12' 

89"  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel . 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 

11/05/58 

Present 

35  feet  E 

42"  12' 

89"  06' 

#724 

a20 

6 

5 

NA 

e20 

b6 

c4 

d4 

NA 

First-Order  Weather  Bureau. 

* #  -  728  to  11/10/62  and  727  to 
8/22/63. 

a  -  33  to  12/6/62. 

b  -  5  to  11/6/62. 

c  -  3  to  11/6/62. 

d  -  Commissioned  8/22/63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shel ter . 

e  -  Installed  4/25/79. 
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"  Local  Climatological  Data 

Annual  Summary  With  Comparative  Data 

•  1980 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


Narrative  Climatological  Summary 

Rockford’s  climate  is  characterized  by  hot  summers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake  Michigan,  cloudiness  often  is  in¬ 
creased  in  the  Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat  higher  than  those  westward 
around  the  Mississippi  River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect  of  Lake  Michi¬ 
gan  sometimes  is  felt  as  far  westward  as  Rockford. 


While  34  percent  of  the  average  annual  precipitation  occurs  in  the  three  summer  months 
of  June  to  August,  and  64  percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no  month  av¬ 
erages  less  than  4  percent  of  the  annual  total. 


Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom  does  oppressive  heat  prevail  for  ex¬ 
tended  periods.  In  general,  the  summers  are  pleasant,  and  they  provide  the  populace 
with  ample  opportunity  to  enjoy  the  many  recreational  features  of  the  area. 


Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for  diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February. 


Based  on  the  period  1906  through  1976,  the  average  number  of  days  between  the  last 
temperature  of  32°  or  below  in  the  spring  and  the  first  in  the  fall  is  164.  The 
average  date  of  the  last  32°  temperature  in  the  spring  is  May  2,  and  the  first  in  the 
fall  is  October  9.  The  latest  freezing  temperature  recorded  during  these  years  was  May 
26,  1925,  and  the  earliest  was  September  13,  1975. 
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Meteorological  Data  For  The  Current  Year 


Station:  POCKFORDf  ILLINOIS  GREATER  ROCKFORD  AIRPORT  Standard  time  used:  CENTRAL  Latitude:  42°  12'  N  Longitude:  89  °  06  '  *  Elevation  (ground)  :  7?4  feet  Year:  I960 
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Average  Temperature  Heating  Degree  Days 


Year 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

Season  1  July 

Aug  jSeptj  Oct 

|  Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

Total 

1941 

24.7 

23.3 

31.7 

54.6 

64 . 6 

70. 0 

75.0 

73.1 

67.1 

54 . 8 

42.3 

34.0 

51.3 

1960-61 

4 

3 

89 

406 

751 

1  33  1 

1403 

934 

849 

654 

288 

30 

674? 

194? 

22.1 

24.5 

40 . 3 

54 . 9 

59.6 

70.0 

74.5 

71.4 

61 .9 

53  .  3 

41.5 

21.6 

49.6 

1961-6? 

9 

3 

133 

37? 

796 

1  300 

1559 

1213 

1038 

527 

134 

34 

7118 

1943 

20.7 

26.6 

32.5 

48.5 

58.0 

72.6 

75.2 

73.2 

60.7 

51.9 

34.8 

27.2 

48.5 

1962-6  3 

14 

1 

179 

339 

778 

1  325 

1725 

1357 

8  19 

425 

246 

34 

7  ?4  2 

1944 

30.2 

23.0 

31 .6 

45.3 

64 . 9 

72.1 

73.0 

73.2 

66.0 

53.1 

42.7 

21.4 

50.2 

#1963-64 

2 

17 

95 

127 

647 

1605 

1181 

1133 

1008 

489 

122 

56 

6482 

1945 

17.8 

27.3 

48 . 2 

49.8 

54.1 

65.4 

71.8 

72.5 

63.8 

51.6 

38.9 

20.3 

48.5 

1964-65 

9 

51 

145 

519 

713 

1  ?9  8 

1405 

1194 

1204 

579 

145 

26 

7288 

1946 

2C  .4 

26.7 

44 . 9 

1965-66 

1 

30 

1  34 

392 

758 

1005 

1595 

1142 

844 

620 

417 

45 

6983 

1947 

48.6 

55.7 

67.1 

71.7 

80.6 

67.5 

62 . 1 

33.1 

29.0 

1 966-67 

0 

7 

122 

417 

773 

1238 

1244 

1341 

892 

513 

385 

22 

6954 

1 9  4  P 

17.9 

24.8 

35.5 

54.7 

57.1 

68 . 7 

75.7 

73.6 

68 . 1 

51  .  3 

42.5 

28.4 

49.9 

1967-68 

42 

51 

134 

4  39 

910 

1  149 

1349 

1266 

754 

453 

275 

24 

6846 

1949 

24.6 

25.1 

36.8 

49.1 

62.8 

73.9 

76.9 

73.7 

59.4 

57.1 

40.2 

29.7 

50.8 

1968-69 

15 

21 

95 

393 

809 

1224 

1453 

1017 

1047 

490 

210 

120 

6894 

#  195C 

26.7 

24.9 

31.1 

42.4 

61.4 

69.1 

71.1 

69.2 

62.5 

57.8 

34.4 

18.0 

47.4 

1969-70 

4 

1 

115 

486 

845 

1256 

1627 

1191 

983 

502 

203 

44 

7257 

1951 

18.0 

23.? 

31.8 

45.4 

61.4 

65.6 

71.6 

68.7 

60.4 

52.5 

30. 1 

21.9 

45.9 

1970-71 

5 

2 

117 

377 

812 

1  182 

1549 

1114 

1007 

504 

258 

5 

6932 

195? 

22. « 

30.4 

32.2 

50.  3 

58.9 

72.7 

75.2 

70.6 

63.5 

45.8 

40.2 

29.2 

49.3 

1971-72 

14 

5 

95 

209 

771 

1  03  1 

1483 

1287 

1006 

606 

164 

79 

6750 

1953 

2  4.4 

28.5 

35.7 

4  4.9 

59.7 

72.1 

74.7 

73.5 

63.7 

56.1 

41.1 

27.6 

50.2 

1972-73 

17 

26 

1  19 

491 

845 

1  338 

1193 

1061 

675 

520 

281 

2 

6568 

1954 

22.2 

33.9 

32.3 

50.9 

54.6 

73.1 

73.7 

70.9 

65.8 

52.0 

38.6 

27.2 

49.6 

1973-74 

0 

3 

99 

281 

744 

1  260 

1354 

1142 

887 

427 

277 

59 

6533 

1955 

20.9 

23.4 

33.5 

54.6 

61 . 8 

66.4 

79.5 

76.3 

65.0 

52.5 

32.9 

21.7 

49.0 

1974-75 

0 

5 

175 

400 

804 

1  179 

1277 

1166 

1107 

668 

15C 

29 

6960 

1956 

24.2 

26.0 

33.7 

4  5.4 

58.9 

73.4 

71.8 

72.0 

62.1 

57.8 

37.4 

28.3 

49.3 

1975-76 

12 

0 

225 

376 

678 

1  172 

1499 

986 

813 

473 

296 

16 

6546 

1957 

14.6 

30. 1 

35.1 

49.1 

57.7 

69.7 

75.4 

71.7 

61.2 

48.9 

37.5 

31.1 

48.5 

1976-77 

2 

17 

174 

615 

1100 

1545 

1830 

1158 

697 

318 

73 

42 

757  1 

1958 

20.5 

16.4 

35.0 

48.6 

60.9 

63.7 

70.9 

72.6 

63.4 

54 . 9 

40.0 

18.7 

47.1 

1977-78 

0 

20 

88 

488 

849 

1  39  3 

1658 

1471 

1101 

519 

259 

29 

7875 

1959 

13.3 

21.4 

34 .4 

47.7 

64.2 

70.4 

72.2 

75.8 

65.8 

48 . 7 

29.3 

32.6 

48.0 

1978-79 

2 

7 

66 

461 

806 

1  333 

1771 

1458 

1026 

658 

245 

27 

7860 

1960 

24.1 

22.3 

22.5 

50.8 

57.2 

67.1 

71.4 

72.7 

66.4 

51.8 

39.8 

21.9 

47.3 

1979-80 

9 

26 

120 

450 

866 

1110 

1411 

1380 

1073 

556 

184 

63 

7248 

1961 

19.5 

31.5 

37.4 

4  3.-0 

56.3 

68 . 9 

72.3 

72.4 

65.1 

53.0 

38.3 

22.8 

48.4 

1980-81 

0 

3 

99 

530 

796 

1222 

196? 

14.5 

2  1.4 

31  .4 

47.7 

64 . 4 

69.0 

69.5 

71  .7 

60.5 

54.6 

38.8 

22.1 

47.1 

#1963 

9.3 

16.3 

38.4 

50.7 

57.6 

71.1 

73.8 

69.8 

64.0 

62.0 

43.2 

13.2 

47.4 

1964 

1965 

26.7 

19.5 

25.7 

22.1 

32.3 

25.9 

48.5 

45.6 

62.6 

61.9 

68.6 

67.9 

72.8 

72.9 

66.9 

69.7 

62.7 

62.2 

48 . 1 
52.4 

4  1.1 
39.6 

22.9 

32.3 

48.3 

47.7 

Cooling  Degree  Days 

1966 

1967 

13.4 

24.6 

23.9 

16.9 

37.6 

35.9 

44.1 

47.8 

51.4 

52.9 

69.2 

68.4 

75.4 

69.6 

69.7 
66 . 1 

62.5 

62.4 

51.4 

51.3 

3  9.0 
34 . 4 

24.8 

27.7 

46 . 9 
46.5 

Year 

Jan 

Feb 

Mar 

1  Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Total 

1968 

21.2 

21.2 

40.4 

49.7 

56.1 

69.6 

70.9 

71.4 

63.2 

53.2 

37.8 

25.3 

48.4 

1969 

C 

C 

C 

0 

45 

82 

244 

213 

66 

21 

0 

0 

671 

1969 

17.9 

28.3 

31 .0 

48.4 

59 . 4 

63.6 

72.6 

71.7 

63.1 

49 . 8 

36.7 

24.2 

47.2 

1970 

0 

0 

0 

16 

64 

157 

276 

209 

79 

5 

0 

0 

806 

1970 

12.5 

22.4 

33.1 

49.5 

60.4 

68.5 

73.6 

71.4 

63.6 

52.8 

37.7 

26.6 

47.6 

197  1 

0 

0 

c 

1 

16 

28  8 

197 

190 

193 

35 

0 

0 

920 

1971 

14.8 

25.0 

32.3 

48.0 

57.0 

74 . 2 

70.7 

70.7 

68 . 1 

59.2 

39.1 

31.5 

49.2 

1972 

0 

0 

Q 

0 

89 

104 

214 

229 

75 

0 

0 

0 

711 

197? 

17.0 

20.5 

32.4 

44.5 

62.3 

65.8 

71.1 

71.3 

63 . 3 

48 . 9 

36.6 

21.6 

46.3 

1973 

0 

0 

c 

5 

1 

178 

272 

263 

84 

25 

0 

0 

828 

1973 

26.3 

26.9 

4  3.0 

47.6 

55.8 

70.6 

73.5 

73.2 

64.3 

56.5 

39.9 

24 . 1 

50.2 

1974 

0 

0 

c 

9 

25 

90 

329 

177 

35 

6 

0 

0 

679 

1974 

21.2 

24. C 

36.2 

50.8 

56.6 

66 . 1 

75.3 

70.3 

60 . 1 

52.0 

38.0 

26.7 

48.1 

1975 

0 

0 

0 

0 

75 

20  1 

273 

258 

22 

15 

0 

0 

844 

1975 

23.5 

23.1 

29.2 

42.5 

62.4 

70.5 

73.1 

73.1 

58.0 

53.1 

42.2 

27.0 

4e  .  1 

1976 

0 

0 

0 

21 

3 

13  7 

270 

159 

31 

5 

0 

0 

626 

1976 

16.5 

30.8 

38.5 

49. 7 

55.3 

68.8 

73.4 

69 . 4 

60.0 

45.  1 

28.1 

15.0 

45.9 

1977 

0 

0 

0 

31 

180 

120 

330 

1  38 

48 

0 

0 

0 

847 

1977 

5.9 

23.5 

42.2 

55.  1 

68.2 

67.4 

75.4 

68.6 

63.4 

49 . 1 

36.5 

19.9 

47.9 

1978 

0 

0 

0 

0 

75 

160 

238 

220 

166 

0 

0 

0 

859 

1978 

11.3 

12.3 

29.3 

47.5 

58.9 

69.1 

72.3 

71.7 

68 . 1 

49 . 9 

37.9 

21.9 

45.9 

1979 

0 

0 

0 

0 

56 

134 

217 

187 

69 

16 

0 

0 

679 

1979 

7.7 

12.9 

31.7 

42.9 

se.  7 

68.4 

71.5 

70.0 

63.0 

50.8 

35.9 

29.0 

45.2 

1980 

0 

0 

c 

6 

52 

117 

329 

278 

80 

0 

0 

0 

862 

1980 

19.3 

17.1 

30.1 

46.4 

60.6 

66.7 

75.4 

73.7 

64.2 

47.3 

38.2 

25.4 

47.0 

REC0R0 

MEAN 

20.6 

24.4 

35.2 

48.2 

59.4 

69.1 

73.8 

71 .9 

64 . 1 

52.5 

38.3 

25.5 

48.6 

MAX 

29.2 

33.0 

44 . 4 

59.2 

71.2 

80.6 

85.6 

83.5 

75.7 

63.7 

47.1 

33.3 

58.9 

MIN 

12.0 

15.7 

25.9 

37.  1 

47.6 

57.5 

62.0 

60.3 

52.4 

41.3 

29.5 

17.7 

38.3 

Precipitation  Snowfall 


Year 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

Season 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

Total 

1941 

3.71 

1.20 

2.41 

2.75 

4.11 

6.08 

3.23 

3.33 

10.26 

5.46 

2.04 

2.02 

46.60 

1941-42 

0.0 

o.c 

o.c 

o.n 

3.0 

10.  5 

14.5 

7.5 

1  .c 

0.0 

0.0 

c.o 

36.5 

1942 

1.29 

0.70 

1.63 

1 .06 

4.68 

4.38 

4.00 

7.88 

6.04 

2.53 

3.25 

3.35 

40.79 

1942-43 

0.0 

0.0 

o.c 

0.0 

5.0 

5.  0 

32.0 

4.0 

15.0 

T 

0.0 

0.0 

61.0 

1943 

4.40 

1.01 

4.95 

4.2? 

5.72 

2.80 

5.00 

6.88 

1.61 

1.45 

2.35 

0 .59 

40.98 

1943-44 

0.0 

0.0 

o.c 

T 

3.1 

0.  3 

2.5 

21.8 

8.4 

T 

0.0 

0.0 

36.1 

1944 

1.78 

3.32 

6.20 

4.00 

5.20 

4 . 74 

3.79 

5.60 

2.62 

0.88 

2.89 

1.49 

42.51 

1944-45 

0.0 

0.0 

o.c 

0.0 

1 . 3 

11.0 

12.0 

6.0 

T 

T 

T 

0.0 

30.3 

1945 

0.97 

2.25 

1.87 

4.33 

7.67 

5.60 

2.16 

3.41 

8.58 

0.95 

3.27 

2.53 

43.59 

1945-46 

0.0 

0.0 

o.c 

c.o 

4.0 

14.  5 

4.0 

15.5 

9.5 

1946 

5.80 

2.05 

2.98 

0.9  1 

3.19 

4 .98 

0.35 

2.30 

1.82 

3.8? 

2.11 

1946-47 

1.0 

0.0 

c.o 

1947 

2.00 

0.25 

1.75 

3.42 

3.74 

4 .08 

3.68 

2.03 

2.78 

1.72 

2.78 

1.11 

29.34 

1947-48 

0.0 

0.0 

0.0 

c.o 

14.8 

3.  0 

7.0 

1.2 

14.3 

T 

0.0 

0.0 

40.3 

1948 

1.56 

1  .77 

4  •  C  4 

1.66 

4.78 

1.63 

2.58 

1 . 36 

1.83 

1.40 

2.54 

1.19 

26.34 

1948-49 

0.0 

c.o 

0.0 

o.c 

T 

3.  8 

9.5 

8.2 

1  .5 

2.5 

0.0 

0.0 

25.5 

1949 

2.66 

2.20 

2.45 

2.62 

1.53 

5.29 

3.93 

1.31 

2.25 

1.88 

0.62 

1 .86 

28.60 

1949-50 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

4.0 

3.0 

8.5 

5.5 

2.1 

0.0 

0.0 

25.1 

#1950 

1  .93 

1  .82 

1.77 

4.71 

1.29 

5.67 

6.19 

5.18 

5.85 

0.69 

0.89 

2.69 

38.68 

#1950-51 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

1  7.  8 

7.4 

5.1 

5.0 

3.0 

0.0 

0.0 

43.3 

1951 

1.00 

1 .90 

1 . 56 

3.45 

3.76 

2.93 

7.41 

4.92 

2 . 99 

4.26 

4.14 

1 .80 

40.12 

1951-52 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

14.7 

18.4 

9.6 

2.8 

9.1 

0.1 

0.0 

0.0 

54.7 

1952 

1.24 

0.26 

3.66 

2.4  9 

3.20 

4.78 

11.81 

3.06 

0.94 

0.01 

3.27 

1.57 

36.29 

1952-53 

0.0 

0.0 

0.0 

c.o 

T 

3.5 

10.9 

0.2 

5.5 

T 

0.0 

0.0 

20.1 

1953 

1 .09 

1.78 

2.07 

2.9  1 

2.91 

6.07 

2.37 

1.65 

2.68 

1.60 

0.51 

2.81 

28.45 

1953-54 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4  .  3 

4.  5 

2.6 

4 . 3 

6 . 1 

T 

T 

0.0 

21.8 

1954 

0.43 

1.50 

2.19 

5.11 

3.27 

4.72 

3.61 

4.90 

2.92 

7.92 

1.51 

2.37 

40.45 

1954-55 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

1  3.  3 

2.3 

2.6 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26.0 

1955 

1.13 

1.40 

2.93 

2.99 

2.76 

3.46 

2.71 

3.75 

2.62 

3.61 

0.80 

0.37 

28.53 

1955-56 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.1 

5.2 

1.2 

4 . 7 

1.6 

T 

0.0 

0.0 

16.8 

1956 

0.42 

1  .18 

1.02 

4.80 

5.20 

1.58 

4.95 

4.26 

0.50 

0.48 

2.07 

0.97 

27.43 

1956-57 

0.0 

0.0 

0.Q 

0.0 

T 

4.0 

14.8 

1.2 

1.0 

T 

0.0 

0.0 

21.0 

1957 

1.40 

1.61 

1 .89 

4.17 

4.23 

1.45 

4 .39 

4.55 

0.63 

1.64 

3.59 

3.06 

32.61 

1957-58 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

3.0 

9.1 

1.6 

2.5 

T 

0.0 

0.0 

17.5 

1958 

0.55 

0.28 

0.52 

1 .90 

2.24 

3.41 

5.31 

2.51 

2.40 

2.24 

2.18 

0.75 

24.29 

1958-59 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

11.5 

21  .4 

5.9 

13.5 

1  .  1 

0.0 

0.0 

54.9 

1959 

1.51 

2.24 

4 . 94 

5.13 

2.61 

4.00 

7.56 

4.74 

4.73 

5.56 

2.18 

2.77 

47.97 

1959-6C 

0.  c 

c.o 

0 .0 

1 . 1 

6.9 

e.  9 

9.1 

19.5 

9.7 

T 

T 

0.0 

55.2 

1960 

4.66 

1.76 

2.23 

5.84 

4.66 

4.22 

3.79 

4.94 

4.56 

5.13 

2.08 

0.64 

44.51 

196C-61 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.6 

5.  7 

1.9 

2.5 

7.8 

4 . 4 

0.0 

0.0 

22.9 

1961 

0.18 

1  .06 

5.62 

2.87 

1.44 

1.65 

3.92 

1 .12 

10.68 

6.05 

4.83 

0.97 

40.39 

1961-62 

0.0 

o.c 

0.0 

T 

2.1 

0.  8 

16.0 

15.1 

7.9 

1  .  1 

0.0 

0.0 

51.0 

1962 

2.36 

3.17 

2.42 

4.23 

1 .88 

5.56 

2.57 

1.73 

0.95 

0.84 

0.50 

27.70 

1962-63 

0.0 

o.o 

o.a 

0.1 

T 

3.  7 

11.3 

8.4 

12.2 

T 

0.0 

0.0 

35.7 

1963 

0.60 

0.38 

2.94 

5.51 

1 .89 

4.27 

5.16 

1.84 

3.95 

1 .04 

2.34 

0.79 

30.71 

1963-64 

G.O 

o.c 

0.Q 

0.0 

T 

e.  6 

2.0 

6.5 

22.7 

T 

0.0 

0.0 

39.8 

1964 

0.97 

0.50 

3.64 

8.17 

3.41 

6.51 

5.20 

1.99 

3.32 

0.11 

4.51 

0.91 

39.24 

1964-65 

0.0 

0.0 

0.Q 

T 

2.6 

1C.  3 

10.3 

5.0 

19.2 

T 

0.0 

0.0 

47.6 

1965 

4 .40 

0.83 

2.30 

4.62 

5 .66 

2.56 

3.8  1 

9.27 

8.23 

2.91 

1.83 

3.03 

49.45 

1965-66 

0.0 

0.0 

o.a 

0.0 

0.1 

5.  5 

11.0 

0. 3 

1  .C 

T 

1.0 

0.0 

18.9 

1966 

1.39 

2.04 

2.75 

4.96 

4.76 

4.53 

1.59 

1.50 

1  .  18 

2.51 

3.53 

2.16 

32.90 

1966-67 

0.0 

o.c 

o.q 

0.0 

T 

7.  8 

8.1 

11.6 

6.5 

3.8 

T 

0.0 

37.8 

1967 

1.41 

0.92 

1.63 

5.30 

2.48 

9.98 

1  .3? 

3.71 

3.11 

5.06 

2.58 

1.55 

39.05 

1967-68 

0.0 

0.0 

o.c 

2.2 

0.7 

2.  0 

2.9 

2.3 

0.6 

0.3 

0.0 

0.0 

1  1.0 

1968 

0.58 

0.37 

1 . 00 

4.92 

3.78 

6.26 

2.62 

6.33 

6.76 

1.26 

2.80 

3 .31 

39.99 

1968-69 

0.0 

0.0 

o.c 

0.0 

4.5 

8.9 

4.6 

0.8 

4.9 

T 

0.0 

0.0 

22.7 

1969 

1 .86 

0.C4 

1.59 

4.45 

5.75 

8.90 

5.7? 

2. 14 

1 .87 

8.32 

1.45 

1.20 

43.29 

1969-70 

0.0 

0.0 

o.c 

0.0 

0.6 

16.  0 

8.2 

5  •  4 

6.4 

6.7 

0.0 

0.0 

43.3 

197C 

0.51 

0.56 

1.89 

3.75 

5.50 

4.20 

4.29 

0.67 

10.63 

4.03 

1.36 

1  .  37 

38.76 

1970-71 

0.0 

0.0 

o.c 

c.o 

T 

3.2 

10.0 

3.4 

14.6 

0.4 

0.0 

0.0 

31.6 

1971 

1.11 

2.67 

2.11 

1.79 

1.83 

2.37 

2.81 

1.48 

2.36 

1.99 

2.24 

5.04 

27.80 

1971-72 

0.0 

O.c 

o.c 

0.0 

5.0 

0.  2 

5.5 

7.9 

15.7 

2.7 

o.c 

0.0 

37.0 

1972 

0.66 

0.60 

2.79 

6.21 

4.57 

8.27 

8 . 39 

9.10 

6.51 

4.29 

1.39 

2.37 

55.15 

1972-73 

0.0 

0.0 

o.c 

0.1 

4.4 

P.  7 

0.4 

6.9 

0.9 

5.2 

0.0 

0.0 

26.6 

1973 

1  .67 

1.56 

4.53 

9.92 

6.98 

5.16 

5.8  1 

1 .89 

8.52 

5.15 

1.97 

3.32 

56.48 

1973-74 

0.0 

o.c 

o.c 

0.0 

T 

20.  0 

12.2 

15.1 

2.3 

T 

0.0 

0.0 

49.6 

1974 

3.55 

1.65 

2.03 

3.4  1 

6.98 

6.30 

1 .48 

2.21 

0.35 

2.41 

2.31 

1.63 

34.31 

1974-75 

0.0 

0.0 

o.c 

o.c 

4.3 

11.4 

4.2 

ie.6 

8 .4 

4.6 

0.0 

0.0 

51.5 

1975 

2.38 

2.03 

2.61 

2 .39 

3.03 

4.68 

1.30 

4 . 08 

0.91 

0.98 

4 .24 

1.95 

30.78 

1975-76 

0.0 

0.0 

o.c 

0.0 

6.4 

7.  9 

6.6 

1.8 

0.3 

0.3 

T 

0.0 

23.3 

1976 

0.59 

1.41 

4 .94 

3.60 

2.38 

2.16 

2.05 

2.04 

1  .  39 

1.94 

0.38 

0.37 

23.25 

1976-77 

o.c 

o.c 

o.c 

T 

4.5 

5.8 

8 . 8 

4.3 

7.2 

0.8 

0.0 

0.0 

31.4 

1977 

0.61 

0.64 

3.52 

2.39 

5.47 

4.67 

4.73 

5.31 

3.91 

2.26 

2.63 

1.87 

38.01 

1977-78 

o.c 

o.c 

o.c 

c.o 

7.3 

23.  3 

10.0 

6.9 

4.2 

T 

0.0 

0.0 

51.7 

1978 

0.78 

0.47 

0.86 

3.29 

3.84 

5.63 

7.41 

2.65 

4.33 

0.87 

2.46 

2.76 

35.35 

1978-79 

0.0 

0.0 

o.c 

o.c 

4.6 

25.  1 

26.1 

12.2 

4.5 

2.0 

o.c 

0.0 

74.5 

1979 

2.43 

1.18 

3.74 

5  •  2  n 

1.45 

4.75 

4 .34 

6.74 

0.05 

1.55 

2.43 

2.24 

36.10 

1979-80 

0.0 

0.0 

o.c 

T 

4.9 

0.  9 

5.1 

13.0 

4 .6 

5.4 

0.0 

0.0 

33.9 

1980 

1.02 

1.07 

0.97 

2.75 

2.37 

6.06 

3.5P 

5.41 

6.13 

1.42 

0.68 

2.71 

34.17 

1980-81 

0.0 

0.0 

o.c 

C.8 

1.4 

6.  7 

RECCR0 

RECORD 

MEAN 

1.7? 

1.38 

2.54 

3.45 

3.76 

4.4  3 

3.75 

3.70 

3.90 

2.74 

2.29 

1.70 

35.36 

MEAN 

0.0 

0.0 

o.c 

0.1 

3.0 

8.  8 

8.5 

6.5 

71 

1.4 

T 

0.0 

35.3 

#  Indicates  a  station  move  or  relocation  of  instruments.  See  Station  Location  table. 

Record  mean  values  above  are  means  through  the  current  year  for  the  period  beginning  in 
1930  for  temperature,  1906  for  precipitation  and  1951  for  snowfall.  Data  are  from 
Cooperative  locations  through  1950  and  from  Airport  locations  thereafter. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Elevation  above 

*  Type 

M  =  AMOS 

Sea 

Ground 

level 

CO 

T  =  AUTOB 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

Latitude 

North 

Longitude 

West 

Ground  at  tem¬ 

perature  site 

Wind  instruments 

Extreme  thermometer: 

Psychrometer 

Sunshine  Switch 

Tipping  bucket 

rain  gage 

Weighing  rain  gage 

8"  rain  gage 

Hygro thermometer 

Automatic  Observii 

i  Equipment  * 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  North  Main 

12/  ? / 72 

10/  ?/93 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  T.  D.  Robertson. 

731  North  Court  Street 

11/  ?/93 

12/  1 /12 

.25  mi.  WSW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  H.  C.  Porter. 

1135  North  Court  Street 

1/  ?/13 

6/01/18 

.  5  mi .  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

731  North  Court  Street 

6/02/18 

7/29/20 

. 5  mi .  SW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7/30/20 

9/23/53 

.75  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter . 

2221  North  Winnebago 

9/24/53 

6/30/57 

1.1  mi.  NW 

42°  18' 

89°  06' 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 
4.7  miles  South  of  P .  0. 

12/19/50 

11/04/58 

42°  12' 

89“  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel. 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 

11/05/58 

Present 

35  feet  E 

42°  12' 

89“  06' 

#724 

a20 

6 

5 

NA 

e20 

b6 

c4 

d4 

NA 

First-Order  Weather  Bureau. 

#  -  72b  co  TT 7*10/62  and  727  to 
8/22/63. 

a  -  33  to  12/6/62. 
b  -  5  to  11/6/62. 

c  -  3  to  11/6/62. 

d  -  Commissioned  8/22/63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter . 

e  -  Installed  4/25/79. 

Subscription  Price:  $3.30  per  year  for  monthly  data  and  annual  summary.  Foreign  mailing  $1.95  extra.  Single  copy:  25  cents  for  monthly  and  30  cents 
for  annual  issue.  There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf -s tocked  issues  of  publications.  Make  checks  payable  to  Department  of 
Commerce,  NOAA.  Send  payments,  orders,  and  inquiries  to  Publications,  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.  C.  28801. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration, 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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FIRST  CLASS 


LCD—  1  1-94822-FR 


UNIVERSITY  OF  ILLINOIS  LIBRARY 
DOCUMENTS  DIVISION 
URBANA,  IL 


61801 


Local  Climatological  Data 

Annual  Summary  With  Comparative  Data 

1979 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Narrative  Climatological  Summary 

Rockford's  climate  is  characterized  by  hot  summers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake  Michigan,  cloudiness  often  is  in¬ 
creased  in  the  Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat  higher  than  those  westward 
around  the  Mississippi  River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect  of  Lake  Michi¬ 
gan  sometimes  is  felt  as  far  westward  as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  average  annual  precipitation  occurs  in  the  three  summer  months 
of  June  to  August,  and  64  percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no  month  av¬ 
erages  less  than  4  percent  of  the  annual  total. 

Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom  does  oppressive  heat  prevail  for  ex¬ 
tended  periods.  In  general,  the  summers  are  pleasant,  and  they  provide  the  populace 
with  ample  opportunity  to  enjoy  the  many  recreational  features  of  the  area. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for  diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  period  1906  through  1976,  the  average  number  of  days  between  the  last 
temperature  of  32°  or  below  in  the  spring  and  the  first  in  the  fall  is  164.  The 
average  date  of  the  last  32°  temperature  in  the  spring  is  May  2,  and  the  first  in  the 
fall  is  October  9.  The  latest  freezing  temperature  recorded  during  these  years  was  May 
26,  1925,  and  the  earliest  was  September  13,  1975. 
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48.1 

1941 

24.7 

23.3 

31.7 

54.6 

64.6 

70.0 

75.0 

73.1 

67.1 

54.8 

42.3 

34.0 

51.3 

1942 

22.1 

24.5 

40.3 

54.9 

59.6 

70.0 

74.5 

71.4 

61.9 

53.3 

41.5 

21.6 

49.6 

1943 

20.7 

26.6 

32.5 

46.5 

58.0 

72.6 

75.2 

73.2 

60.7 

51.9 

34.8 

27.2 

48.5 

1944 

30.2 

28.0 

31.6 

45.  3 

64.9 

72.1 

73.0 

73.2 

66.0 

53.1 

42.7 

21.4 

50.2 

1945 

17.8 

27.3 

48.2 

49.8 

54.1 

65.4 

71.8 

72.5 

63.8 

51.6 

38.9 

20.  3 

48.5 

1946 

25.4 

26.7 

44.9 

1947 

48.6 

55.7 

67.1 

71.7 

80.6 

67.5 

62.1 

33.1 

29.0 

1948 

17.9 

24.8 

35.5 

54.7 

57.1 

68.7 

75.7 

73.6 

68 . 1 

51.3 

42.5 

28.4 

49.9 

1949 

24.6 

25.1 

36.8 

49. 1 

62.8 

73.9 

76.9 

73.7 

59.4 

57.1 

40.2 

29.7 

50.8 

#1950 

26.7 

24.9 

31.1 

42.4 

61.4 

69.1 

71.1 

69.2 

62.5 

57.8 

34.4 

18.0 

47.4 

1951 

18.0 

23.2 

31.8 

45.4 

61.4 

65.6 

71.6 

68.7 

60.4 

52.5 

30.1 

21.9 

45.9 

1952 

22.8 

30.4 

32.2 

50.  3 

58.9 

72.7 

75.2 

70.6 

63.5 

45.8 

40.2 

29.2 

49.3 

1953 

24.4 

28.5 

35.7 

44.9 

59.7 

72.1 

74.7 

73.5 

63.7 

56.1 

41.1 

27.6 

50.2 

1954 

22.2 

33.9 

32.3 

50.9 

54.6 

73.1 

73.7 

70.9 

65.8 

52.0 

38.6 

27.2 

49.6 

1955 

20.9 

23.4 

33.5 

54.6 

61.8 

66.4 

79.5 

76.3 

65.0 

52.5 

32.9 

21.7 

49.0 

1956 

24.2 

26.0 

33.7 

45.4 

58.9 

73.4 

71.8 

72.0 

62.1 

57.8 

37.4 

28.3 

49.3 

1957 

14.6 

30.1 

35.1 

49.1 

57.7 

69.7 

75.4 

71.7 

61.2 

48.9 

37.5 

31.1 

48.5 

1958 

20.5 

16.4 

35.0 

48.6 

60.9 

63.7 

70.9 

72.6 

63.4 

54.9 

40.0 

18.7 

47.1 

1959 

13.3 

21.4 

34.4 

47.7 

64.2 

70.4 

72.2 

75.8 

65.8 

48.7 

29.3 

32.6 

48.0 

1960 

24.1 

22.3 

22.5 

50.8 

57.2 

67.1 

71.4 

72.7 

66.4 

51.8 

39.8 

21.9 

47.3 

1961 

19.5 

31.5 

37.4 

43.0 

56.3 

68.9 

72.3 

72.4 

65.1 

53.0 

38.3 

22.8 

48.4 

1962 

14.5 

21.4 

31.4 

47.7 

64.4 

69.0 

69.5 

71.7 

60.5 

54.6 

38.8 

22.1 

47.1 

#1963 

9.3 

16.3 

38.4 

50.7 

57.6 

71.1 

73.8 

69.8 

64.0 

62.0 

43.2 

13.2 

47.4 

1964 

26.7 

25.7 

32.3 

46.5 

62.6 

66.6 

72.8 

66.9 

62.7 

48.1 

41.1 

22.9 

48.3 

1965 

19.5 

22.1 

25.9 

45.6 

61.9 

67.9 

72.9 

69.7 

62.2 

52.4 

39.6 

32.3 

47.7 

1966 

13.4 

23.9 

37.6 

44 . 1 

51.4 

69.2 

75.4 

69.7 

62.5 

51.4 

39  i  0 

24.8 

46.9 

1967 

24.6 

16.9 

35.9 

47.8 

52.9 

68.4 

69.6 

66.1 

62.4 

51.3 

34.4 

27.7 

46.5 

1968 

21.2 

21.2 

40.4 

49.7 

56.1 

69.6 

70.9 

71.4 

63.2 

53.2 

37.8 

25.3 

48.4 

1969 

17.9 

28.3 

31.0 

48.4 

59.4 

63.6 

72.6 

71.7 

63.1 

49.8 

36.7 

24.2 

47.2 

1970 

12.5 

22.4 

33.1 

48.5 

60.4 

68.5 

73.6 

71.4 

63.6 

52.8 

37.7 

26.6 

47.6 

1971 

14.8 

25.0 

32.3 

48.0 

57.0 

74.2 

70.7 

70.7 

68.1 

59.2 

39.1 

31.5 

49.2 

1972 

17.0 

20.5 

32.4 

44.5 

62.3 

65.8 

71.1 

71.3 

63.3 

48.9 

36.6 

21.6 

46.3 

1973 

26.3 

26.9 

43.0 

47.6 

55.8 

70.6 

73.5 

73.2 

64.3 

56.5 

39.9 

24.1 

50.2 

1974 

21.2 

24.0 

36.2 

50.8 

56.6 

66.1 

75.3 

70.3 

60.1 

52.0 

38.0 

26.7 

48.1 

1975 

23.5 

23.1 

29.2 

42.5 

62.4 

70.5 

73.1 

73.1 

58.0 

53.1 

42.2 

27.0 

48.1 

1976 

16.5 

30.8 

38.5 

49.7 

55.3 

68.8 

73.4 

69.4 

60.0 

45.1 

26.1 

15.0 

45.9 

1977 

5.9 

23.5 

42.2 

55.1 

68.2 

67.4 

75.4 

68.6 

63.4 

49.1 

36.5 

19.9 

47.9 

1978 

11.3 

12.3 

29.3 

47.5 

58.9 

69.1 

72.3 

71.7 

68.1 

49.9 

37.9 

21.9 

45.9 

1979 

7.7 

12.9 

31.7 

42.9 

58.7 

68.4 

71.5 

70.0 

63.0 

50.8 

35.9 

29.0 

45.2 

RECORD 

MEAN 

20.6 

24.5 

35.2 

48.2 

59.4 

69.1 

73.8 

71.9 

64.1 

52.6 

38.3 

25.5 

48.6 

MAX 

29.2 

33.1 

44.4 

59.2 

71.1 

80.6 

65.6 

83.5 

75.7 

63.8 

47.1 

33.3 

58.9 

MIN 

12.0 

15.8 

26.0 

37.1 

47.6 

57.6 

62.0 

60.2 

52.4 

41.4 

29.5 

17.7 

38.3  , 

Season 

July 

Aug  jSept 

Oct 

|  Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

Total 

1959-6C 

6 

0 

95 

497 

1066 

998 

1262 

1235 

1313 

435 

244 

33 

7184 

1960-61 

4 

3 

89 

406 

751 

1331 

1403 

934 

849 

654 

288 

30 

6742 

1961-62 

9 

3 

133 

372 

796 

1  300 

1559 

1213 

1038 

527 

134 

34 

7118 

1962-63 

14 

1 

179 

339 

778 

1325 

1725 

1  357 

8  19 

425 

246 

34 

7242 

#1963-64 

2 

17 

95 

127 

647 

1605 

1181 

1133 

1008 

489 

122 

56 

6482 

1964-65 

9 

51 

145 

519 

713 

1298 

1405 

1194 

1204 

579 

145 

26 

7288 

1965-66 

1 

30 

134 

392 

758 

1005 

1595 

1142 

844 

620 

417 

45 

6983 

1966-67 

0 

7 

122 

417 

773 

1238 

1244 

1341 

892 

513 

385 

22 

6954 

1967-68 

42 

51 

1  34 

439 

910 

1149 

1349 

1266 

754 

453 

275 

24 

6846 

1968-69 

15 

21 

95 

393 

809 

1224 

1453 

1017 

1047 

490 

210 

120 

6894 

1969-70 

4 

1 

115 

486 

845 

1256 

1627 

1191 

983 

502 

203 

44 

7257 

1970-71 

5 

2 

117 

377 

812 

1  182 

1549 

1114 

1007 

504 

258 

5 

6932 

1971-72 

14 

5 

95 

209 

771 

1031 

1483 

1287 

1006 

606 

164 

79 

6750 

1972-73 

17 

26 

1  19 

491 

845 

1338 

1193 

1061 

675 

520 

281 

2 

6568 

1973-74 

0 

3 

99 

281 

744 

1260 

1354 

1142 

887 

427 

277 

59 

6533 

1974-75 

0 

5 

175 

400 

804 

1179 

1277 

1  166 

1107 

668 

150 

29 

6960 

1975-76 

12 

0 

225 

376 

678 

1172 

1499 

986 

813 

473 

296 

16 

6546 

1976-77 

2 

17 

174 

615 

1100 

1545 

1830 

1158 

697 

318 

73 

42 

757  1 

1977-78 

0 

20 

88 

488 

849 

1  39  3 

1658 

1471 

1101 

519 

259 

29 

7875 

1978-79 

2 

7 

66 

461 

806 

1333 

1771 

1458 

1026 

658 

245 

27 

7860 

1979-80 

9 

26 

120 

450 

866 

1110 

Cooli 

ng 

Dej 

?rei 

B  D 

ays 

Year 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Total 

1969 

0 

0 

0 

0 

45 

82 

244 

213 

66 

21 

0 

0 

671 

1973 

0 

0 

0 

16 

64 

157 

276 

209 

79 

5 

0 

0 

806 

1971 

0 

0 

0 

1 

16 

288 

197 

190 

193 

35 

0 

0 

920 

1972 

0 

0 

0 

0 

89 

104 

214 

229 

75 

0 

0 

0 

711 

1973 

0 

0 

0 

5 

1 

178 

272 

263 

84 

25 

0 

0 

828 

1974 

0 

0 

0 

9 

25 

98 

329 

177 

35 

6 

0 

0 

679 

1975 

0 

c 

0 

C 

75 

201 

•273 

258 

22 

15 

0 

0 

844 

1976 

0 

0 

0 

21 

3 

137 

270 

159 

31 

5 

0 

0 

626 

1977 

0 

0 

0 

31 

180 

120 

330 

138 

48 

0 

0 

0 

847 

1978 

0 

0 

0 

0 

75 

160 

238 

220 

166 

0 

0 

0 

859 

1979 

0 

0 

0 

0 

56 

134 

217 

187 

69 

16 

0 

0 

679 

Precipitation 

Year  |  Jan  |  Feb  | 


1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 
#1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 


1.84 

3.71 

1.29 

4.40 
1.78 
0.97 

5.80 

2.00 

1.56 

2.66 

1.93 

1.00 

1.24 

1.09 

0.43 

1.13 

0.42 

1.40 
0.55 
1  .SI 

4.66 

0.18 

2.36 

0.60 

0.97 

4.40 

1.39 

1.41 
0.58 

1.66 

0.51 

1.11 

0.66 

1.67 

3.55 

2.38 

0.59 

0.61 

0.78 

2.43 


1.88 

1.20 

0.70 

1.01 

3.32 

2.25 

2.05 

0.25 

1.77 
2.20 
1.82 

1  .90 
0.26 

1.78 
1.50 
1  .40 

1.18 

1.61 

0.28 

2.24 

1.76 

1.06 

1.49 

0.38 

0.50 

0.83 

2.04 

0.92 

0.37 

0.04 

0.56 

2.67 

0.60 

1.56 

1.65 

2.03 

1.41 

0.64 

0.47 

1.18 


RECORO 

MEAN 


1.73 


1.38 


Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

1.52 

3.65 

4.04 

9.47 

4.56 

7.95 

0.37 

3.13 

2.23 

1.64 

42.28 

2.41 

2.75 

4.11 

6.08 

3.23 

3.33 

10.26 

5.46 

2.04 

2.02 

46.60 

1.63 

1.06 

4.68 

4 . 38 

4.00 

7.88 

6.04 

2.53 

3.25 

3.35 

40.79 

4.95 

4.22 

5.72 

2.80 

5.00 

6.88 

1.61 

1.45 

2.35 

0.59 

40.98 

6.20 

4.00 

5.20 

4.74 

3.79 

5.60 

2.62 

0.88 

2.89 

1.49 

42.51 

1.87 

4.33 

7.67 

5.60 

2.16 

3.41 

8.58 

0.95 

3.27 

2.53 

43.59 

2.98 

0.91 

3.19 

4.98 

0.35 

2.30 

1.82 

3.82 

2.11 

1.75 

3.42 

3.74 

4.08 

3.68 

2.03 

2.78 

1.72 

2.78 

1.11 

29.34 

4.04 

1.66 

4.78 

1.63 

2.58 

1.36 

1.83 

1.40 

2.54 

1.19 

26.34 

2.45 

2.62 

1.53 

5.29 

3.93 

1.31 

2.25 

1.88 

0.62 

1.86 

28.60 

1.77 

4.71 

1.29 

5.67 

6.19 

5.18 

5.85 

0.69 

0.89 

2*69 

38.66 

1.56 

3.45 

3.76 

2.93 

7.41 

4.92 

2.99 

4.26 

4 .14 

1.80 

40.12 

3.66 

2.49 

3.20 

4.78 

11.81 

3.06 

0.94 

0.01 

3.27 

1.57 

36.29 

2.07 

2.91 

2.91 

6.07 

2.37 

1.65 

2.68 

1.60 

0.51 

2.81 

28.45 

2.  19 

5.11 

3.27 

4.72 

3.61 

4.90 

2.92 

7.92 

1.51 

2.37 

40.45 

2.93 

2.99 

2.76 

3.46 

2.71 

3.75 

2.62 

3.61 

0.80 

0.37 

28.53 

1.02 

4.80 

5.20 

1.58 

4.95 

4.26 

0.50 

0.48 

2.07 

0.97 

27.43 

1.89 

4.17 

4.23 

1.45 

4.39 

4.55 

0.63 

1.64 

3.59 

3.06 

32.61 

0.52 

1.90 

2.24 

3.41 

5.31 

2.51 

2.40 

2.24 

2.18 

0.75 

24.29 

4.94 

5.13 

2.61 

4.00 

7.56 

4 .74 

4.73 

5.56 

2.18 

2.77 

47.97 

2.23 

5.84 

4.66 

4.22 

3.79 

4.94 

4.56 

5.13 

2.08 

0.64 

44.51 

5.62 

2.87 

1.44 

1.65 

3.92 

1.12 

10.68 

6.05 

4.83 

0.97 

40.39 

3.17 

2.42 

4.23 

1.88 

5.56 

2.57 

1.73 

0.95 

0.84 

0.50 

27.70 

2.94 

5.51 

1.89 

4.27 

5.16 

1.84 

3.95 

1.04 

2.34 

0.79 

30.71 

3.64 

8.17 

3.41 

6.51 

5.20 

1.99 

3.32 

0.11 

4.51 

0.91 

39.24 

2.30 

4.62 

5.66 

2.56 

3.81 

9.27 

8.23 

2.91 

1.83 

3.03 

49.45 

2.75 

4.96 

4.76 

4.53 

1.59 

1.50 

1.18 

2.51 

3.53 

2.16 

32.90 

1.63 

5.30 

2.48 

9.98 

1.32 

3.71 

3.11 

5.06 

2.58 

1.55 

39.05 

1.00 

4.92 

3.78 

6.26 

2.62 

6.33 

6.76 

1.26 

2.80 

3.31 

39.99 

1.59 

4.45 

5.75 

8.90 

5.72 

2.14 

1.87 

8.32 

1.45 

1.20 

43.29 

1.89 

3.75 

5.50 

4.20 

4.29 

0.6  7 

10.63 

4.03 

1.36 

1.37 

38.76 

2.11 

1.79 

1.63 

2.37 

2.81 

1.48 

2.36 

1.99 

2.24 

5.04 

27.80 

2.79 

6.21 

4.57 

8.27 

8.39 

9.10 

6.51 

4.29 

1.39 

2.37 

55.15 

4.53 

9.92 

6.98 

5.16 

5.81 

1 .89 

8.52 

5.15 

1.97 

3.32 

56.48 

2.03 

3.41 

6.98 

6.30 

1.48 

2.21 

0.35 

2.41 

2.31 

1.63 

34.31 

2.81 

2.39 

3.03 

4.68 

1.30 

4.08 

0.91 

0.98 

4 .24 

1.95 

30.78 

4.94 

3.60 

2.38 

2.16 

2.05 

2.04 

1.39 

1.94 

0.38 

0.37 

23.25 

3.52 

2.39 

5.47 

4.67 

4.73 

5.31 

3.91 

2.26 

2.63 

1.87 

38.01 

0.86 

3.29 

3.84 

5.63 

7.41 

2.65 

4.33 

0.87 

2.46 

2.76 

35.35 

3.74 

5.20 

1.45 

4.75 

4.34 

6.74 

0.05 

1.55 

2.43 

2.24 

36.10 

2.56 

3.46 

3.78 

4.40 

3.75 

3.68 

3.87 

2.76 

2.31 

1.69 

35.37 

#  Indicates  a  station  move  or  relocation  of  instruments 


Snowfall 


Season 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

Total 

1940-41 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.7 

2.0 

15.2 

4.5 

8.0 

T 

0.0 

0.0 

34.4 

1941-42 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

10.5 

14.5 

7.5 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

36.5 

1942-43 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

32.0 

4.0 

15.0 

T 

0.0 

0.0 

61.0 

1943-44 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.1 

0.  3 

2.5 

21.8 

8.4 

T 

0.0 

0.0 

36.1 

1944-45 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

1.3 

11.0 

12.0 

6.0 

T 

T 

T 

0.0 

30.3 

1945-46 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.0 

14.5 

4.0 

15.5 

9.5 

1946-47 

1.0 

0.0 

0.0 

1947-48 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.8 

3.0 

7.0 

1.2 

14.3 

T 

0.0 

0.0 

40.3 

1948-49 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.8 

9.5 

8.2 

1.5 

2.5 

0.0 

0.0 

25.5 

1949-50 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

4.0 

3.0 

8.5 

5.5 

2.1 

0.0 

0.0 

25.1 

#1950-51 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

17.8 

7.4 

5.1 

5.0 

3.0 

0.0 

0.0 

43.3 

1951-52 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

14.7 

18.4 

9.6 

2.8 

9.1 

0.1 

0.0 

0.0 

54.7 

1952-53 

u.u 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.5 

10.9 

0.2 

5.5 

T 

0.0 

0.0 

20.1 

1953-54 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

4.5 

2.6 

4.3 

6.1 

T 

T 

0.0 

21.8 

1954-55 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

13.3 

2.3 

2.6 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26.0 

1955-56 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.1 

5.2 

1.2 

4.7 

1.6 

T 

0.0 

0.0 

16.8 

1956-57 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.0 

14.6 

1.2 

1.0 

T 

0.0 

0.0 

21.0 

1957-58 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

3.0 

9.1 

1.6 

2.5 

T 

0.0 

0.0 

17.5 

1958-59 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

11.5 

21.4 

5.9 

13.5 

1.1 

0.0 

0.0 

54.9 

1959-60 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

6.9 

8.9 

9.1 

19.5 

9.7 

T 

T 

0.0 

55.2 

1960-61 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.6 

5.7 

1.9 

2.5 

7.8 

4.4 

0.0 

0.0 

22.9 

1961-62 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.1 

8.8 

16.0 

15.1 

7.9 

1.1 

0.0 

0.0 

51.0 

1962-63 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

T 

3.7 

11.3 

8.4 

12.2 

T 

0.0 

0.0 

35.7 

1963-64 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

8.6 

2.0 

6.5 

22.7 

T 

0.0 

0.0 

39.8 

1964-65 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

10.  3 

10.3 

5.0 

19.2 

T 

0.0 

0.0 

47.6 

1965-66 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

5.5 

11.0 

0.3 

1.0 

T 

1.0 

0.0 

18.9 

1966-67 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

7.8 

8.1 

11.6 

6.5 

3.8 

T 

0.0 

37.8 

1967-68 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

0.7 

2.0 

2.9 

2.3 

0.6 

0.3 

0.0 

0.0 

11.0 

1968-69 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.5 

8.9 

4.6 

0.8 

4.9 

T 

0.0 

0.0 

23.7 

1969-70 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

0.6 

16.0 

8.2 

5.4 

6.4 

6.7 

0.0 

0.0 

43.3 

1970-71 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.2 

10.0 

3.4 

14.6 

0.4 

0.0 

0.0 

31.6 

1971-72 

0.0 

0.0 

0.0 

o.c 

5.0 

0.2 

5.5 

7.9 

15.7 

2.7 

0.0 

0.0 

37.0 

1972-73 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

4.4 

8.7 

0.4 

6.9 

0.9 

5.2 

0.0 

0.0 

26.6 

1973-74 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

20.0 

12.2 

15.1 

2.3 

T 

0.0 

0.0 

49.6 

1974-75 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

11.4 

4.2 

18.6 

8.4 

4.6 

0.0 

0.0 

51.5 

1975-76 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.4 

7.9 

6.6 

1.8 

0.3 

0.3 

T 

0.0 

23.3 

1976-77 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.5 

5.8 

8.8 

4.3 

7.2 

0.8 

0.0 

0.0 

31.4 

1977-78 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7.3 

23.3 

10.0 

6.9 

4.2 

T 

0.0 

0.0 

51.7 

1978-79 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.6 

25.  1 

26.1 

12.2 

4.5 

2.0 

0.0 

0.0 

74.5 

1979-80 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.9 

0.9 

RECORD 

MEAN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

3.0 

8.8 

8.6 

6.3 

7.1 

1.3 

T 

0.0 

35.2 

See  Station  Location  table. 


Record  mean  values  above  are  means  through  the  current  year  for  the  period  beginning  in 
1930  for  temperature,  1906  for  precipitation  and  1951  for  snowfall.  Data  are  from 
Cooperative  locations  through  1950  and  from  Airport  locations  thereafter. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Elevation  above 

*  Type 

M  =  AMOS 

Sea 

Ground 

level 

T  =  AUTOB 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

Latitude 

North 

Longitude 

West 

Ground  at  tem¬ 

perature  site 

Wind  instruments 

Extreme  thermometer; 

Psychrometer 

Sunshine  Switch 

Tipping  bucket 

rain  gage 

Weighing  rain  gage 

8"  rain  gage 

Hygrothermometer 

Automatic  Observii 

i  Equipment  * 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  North  Main 

12/  ? / 72 

10/  ?/93 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  T.  D.  Robertson. 

731  North  Court  Street 

11/  ?/93 

12/  1 /12 

.25  mi.  WSW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  H.  C.  Porter. 

1135  North  Court  Street 

1/  ?/13 

6/01/18 

.  5  mi .  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

731  North  Court  Street 

6/02/18 

7/29/20 

.  5  mi .  SW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7/30/20 

9/23/53 

.75  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter . 

2221  North  Winnebago 

9/24/53 

6/30/57 

1.1  mi.  NW 

42°  18' 

89°  06' 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 
4.7  miles  South  of  P.  0. 

12/19/50 

11/04/58 

42°  12' 

89°  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel . 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 

11/05/58 

Present 

35  feet  E 

42°  12' 

89°  06' 

#724 

a20 

6 

5 

NA 

e20 

b6 

c4 

d4 

NA 

First-Order  Weather  Bureau. 

#  -  728  to  11/10/62  and  727  to 
8/22/63. 

a  -  33  to  12/6/62. 
b  -  5  to  11/6/62. 

c  -  3  to  11/6/62. 

d  -  Commissioned  8/22/63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter . 

e  -  Installed  4/25/79. 

Subscription  Price.  $3.30  per  year  for  monthly  data  and  annual  summary.  Foreign  mailing  $1.95  extra.  Single  copy:  25  cents  for  monthly  and  30  cents 
tor  annual  issue.  There  is  a  minimum  charge  of  $3.00  for  each  order  of  shelf -stocked  issues  of  publications.  Make  checks  payable  to  Department  of 
Commerce,  NOAA.  Send  payments,  orders,  and  inquiries  to  Publications,  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.  C.  28801. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

Director,  National  Climatic  Center 
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Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
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61801 


c/ 

Local  Climatological  Data 

Annual  Summary  With  Comparative  Data 

1978 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


^  OF  c. 


/  w  \ 


c. 


'„<■  (‘-L 


X 


o 


^^4  TES  O* 


Narrative  Climatological  Summary 

Rockford’s  climate  is  characterized  by  hot  summers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake  Michigan,  cloudiness  often  is  in¬ 
creased  in  the  Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat  higher  than  those  westward 
around  the  Mississippi  River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect  of  Lake  Michi¬ 
gan  sometimes  is  felt  as  far  westward  as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  average  annual  precipitation  occurs  in  the  three  summer  months 
of  June  to  August,  and  64  percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no  month  av¬ 
erages  less  than  4  percent  of  the  annual  total. 

Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom  does  oppressive  heat  prevail  for  ex¬ 
tended  periods.  In  general,  the  summers  are  pleasant,  and  they  provide  the  populace 
with  ample  opportunity  to  enjoy  the  many  recreational  features  of  the  area. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for  diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  period  1906  through  1976,  the  average  number  of  days  between  the  last 
temperature  of  32°  or  below  in  the  spring  and  the  first  in  the  fall  is  164.  The 
average  date  of  the  last  32°  temperature  in  the  spring  is  May  2,  and  the  first  in  the 
fall  is  October  9.  The  latest  freezing  temperature  recorded  during  these  years  was  May 
26,  1925,  and  the  earliest  was  September  13,  1975. 
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Average  Temperature  Heating  Degree  Days 


Year 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

Season 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

Total 

1939 

20.9 

23.5 

37.7 

*5.9 

6*. 7 

71.5 

73.4 

72.1 

69,2 

53.1 

39.1 

33.2 

51.2 

1958-59 

3 

20 

102 

31* 

7*1 

1*28 

1598 

1215 

9*1 

si  1 

133 

18 

702* 

1940 

12.0 

26,8 

31.0 

*7.1 

57.1 

70,4 

75.5 

71.7 

63.7 

55,3 

35.3 

29.5 

*8.1 

1959-60 

6 

0 

95 

497 

1066 

990 

1262 

1235 

1313 

435 

244 

33 

7i8* 

19*1 

2  A  •  7 

23.3 

31.7 

54. ft 

6*.  6 

70.0 

75.0 

73.1 

67,1 

54.0 

42,3 

34.0 

51.3 

1960-61 

4 

3 

89 

406 

751 

1131 

1*03 

934 

049 

634 

208 

30 

6742 

19*2 

22.1 

2*  *  5 

40,3 

5*. 9 

59.6 

70.0 

7*. 5 

71.* 

61.9 

53.1 

*1.5 

21.6 

*9.6 

1961-62 

9 

3 

13  ) 

37? 

796 

1300 

1559 

1213 

1038 

527 

13* 

34 

7118 

19*3 

20.7 

26,6 

37.8 

40,5 

58.0 

72.6 

75.2 

73.2 

60,7 

51.9 

34." 

27.2 

*8.5 

1962-63 

14 

1 

179 

339 

778 

1325 

1725 

1357 

019 

425 

246 

34 

72*? 

19** 

30.2 

28,0 

31.6 

*9.3 

6*. 9 

72.1 

73.0 

73.2 

66,0 

51,1 

*2.7 

21.4 

50.2 

*1963-6* 

2 

17 

95 

127 

647 

1605 

1181 

1133 

1008 

489 

122 

56 

6482 

19*5 

17.8 

27.3 

40,2 

*9.8 

5*.l 

69.* 

71.8 

72.5 

63.8 

51.6 

38.9 

20.3 

48.5 

l96*-65 

9 

51 

145 

519 

713 

1290 

1*05 

119* 

1204 

579 

1*5 

26 

7200 

19*6 

23.4 

26.7 

44,9 

1965-66 

1 

30 

134 

392 

758 

1005 

1595 

11*2 

844 

620 

*17 

45 

6903 

19*7 

40,6 

55.7 

67.1 

71,7 

80.6 

67.5 

62,1 

33,1 

29.0 

1966-67 

0 

7 

122 

*17 

773 

1238 

12** 

13*1 

092 

513 

385 

22 

695* 

19*8 

17.9 

2*. 8 

35,5 

54,7 

57.1 

68 . 7 

75.7 

73.6 

68,1 

51.3 

*2.5 

20.4 

49,9 

1967-68 

42 

51 

134 

4JO 

910 

11*9 

13*9 

1266 

75* 

*53 

275 

2* 

6046 

19*9 

24. ft 

25,1 

3ft, 0 

*9.1 

62.8 

73.9 

76.9 

73.7 

59.* 

57,1 

40,2 

29.7 

50.8 

1968-69 

15 

21 

95 

39^ 

809 

1224 

1*53 

1017 

1047 

490 

210 

120 

6894 

*1950 

26.7 

2*. 9 

31 .  l 

42.4 

61,4 

69.1 

71,1 

69.2 

62,5 

57,8 

34,4 

l«.o 

47,4 

1969-70 

4 

1 

116 

406 

845 

1256 

1627 

1191 

983 

502 

203 

44 

7257 

1951 

10.0 

23,2 

31.0 

*».* 

61.* 

65.6 

71.6 

68.7 

60.4 

52.5 

30.1 

21*9 

45,9 

1970-71 

5 

2 

117 

377 

612 

1182 

15*9 

111* 

1007 

50* 

258 

5 

6932 

1952 

22.0 

30,* 

32.7 

50,3 

58.9 

72.7 

75.2 

70.6 

63.5 

45,0 

40,2 

29.2 

49,3 

1971-72 

14 

5 

95 

209 

771 

1031 

1*83 

1287 

1006 

606 

16* 

79 

673ft 

1953 

24.4 

28,5 

33.7 

44,9 

59.7 

72.1 

7*. 7 

73.5 

63.7 

56.1 

41.1 

27.6 

50.2 

1972-73 

17 

26 

119 

491 

045 

1338 

1 1 9  3 

1061 

675 

520 

281 

2 

6360 

195* 

22.2 

33,9 

37.9 

50.9 

5*. 6 

73.1 

73.7 

70.9 

65,0 

52.0 

38.6 

27.2 

49.6 

1973-7* 

0 

3 

99 

201 

744 

1260 

135* 

11*2 

807 

*27 

277 

59 

6533 

1955 

20.9 

23,* 

33,3 

54,6 

61.8 

66.4 

79,5 

76.3 

65,0 

52.5 

32,9 

21.7 

*9,0 

l97*-75 

0 

5 

175 

400 

004 

1179 

1277 

116 1> 

1107 

660 

150 

29 

6960 

1956 

24.2 

26,0 

33.7 

43,4 

58,9 

73.* 

71.8 

72.0 

62.1 

57.8 

37.4 

20*3 

*9.5 

1975-76 

12 

0 

225 

376 

670 

1172 

1*99 

906 

813 

473 

296 

16 

6346 

1957 

14.6 

30,1 

35.1 

*9.1 

57.7 

69.7 

75.* 

71.7 

61,2 

*8,9 

37.5 

31*1 

*8.5 

1976-77 

2 

17 

17* 

615 

noo 

1945 

1830 

1158 

697 

»1« 

73 

42 

7571 

1958 

20.5 

16,* 

33,0 

40,6 

60.9 

63.7 

70.9 

72.6 

63,4 

5*. 9 

40,0 

10.7 

*7.1 

1977-78 

0 

20 

8d 

400 

849 

1193 

1658 

1*71 

1101 

519 

239 

29 

7875 

1959 

13.3 

21.* 

3*.* 

*7.7 

6*. 2 

70.4 

72.2 

75.8 

65,8 

*8,7 

29.3 

32.6 

*8,0 

1978-79 

2 

7 

66 

461 

806 

1333 

i960 

24.1 

22,3 

22.5 

50.8 

57.2 

67.1 

71.* 

72.7 

66,4 

31.8 

39,8 

21.9 

47,3 

1961 

1962 

19.5 
1  * .  5 

31,9 

21,* 

37.4 

31.4 

43,0 

47,7 

56,3 

6*.* 

60.9 

69,0 

72.3 

69,5 

72.4 

71.7 

65,1 

60.5 

53.0 

54,6 

38,3 

38.8 

22.0 

22*1 

48,4 

47,1 

Cooling  Degree  Days 

#1963 

16,3 

50,7 

57, ft 

71.1 

73.8 

69.8 

64,0 

62,0 

43,2 

13.2 

47,4 

Year 

|  Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

196* 

26.7 

25.  T 

32.3 

40,3 

62.6 

68.6 

72,0 

66.9 

62.7 

*8.1 

41.1 

22.9 

40,3 

May  |June 

Dec 

Total 

1965 

19.3 

22,1 

23,9 

43,6 

61,9 

67,9 

72,9 

69.7 

62.2 

52.4 

39,6 

32«3 

47.7 

1969 

0 

0 

0 

0 

45 

82 

244 

213 

66 

21 

0 

0 

671 

1966 

13.4 

23.9 

37, ft 

44,1 

51.* 

69.2 

75.* 

69.7 

62.5 

51.4 

39.0 

24.8 

46,9 

1970 

0 

0 

0 

16 

64 

157 

276 

209 

79 

3 

0 

0 

806 

1967 

24.6 

16,9 

39,9 

*7.8 

52.9 

68.4 

69.6 

66.1 

62,4 

51.1 

34.4 

27.7 

46.5 

1971 

197 

190 

35 

920 

1968 

21.2 

21,2 

40.4 

*9.7 

56.1 

69.6 

70,9 

71.4 

63,2 

53.2 

37.8 

25.3 

48.4 

0 

0 

0 

1 

16 

288 

193 

0 

0 

1969 

17.9 

28.1 

31 .0 

*8.* 

5’.* 

63.6 

72.6 

71.7 

63.1 

*9,8 

36,7 

24.2 

*7,2 

1972 

0 

0 

0 

0 

89 

10* 

214 

229 

75 

0 

0 

0 

711 

1970 

12.5 

22.* 

33.1 

*8.5 

60.* 

68.5 

73,6 

71.4 

63.6 

52.8 

37.7 

26.6 

*7.6 

1973 

0 

0 

0 

5 

1 

178 

272 

263 

84 

25 

0 

0 

820 

1974 

0 

0 

u 

9 

25 

98 

329 

177 

35 

6 

0 

0 

67. 

1971 

14.B 

25,0 

37.3 

40,0 

57,0 

7*. 2 

70.7 

70,7 

68,1 

59,2 

39.1 

31.5 

49,2 

1975 

0 

0 

0 

0 

75 

201 

273 

258 

22 

15 

0 

0 

044 

1972 

17.0 

20,5 

32.4 

44,5 

62.3 

65.8 

71.1 

71.3 

63,3 

*8,9 

36.6 

21.6 

46,3 

1976 

270 

159 

1973 

26.3 

26,9 

43,0 

*7.6 

55.8 

70.6 

73.5 

73.2 

64,3 

56,5 

39,9 

24.1 

50.2 

0 

0 

0 

21 

3 

137 

*1 

5 

0 

0 

626 

197* 

21,2 

2*,0 

36.2 

50.9 

56.6 

66.1 

75.3 

70.3 

60,1 

52.0 

38,0 

26.7 

48,1 

1977 

0 

0 

0 

31 

100 

120 

330 

138 

40 

0 

0 

0 

047 

1975 

23.3 

23,1 

2°. 2 

*2.5 

62.* 

70.5 

73.1 

73.1 

58,0 

53,1 

42.2 

27.0 

*8.1 

1978 

0 

0 

0 

0 

75 

160 

236 

220 

166 

0 

0 

0 

839 

1976 

16.3 

30,8 

30.3 

*9.7 

55.3 

60.8 

73.* 

69.* 

60.0 

*5,1 

28.1 

15.0 

45,9 

1977 

3.9 

23,5 

*7.2 

55.1 

68.2 

67.* 

75.* 

68.6 

63.4 

*9,1 

36.5 

19.9 

*7,9 

1978 

RECORD 

11.3 

12,3 

29.3 

*7.5 

58.9 

6«.l 

72.3 

71.7 

68,1 

*9,9 

37.9 

21.9 

*5,9 

MEAN 

20.8 

2*. 6 

39.3 

40.3 

59.* 

69.1 

73.8 

71.9 

64.1 

52.6 

38.* 

25.5 

*8,6 

MAX 

29.4 

33,2 

**.9 

59.3 

71.1 

80.6 

85.6 

83.5 

75.7 

63.8 

*7.1 

33.3 

58,9 

MIN 

12.2 

15.9 

26.0 

37.2 

*7.6 

57.6 

62.0 

60.2 

32.4 

*1'* 

29,6 

17.7 

38.3 

Precipitation 


Year 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

1939 

2.17 

1.88 

1.26 

2.83 

4.06 

3.32] 

2.29 

2.37 

1.65 

3.41 

0.56 

0.33 

26.15 

19*0 

1.04 

1.88 

1.52 

3.65 

4.0* 

9.47 

4,56 

7.95 

0.37 

3.13 

2.23 

1.04 

42.28 

19*1 

3.7l 

1,2ft 

2.41 

2.75 

4.11 

6.08 

3.23 

3.33 

10.26 

5.46 

2.04 

2.U2 

46,60 

19*2 

1.29 

0.70 

1.61 

1.06 

4.68 

4.38 

4.0ft 

7.88 

6.04 

2.51 

3.25 

3.35 

40.79 

19*3 

4.40 

1.01 

4,95 

4.22 

5.72 

2.80 

5.00 

6,68 

1.61 

1.45 

2.35 

0,39 

40.48 

19** 

1.78 

3.32 

9.20 

4.00 

5.20 

*.74 

3.79 

5.60 

2.62 

0.88 

2.89 

1,49 

42.51 

19*5 

0.97 

2.25 

1.87 

*.33 

7.67 

5.60 

2.16 

3.*1 

8,58 

0.95 

3.27 

2.53 

43,59 

1946 

19*7 

5.80 

2.00 

2.05 

0.25 

2.98 

1.75 

0.91 

3.42 

3.19 

3.74 

4.98 

4.08 

0.35 

3.68 

2.30 

2.03 

1.82 

2.78 

3.82 

1.72 

2.11 

2.78 

l.U 

29,3* 

1940 

1.5ft 

1.77 

4.04 

1.66 

4.78 

1.63 

2.58 

1.36 

1.83 

1.40 

2.54 

1.19 

26.3* 

19*9 

2.66 

2.20 

2.45 

2.62 

1.53 

5.29 

3.93 

1.31 

2.25 

1.88 

0.62 

1.86 

28,60 

*1950 

1.93 

1.82 

1.77 

4.71 

1.2’ 

5.67 

6.19 

5.18 

5.05 

0.69 

0.89 

2.69 

38.68 

1951 

1.00 

1  .Vo 

1.56 

3. *5 

3.76 

2.93 

7.41 

*.92 

2.99 

4.26 

4.14 

1.80 

40,12 

1952 

1.24 

0.26 

3,9ft 

2.49 

3.20 

*.78 

11.81 

3.06 

0.94 

0.01 

3.27 

1.57 

36,29 

1953 

1.09 

1.78 

2.07 

2.91 

2.91 

6.07 

2.37 

1.65 

2.68 

1.60 

0.51 

2.81 

28, *5 

195* 

0.43 

1.50 

2.19 

5.11 

3.27 

4.72 

3.61 

*.90 

2.92 

7.92 

1.51 

2.37 

40.45 

1955 

1.13 

1.40 

2.93 

2.99 

2.76 

3.46 

2.71 

3.75 

2.62 

3.61 

0.80 

0.37 

28,53 

1956 

0 .  *2 

l.i" 

1.02 

4.80 

5.20 

1.58 

4.95 

*.26 

0.50 

0.48 

2.07 

0.97 

27, *3 

1957 

1.4ft 

1,91 

1.89 

4.17 

4.23 

1.45 

4.39 

*.55 

0.63 

1.6* 

3.59 

3,06 

32,61 

1958 

0.55 

0.28 

0.52 

1.90 

2.24 

3.41 

5.31 

2.51 

2.40 

2.24 

2.1" 

0.75 

24,29 

1959 

1.5l 

2.24 

4.94 

5.13 

2.61 

4.00 

7.56 

*.7* 

4.73 

5.56 

2.18 

2.77 

*7,97 

I960 

4.66 

1.76 

2.25 

5.04 

4.66 

4.22 

3.79 

4.94 

4.56 

5.13 

2.08 

0.64 

**.51 

1961 

0.  18 

1.0* 

5.62 

2.87 

1.44 

1.65 

3.92 

1.121 

10.68 

6.05 

4.83 

0.97 

*0.39 

1’62 

2.3  ft 

1.49 

3.17 

2.42 

4.23 

1.88 

5.56 

2.57 

1.73 

0.’3 

0.84 

0.50 

27,70 

1963 

0.60 

0.38 

2.94 

5.51 

1.89 

4.27 

5.16 

1.64 

3.95 

1.04 

2.34 

0.79 

30.71 

196* 

0.97 

0.50 

3.94 

8.17 

3.41 

6.51 

5.20 

1.99 

3.32 

0.11 

4.51 

0.91 

39,2* 

1965 

4.40 

0.81 

2.30 

4.62 

5.66 

2.56 

3.81 

9.27 

8.23 

2.91 

1.83 

3,03 

*9. *5 

1966 

1.39 

2*04 

2.75 

4.96 

4.76 

4.53 

1.59 

1.50 

1.18 

2.51 

3.53 

2.16 

32,90 

1967 

1.61 

0.92 

1.63 

5.30 

2.48 

9.98 

1.32 

3.71 

3.11 

5.06 

2.58 

1.55 

39,05 

1968 

0.50 

0.i7 

1.00 

4.92 

3.78 

6.26 

2.62 

6.33 

6.76 

1,26 

2.80 

3.31 

39,99 

1969 

1.86 

0.04 

1.59 

*.*5 

5.75 

8.90 

5.72 

2.14 

1.67 

8.32 

1.45 

1.30 

*3.29 

1.70 

0.31 

0.56 

1.89 

3.75 

5.50 

4.20 

4.29 

0.67 

10.63 

4.01 

1.36 

1.37 

38,76 

1971 

1.11 

2.67 

Z.ll 

1.79 

1.83 

2.37 

2.61 

1.48 

2.36 

1.99 

2.24 

5.04 

27,80 

1972 

0.66 

0.60 

2.79 

6.21 

4.57 

8.27 

8.39 

9.10 

6.51 

4.29 

1.39 

2.37 

55.15 

1973 

1.67 

1.56 

4.51 

9.92 

6.98 

5.16 

5.81 

1.89 

8.52 

5.15 

1.97 

3.32 

56.48 

197* 

3.55 

1.65 

2.05 

3.41 

6.98 

6.30 

1.48 

2.21 

0.35 

2.41 

2.31 

1.83 

3*. 31 

1975 

2.38 

2.01 

2.81 

2.39 

3.05 

4.68 

1.30 

4.08 

0.91 

0.98 

4.24 

1.95 

30.78 

1976 

0.59 

1.41 

4.94 

3.60 

2.38 

2.16 

2.0V 

2.04 

1.3’ 

1.94 

0.38 

0.37 

23.25 

1977 

0.61 

0.94 

3.5? 

2.39 

5.47 

4.67 

4.73 

5.31 

3.91 

2.26 

2.63 

1.87 

38,01 

1978 

0.78 

0.47 

0.8ft 

3.29 

3.84 

5.63 

7.41 

2.65 

4.33 

0.87 

2.46 

2.  76 

35,35 

RECORD 

MEAN 

1.72 

1.58 

2.5* 

3.44 

3.81 

4.40 

3.7* 

3.64 

3.93 

2.78 

2.31 

1.66 

35,37 

Snowfall 


Season 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

Total 

1939-*0 

0.0 

0.0 

o.u 

T 

0.0 

T 

12.3 

12.5 

3.0 

0.5 

1.5 

0,0 

29.8 

19*0-*1 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

4.7 

2.0 

15.2 

4.5 

8.0 

T 

0.0 

0,0 

34,4 

19* l-*2 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

3.0 

10.5 

14.5 

7.5 

1.0 

0.0 

0.0 

0,0 

34.5 

19*2-*3 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

5.0 

5.0 

32.0 

4.0 

15.0 

T 

0.0 

0,0 

61,0 

19*3-** 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.1 

0.3 

2.5 

21.8 

8.4 

T 

0.0 

0,0 

36,1 

l9**-*5 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

1.3 

11.0 

12.0 

6,0 

T 

T 

T 

0,0 

30,1 

1945-46 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

4.0 

14.5 

4.0 

15.5 

9.5 

1 9*6-*7 

1.0 

0.0 

0,0 

l9*7-*8 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

1*.8 

1.0 

7.0 

1.2 

14.3 

T 

0,0 

0,0 

40.3 

1940-49 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

7 

3.8 

9.5 

8.2 

1.5 

2.5 

0.0 

0,0 

25.5 

19*9-50 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

2.0 

4.0 

3.0 

0.5 

5.5 

2.1 

0.0 

0,0 

25.1 

#1950-51 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

5.0 

17.8 

7.4 

5.1 

5.0 

3.0 

0.0 

0,0 

43.3 

1981-52 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

14.7 

18.4 

9.6 

2.8 

9.1 

0.  1 

0.0 

0,0 

54.7 

1952-53 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

T 

3.5 

10.9 

0.2 

5.5 

T 

0,0 

0,0 

20.1 

1953-5* 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

4.3 

*.5 

2.8 

4.3 

6.1 

T 

T 

0,0 

21.8 

195*-55 

0.0 

0.0 

0,0 

T 

2.8 

13.3 

2.3 

2.6 

5.0 

0.0 

0.0 

0,0 

26.0 

1955-56 

0,0 

0.0 

0.0 

T 

4.1 

5.2 

1.2 

4.7 

1.6 

T 

0.0 

0,0 

16,8 

1956-57 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

T 

4.0 

14.8 

1.2 

1.0 

T 

0.0 

0,0 

21.0 

1957-58 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

1.3 

3.0 

9.1 

1.6 

2.5 

T 

0.0 

0,0 

17.5 

1958-59 

0.0 

0.0 

o.u 

0,0 

l.S 

11.5 

21.4 

5.9 

13.5 

1.1 

0.0 

0,0 

>4,9 

1959-60 

0,0 

0.0 

0,0 

1.1 

6.9 

8.9 

9.1 

l9. 5 

9.7 

T 

T 

0,0 

>5.2 

1960-61 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.6 

3.7 

1.’ 

2.5 

7.8 

4.4 

0.0 

0,0 

22.9 

1961-62 

0,0 

0.0 

0.0 

T 

2. 1 

8.8 

16.0 

15.1 

7.9 

1.1 

0.0 

0,0 

51.0 

1962-63 

0.0 

0.0 

0.0 

0,1 

T 

3.7 

11.3 

8,4 

12.2 

T 

0.0 

0,0 

35.7 

1963-6* 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

T 

0.6 

2.0 

6.5 

22.7 

T 

0.0 

0,0 

39.8 

196*-65 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

10.3 

10.3 

5.0 

19.2 

T 

0.0 

0,0 

47,6 

1965-66 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.1 

5.5 

U.O 

0.3 

1.0 

T 

1.0 

0,0 

18.9 

1966-67 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

T 

7,8 

8.1 

a.# 

6.5 

3.0 

T 

0,0 

37,0 

1967-68 

0.0 

0.0 

o.u 

2.? 

0.7 

2.0 

2.9 

2.3 

0.6 

0.3 

0.0 

0,0 

11.0 

1968-69 

0.0 

0.0 

o.u 

0,0 

4.5 

0.9 

4.6 

0.8 

4.9 

T 

0.0 

0,0 

23.7 

1969-70 

0.0 

0.0 

o.u 

0,0 

0.6 

16.0 

8.2 

5.4 

6.4 

6.7 

0.0 

0,0 

41.3 

1970-71 

0,0 

0.0 

o.u 

0,0 

T 

3.2 

lo.o 

3.4 

14.6 

0.4 

0.0 

0,0 

31,6 

1971-72 

0.0 

0.0 

o.u 

0,0 

5.0 

0.2 

5.5 

7.9 

15.7 

2.7 

0.0 

0,0 

37,0 

1972-73 

0,0 

0.0 

o.u 

0.1 

4.4 

8.7 

0.4 

8.9 

0.9 

5.2 

0.0 

0,0 

26.6 

1973-7 * 

0.0 

0.0 

o,u 

0,0 

T 

20.0 

12.2 

15.1 

2.3 

T 

0.0 

0,0 

49,6 

197*-75 

0.0 

0.0 

o.u 

0,0 

4.3 

a. 4 

4.2 

18,6 

8.4 

4.6 

0.0 

0,0 

51.5 

1975-76 

0.0 

0.0 

o.u 

0,0 

6.4 

7.9 

6.6 

1.8 

0.3 

0.3 

T 

0,0 

23.3 

1976-77 

0.0 

0.0 

o.u 

T 

4.5 

5.6 

8.8 

4.3 

7.2 

0.8 

0.0 

0,0 

31.4 

1977-78 

0,0 

0.0 

o.u 

0,0 

7.3 

23.3 

10.0 

6.9 

4.2 

T 

0.0 

0,0 

51.7 

1978-79 

0,0 

0.0 

o.u 

0,0 

4.6 

25.1 

RECORD 

MEAN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

3.0 

9.1 

7.9 

6.1 

7.2 

1.2 

T 

0,0 

34.6 

#  Indicates  a  station  move  or  relocation  of  instruments.  See  Station  Location  table. 

Record  mean  values  above  are  means  through  the  current  year  for  the  period  beginning  in 
1930  for  temperature,  1906  for  precipitation  and  1951  for  snowfall .  Data  are  from 
Cooperative  locations  through  1950  and  from  Airport  locations  thereafter. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Elevation  above 

Sea 

Ground 

level 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

Latitude 

North 

Longitude 

West 

Ground  at  tem¬ 

perature  site 

Wind  instruments 

Extreme  thermometer 

Psychrometer 

T  elepsy  chrometer 

Tipping  bucket 
rain  gage 

Weighing  rain  gage 

8"  rain  gage 

Hygro thermometer 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  North  Main 

12/  ?/ 72 

10/  ?/93 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  T.  D.  Robertson. 

731  North  Court  Street 

11/  ?/93 

12/  ?/12 

.25  mi .  WSW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  H.  C.  Porter. 

1135  North  Court  Street 

1/  ?/13 

6/01/18 

.  5  mi .  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

731  North  Court  Street 

6/02/18 

7/29/20 

.  5  mi .  SW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7/30/20 

9/23/53 

.75  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter. 

2221  North  Winnebago 

9/24/53 

6/30/57 

1.1  ml.  NW 

42°  18' 

89°  06' 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 
4.7  miles  South  of  P.  0. 

12/19/50 

11/04/58 

42°  12' 

89°  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel. 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 

11/05/58 

Present 

35  feet  E 

42°  12' 

89°  06' 

#724 

a20 

6 

5 

b6 

c4 

d4 

First-Order  Weather  Bureau. 

#  -  728  to  11/10/62  and  727  to 
8/22/63. 

a  -  33  to  12/6/62. 
b  -  5  to  11/6/62. 

c  -  3  to  11/6/62. 

d  -  Commissioned  8/22/63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter . 

Subscription  Price:  $2.55  per  year  for  monthly  data  and  annual  summary.  Foreign  mailing  $1.85  extra.  Single  copy:  20  cents  for  monthly  or  annual 
issue.  There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf -stocked  issues  of  publications.  Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce, 
NOAA.  Send  payments,  orders,  and  inquires  to  Publications,  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  NC  28801. 

I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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al  Climatological  Data  \ 

VOTl  V  Summary  With  Comparative  Data 

^  1977 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


The  Library  of  the 

JUN  2  1978 


Narrative  Climatological  Summary 


University  of  Illinois 
at  Urbana-Champaign 


Rockford's  climate  is  characterized  by  hot  summers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake  Michigan,  cloudiness  often  is  in¬ 
creased  in  the  Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat  higher  than  those  westward 
around  the  Mississippi  River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect  of  Lake  Michi¬ 
gan  sometimes  is  felt  as  far  westward  as  Rockford. 


While  34  percent  of  the  average  annual  precipitation  occurs  in  the  three  summer  months 
of  June  to  August,  and  64  percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no  month  av¬ 
erages  less  than  4  percent  of  the  annual  total. 


Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom  does  oppressive  heat  prevail  for  ex¬ 
tended  periods.  In  general,  the  summers  are  pleasant,  and  they  provide  the  populace 
with  ample  opportunity  to  enjoy  the  many  recreational  features  of  the  area. 


Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for  diversified  winter  sports,  and  usually  is 
continuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  period  1906  through  1976,  the  average  number  of  days  between  the  last 
temperature  of  32°  or  below  in  the  spring  and  the  first  in  the  fall  is  164.  The 
average  date  of  the  last  32°  temperature  in  the  spring  is  May  2,  and  the  first  in  the 
fall  is  October  9.  The  latest  freezing  temperature  recorded  during  these  years  was  May 
26,  1925,  and  the  earliest  was  September  13,  1975. 


nOnO  NATIONAL  OCEANIC  AND  /  ENVIRONMENTAL  /  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 

IvJdd  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  /  DATA  SERVICE  /  ASHE  VI  LLE,  N.C. 


1  Data  For  The  Current  Year 

CENTRAL  Latitude:  42°  L2'  N  Longitude  89°  06'  W  Elevation  (ground)  :  724  feet  Year:  1977 
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1969-70 

4 

1 

115 

486 

845 

1256 

1627 

1191 

983 

502 

203 

44 

7257 

1951 

18.0 

23.2 

31.8 

45.4 

61.4 

65.6 

71.6 

68.7 

60.4 

52.5 

30 

1 

21.9 

45.9 

1970-71 

5 

2 

117 

377 

812 

1182 

1549 

1114 

1007 

504 

258 

5 

6932 

1952 

22.8 

30.4 

32.2 

50.3 

58.9 

72.7 

75.2 

70.6 

63.5 

45,8 

40 

2 

29.2 

49,3 

1971-72 

14 

5 

95 

209 

771 

1031 

1483 

1267 

1006 

606 

164 

79 

6750 

1953 

24.4 

28.5 

35.7 

44.9 

59.7 

72.1 

79.7 

73.5 

63.7 

56.1 

41 

1 

27.6 

50.2 

1972-73 

17 

26 

119 

491 

845 

1338 

1193 

1061 

675 

520 

281 

2 

6568 

1954 

22.2 

33.9 

32.3 

50.9 

54.6 

73.1 

79.7 

70.9 

65.8 

52.0 

38 

6 

27.2 

49,6 

1973-74 

0 

3 

99 

281 

744 

1260 

1354 

1142 

887 

427 

277 

59 

6533 

1955 

20.9 

23.4 

33.5 

54.6 

61.8 

66.4 

79.5 

76.3 

65.0 

52.5 

32 

9 

21.7 

49.0 

1974-75 

0 

5 

175 

400 

804 

1179 

1277 

1166 

1 1 07 

668 

150 

29 

6960 

1956 

24.2 

26.0 

33.7 

45,4 

58.9 

73.4 

71.8 

72.0 

62.1 

57.8 

37 

4 

28.3 

49.3 

1975-76 

12 

0 

225 

376 

678 

1172 

1499 

986 

813 

473 

296 

16 

6546 

1957 

14.6 

30.1 

35.1 

49.1 

57.7 

69.7 

75.4 

71.7 

61.2 

48,9 

37 

5 

31.1 

48,5 

1976-77 

2 

17 

174 

615 

uoo 

1545 

1830 

1158 

697 

310 

73 

42 

7571 

1958 

20.5 

16.4 

.  35.0 

48.6 

60.9 

63.7 

70.9 

72.6 

63.4 

54,9 

40 

0 

18.7 

47,1 

1977-78 

0 

20 

88 

488 

849 

1393 

1959 

13.3 

21.4 

34.4 

47.7 

64.2 

70.4 

72.2 

75.8 

65.8 

40,7 

29 

3 

32.6 

48.0 

1960 

24.1 

22.3 

22.5 

50.6 

57.2 

67.1 

71.4 

72.7 

66.4 

51.8 

39 

8 

21.9 

47.3 

1961 

19.5 

31.5 

37.4 

43.0 

56.3 

68.9 

72.3 

72.4 

65.1 

53,0 

38 

3 

22.8 

48,4 

Cooling  Degree  Days 

1962 

*1963 

14.5 

9.3 

64.4 

57.6 

69.5 

73.8 

72.8 

60.5 

64.0 

62.7 

54.6 

62,0 

48.1 

38 

43 

41 

22.1 

13.2 

22.9 

47,1 

47.4 

48,3 

16.3 

38.4 

50.7 

71 !  1 
68.6 

69.8 

2 

Year 

Jan 

Feb 

Mar|  Apr  |  Maypune 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Total 

1964 

26.7 

25.7 

32.3 

48,5 

62.6 

66.9 

1 

1965 

19.5 

22.1 

25.9 

45.6 

61.9 

67.9 

72.9 

69.7 

62.2 

52.4 

39 

6 

32.3 

47.7 

1969 

0 

0 

0 

0 

45 

82 

244 

213 

66 

21 

0 

0 

671 

• 

1970 

0 

0 

0 

16 

64 

157 

276 

209 

79 

5 

0 

0 

806 

1966 

13.4 

23.9 

37.6 

44.1 

51.4 

69.2 

75 . 4 

69.7 

62.5 

51.4 

39 

0 

24,8 

46,9 

1967 

24.6 

16.9 

35.9 

47.8 

52.9 

68.4 

69.6 

66.1 

62.4 

51.3 

34 

4 

27.7 

46.5 

1971 

0 

0 

0 

1 

16 

288 

197 

190 

193 

35 

0 

0 

920 

1968 

21.2 

21.2 

40.4 

49.7 

56.1 

69.6 

70.9 

71.4 

63.2 

53.2 

37 

8 

25.3 

48.4 

1972 

0 

0 

0 

0 

89 

104 

214 

229 

75 

0 

0 

0 

711 

1969 

17.9 

28.3 

31.0 

48.4 

59.4 

63.6 

72.6 

71.7 

63.1 

49.8 

36 

7 

24.2 

47,2 

1973 

0 

0 

0 

3 

1 

178 

272 

2631 

84 

25 

0 

0 

828 

1970 

12.5 

22.4 

33.1 

48.5 

60.4 

68.5 

73.6 

71.4 

63.6 

52.8 

37 

7 

26.6 

47.6 

1974 

0 

0 

0 

9 

25 

98 

329 

177 

35 

6 

0 

0 

679 

1975 

0 

0 

0 

0 

75 

201 

273 

258 

22 

15 

0 

0 

844 

1971 

14.8 

25.0 

32.3 

48.0 

57.0 

74.2 

70.7 

70.7 

68.1 

59,2 

39 

1 

31.5 

49.2 

1972 

17.0 

20.5 

32.4 

44.5 

62.3 

65.8 

71.1 

71.3 

63.3 

48.9 

36 

6 

21.6 

46.3 

1976 

0 

0 

0 

21 

3 

137 

270 

159 

31 

5 

0 

0 

626 

1973 

26.3 

26.9 

43.0 

47.6 

55.8 

70.6 

73.5 

73.2 

64.3 

56.5 

39 

9 

24.1 

50.2 

1977 

0 

0 

0 

31 

leo 

120 

330 

138 

40 

0 

0 

0 

847 

1974 

21.2 

24.0 

36.2 

50.8 

56.6 

66.1 

75.3 

70.3 

60.1 

52.0 

38 

0 

26.7 

48.1 

1975 

23.5 

23,1 

29.2 

42.5 

62.4 

70.5 

73.1 

73.1 

58.0 

53.1 

42 

2 

27.0 

48.1 

1976 

16.5 

30.8 

38.5 

49.7 

55.3 

68.8 

73.4 

69.4 

60.0 

45.1 

28 

1 

15.0 

45.9 

1977 

RECORD 

5.9 

23.5 

42.2 

55.1 

68.2 

67.4 

75.4 

68.6 

63.4 

49.1 

36 

5 

19.9 

47.9 

MEAN 

20.9 

24.8 

35.4 

48.3 

59.4 

69.1 

73.9 

71.9 

64.0 

52.6 

38 

4 

25.5 

48.7 

MAX 

29.5 

33.4 

44.6 

59.3 

71.1 

80.6 

85.7 

63.5 

75.6 

63,8 

47 

1 

33.3 

59.0 

MIN 

12.3 

16.1 

26.1 

37.2 

47.6 

57.6 

62.0 

60.2 

52.4 

41,4 

29 

6 

17.7 

38.4 

Precipitation 


Year 

^Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

1938 

3.571 

1.72 

3.80 

1.71 

4.36 

5.89 

5.4d 

5.54 

7.56 

0.79 

2.08 

1.41 

43.83 

1939 

2.17 

1.88 

1.26 

2.83 

4.06 

3.32 

2.29 

2.37 

1.65 

3.43 

0.56 

0.33 

26.15 

1940 

1.84 

1.88 

1.52 

3.65 

4.04 

9.47 

4.56 

7.95 

0.37 

3.13 

2.23 

1.64 

42.28 

1941 

3.71 

1.20 

2.41 

2.75 

4.11 

6.08 

3.23 

3.33 

10.26 

5.46 

2.04 

2.02 

46.60 

1942 

1.29 

0,70 

1.63 

1.06 

4.68 

4.38 

4.00 

7.88 

6.04 

2.53 

3.25 

3.35 

40.79 

1943 

4.40 

1.01 

4.95 

4.22 

5.72 

2.80 

5.00 

6.88 

1.61 

1.45 

2.35 

0.59 

40.98 

1944 

1.78 

3.32 

6.20 

4.00 

5.20 

4.74 

3.79 

5.60 

2.62 

0.88 

2.89 

1.49 

42.51 

1945 

0.97 

2.25 

1.87 

4.33 

7.67 

5.60 

2.16 

3.41 

8.58 

0.95 

3.27 

2.53 

43.59 

1946 

5.80 

2.05 

2.98 

0.91 

3.19 

4.98 

0.35 

2.30 

1.82 

3.82 

2*11 

1947 

2.00 

0.25 

1.75 

3.42 

3.74 

4.08 

3.68 

2.03 

2.78 

1.72 

2.78 

1.11 

29.34 

1948 

1.56 

1.77 

4.04 

1.66 

4.78 

1.63 

2.58 

1.36 

1.83 

1.40 

2.54 

1.19 

26.34 

1949 

2.66 

2.20 

2.45 

2.62 

1.53 

5.29 

3.93 

1.31 

2.25 

1.88 

0.52 

1.86 

28,60 

.1950 

1.93 

1.82 

1.77 

4.71 

1.29 

5.67 

6.19 

5.18 

5.85 

0,69 

0*89 

2.69 

38.68 

1951 

1.00 

1.90 

1.56 

3.45 

3.76 

2.93 

7.41 

4.92 

2.99 

4.26 

4.14 

1.80 

40.12 

1952 

1.24 

0.26 

3.66 

2.49 

3.20 

4.78 

11.81 

3.06 

0.94 

0.01 

3.27 

1.57 

36.29 

1953 

1.09 

1.78 

2.07 

2.91 

2.91 

6.07 

2.37 

1.65 

2.68 

1.60 

0.51 

2.61 

28.45 

1954 

0.43 

1.50 

2.19 

5.11 

3.27 

4.72 

3.61 

4.90 

2.92 

7.92 

1.51 

2.37 

40.45 

1955 

1.13 

1.40 

2.93 

2.99 

2.76 

3.46 

2.71 

3.75 

2.62 

3.61 

0.80 

0.37 

28.53 

1956 

0.42 

1.18 

1.02 

4.80 

5.20 

1.58 

4.95 

4.26 

0.50 

0.48 

2.07 

0.97 

27.43 

1957 

1.40 

1.61 

1.89 

4.17 

4.23 

1.45 

4.39 

4.55 

0.63 

1,64 

3.59 

3.06 

32.61 

1958 

0.55 

0.28 

0.52 

1.90 

2.24 

3.41 

5.31 

2.51 

2.40 

2.24 

2.18 

0.75 

24.29 

1959 

1.51 

2.24 

4.94 

5.13 

2.61 

4.00 

7.56 

4.74 

4.73 

5.56 

2.18 

2.77 

47.97 

I960 

4.66 

1.76 

2.23 

5.84 

4.66 

4.22 

3.79 

4.94 

4.56 

5.13 

2.08 

0.64 

44.51 

1961 

0.18 

1.06 

5.62 

2.87 

1.44 

1.65 

3.92 

1.12 

10.68 

6.05 

4.83 

0.97 

40.39 

1962 

2.36 

1.49 

3.17 

2.42 

4.23 

1.88 

5.56 

2.57 

1.73 

0.95 

0.84 

0.50 

27.70 

1963 

0.60 

0.38 

2.94 

5.51 

1.89 

4.27 

5.16 

1.84 

3.95 

1.04 

2.34 

0.79 

30.71 

1964 

0.97 

0.50 

3.64 

8.17 

3.41 

6.51 

5.20 

1.99 

3.32 

o.u 

4.51 

0.91 

39.24 

1965 

4.40 

0.83 

2.30 

4.62 

5.66 

2.56 

3.81 

9.27 

8.23 

2.91 

1.83 

3.03 

49.45 

1966 

1.39 

2.04 

2.75 

4.96 

4.76 

4.53 

1.59 

1.50 

1.18 

2.51 

3.53 

2.16 

32.90 

1967 

1.41 

0.92 

1.63 

5.30 

2.48 

9.98 

1.32 

3.71 

3.11 

5.06 

2.58 

1.55 

39.05 

1968 

0.58 

0.37 

1.00 

4.92 

3.78 

6.26 

2.62 

6.33 

6.76 

1.26 

2.80 

3.31 

39.99 

1969 

1.86 

0.04 

1.59 

4 .45 

5.75 

8.90 

5.72 

2.14 

1.87 

8.32 

1.45 

1.20 

43.29 

1970 

0.51 

0.56 

1.89 

3.75 

5.50 

4.20 

4.29 

0.67 

10.63 

4.03 

1.36 

1.37 

38.76 

1971 

1.11 

2.67 

2.11 

1.79 

1.83 

2.37 

2.81 

1.48 

2.36 

1,99 

2.24 

5.04 

27.80 

1972 

0.66 

0.60 

2.79 

6.21 

4.57 

8.27 

8.39 

9.10 

6.51 

4.29 

1.39 

2.37 

55.15 

1973 

1.67 

1.56 

4.53 

9.92 

6.98 

5.16- 

5.81 

1.89 

8.52 

5.15 

1.97 

3.32 

56.48 

1974 

3.55 

1.65 

2.03 

3.41 

6.98 

6.30 

1.48 

2.21 

0.35 

2.41 

2.31 

1.63 

34.31 

1975 

2.38 

2.03 

2.81 

2.39 

3.03 

4.68 

1.30 

4.08 

0.91 

0.98 

4  •  24 

1.95 

30.78 

1976 

0.59 

1.41 

4.94 

3.60 

2.38 

2  •  1& 

2.05 

2.04 

1.3d 

1.94 

0.38 

0.3d 

23.25 

1977 

0.61 

0.64 

3.52 

2.39 

5.47 

4,67 

4.73 

5.31 

3.91 

2,26 

2.63 

1.871 

38.01 

RECORD 

MEAN 

1.73 

1.40 

2.56 

3.44 

3.81 

4.38 

3.69 

3.65 

3.92 

2.81 

2-31 

1.67 

35.37 

Snowfall 


Season 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

Total 

1938-39 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.5 

5.5 

10.0 

7.0 

6.5 

T 

0.0 

0.0 

29.5 

1939-40 

0.0 

0,0 

0.0 

T 

0.0 

T 

12.3 

12.5 

3.0 

0.5 

1.5 

0.0 

29.8 

1940-41 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.7 

2.0 

15.2 

4.5 

8.0 

T 

0.0 

0.0 

34.4 

1941-42 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

10.5 

14.5 

7.5 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

36.5 

1942-43 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

32.0 

4.0 

15.0 

T 

0.0 

0.0 

61.0 

1943-44 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.1 

0.3 

2.5 

21.8 

8.4 

T 

0.0 

0.0 

36.1 

1944-45 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

11.0 

12.0 

6.0 

T 

T 

T 

0.0 

30.3 

1945-46 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.0 

14.5 

4.0 

15.5 

9.5 

1946-47 

1.0 

0.0 

0.0 

1947-48 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.8 

3.0 

7.0 

1.2 

14.3 

T 

0.0 

0.0 

40.3 

1948-49 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.8 

9.5 

8.2 

1.5 

2.5 

0.0 

0.0 

25.5 

1949-50 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

4.0 

3.0 

8.5 

5.5 

2.1 

0.0 

0.0 

25.1 

#1950-51 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

17.8 

7.4 

5.1 

5.0 

3.0 

0.0 

0.0 

43.3 

1951-52 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

14.7 

18.4 

9.6 

2.8 

9.1 

0.  1 

0.0 

0.0 

54.7 

1952-53 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.5 

10.9 

0.2 

5.5 

T 

0.0 

0.0 

20.1 

1953-54 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

4.5 

2.6 

4.3 

6*1 

T 

T 

0.0 

21.8 

1954-55 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

13.3 

2.3 

2.6 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26.0 

1955-56 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.1 

5.2 

1.2 

4.7 

1.6 

T 

0.0 

0.0 

16.8 

1956-57 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.0 

14.8 

1.2 

1.0 

T 

0.0 

0.0 

21.0 

1957-58 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

3.0 

9.1 

1.6 

2.5 

T 

0.0 

0.0 

17.5 

1958-59 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

11.5 

21.4 

5.9 

13.5 

1.1 

0.0 

0.0 

54.9 

1959-60 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

6.9 

8.9 

9.1 

19.5 

9.7 

T 

T 

0.0 

55.2 

1960-61 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.6 

5.7 

1.9 

2.5 

7.8 

4.4 

0.0 

0.0 

22.9 

1961-62 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.1 

8.8 

16.0 

15.1 

7.9 

1  .  1 

0.0 

0.0 

51.0 

1962-63 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

T 

3.7 

11.3 

8.4 

12.2 

T 

0.0 

0.0 

35.7 

1963-64 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

8.6 

2.0 

6.5 

22.7 

T 

0.0 

0.0 

39.0 

1964-65 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

10.3 

10.3 

5.0 

19.2 

T 

0.0 

0.0 

47.6 

1965-66 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

5.5 

u.o 

0.3 

1.0 

T 

1.0 

0.0 

16.9 

1966-67 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

7.8 

8.1 

11.6 

6.5 

3.8 

T 

0.0 

37.8 

1967-68 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

0.7 

2.0 

2.9 

2.3 

0.6 

0.3 

0.0 

0.0 

u.o 

1960-69 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.5 

8.9 

4.6 

0.8 

4.9 

T 

0.0 

0.0 

23.7 

1969-70 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

16.0 

8.2 

5.4 

6.4 

6.7 

0.0 

0.0 

43.3 

1970-71 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.2 

10.0 

3.4 

14.6 

0.4 

0.0 

0.0 

31.6 

1971-72 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

0.2 

5.5 

7.9 

15.7 

2.7 

0.0 

0.0 

37.0 

1972-73 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

4.4 

8.7 

0.4 

6.9 

0.9 

5.2 

0.0 

0.0 

26.6 

1973-74 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

20.0 

12.2 

15.1 

2.3 

T 

0.0 

0.0 

49.6 

1974-75 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

11.4 

4.2 

18.6 

8.4 

4.6 

0.0 

0.0 

51.5 

1975-76 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6 . 4 

7.9 

6.6 

1.8 

0.3 

0.3 

T 

0.0 

23.3 

1976-77 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.5 

5.8 

8.8 

4.3 

7.2 

0.8 

0.0 

0.0 

31.4 

1977-78 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7.3 

23.3 

RECORD 

MEAN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

2.9 

8.5 

7.9 

6.1 

7.3 

1.3 

T 

0.0 

34.1 

#  Indicates  a  station  move  or  relocation  of  instruments.  See  Station  Location  table. 

Record  mean  values  above  are  means  through  the  current  year  for  the  period  beginning  in 
1930  for  temperature,  1906  for  precipitation  and  1951  for  snowfall.  Data  are  from 
Cooperative  locations  through  1950  and  from  Airport  locations  thereafter. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Elevation  above 

Sea 

G  round 

Sea 

level 

level 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

Latitude 

Nor  th 

Longitude 

West 

Ground  at  tem¬ 

perature  site 

Wind  instruments 

Extreme  thermometer: 

Psychrometer 

Telepsychrometer 

Tipping  bucket 

rain  gage 

Weighing  rain  gage 

8”  rain  gage 

Hygro thermometer 

Pyranome ter 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  North  Main 

12/  ? / 7 2 

10/  ?/93 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  T.  D.  Robertson. 

731  North  Court  Street 

11/  ?/93 

12/  1/12 

.25  mi.  WSW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  H.  C.  Porter. 

1135  North  Court  Street 

1/  1/13 

6/01/18 

.5  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

731  North  Court  Street 

6/02/18 

7/29/20 

.5  mi.  SW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7/30/20 

9/23/53 

.75  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter. 

2221  North  Winnebago 

9/24/53 

6/30/57 

1.1  mi.  NW 

42°  18' 

89°  06' 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 
4.7  miles  South  of  P.  0. 

12/19/50 

11/04/58 

42°  12' 

89°  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel. 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 

11/05/58 

Present 

35  feet  E 

42°  12' 

89°  06' 

#724 

a20 

6 

5 

b6 

c4 

d4 

First-Order  Weather  Bureau. 

#  -  728  to  11/10/62  and  727  to 
8/22/63. 

a  -  33  to  12/6/62. 
b  -  5  to  11/6/62. 

c  -  3  to  11/6/62. 

d  -  Commissioned  8/22/63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter. 

Requests  for  additional  climatic  information  should  be  addressed  to:  Director,  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.  C.  28801 

Sale  Price.  20  cents  per  copy.  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA.  Remittances  and  correspondence 
regarding  this  publication  should  be  sent  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.  C.  28801.  Attn:  Publications. 

I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmo 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

Director,  National  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEVILLE  -  90 0 
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I  Climatological  Data 

ummary  With  Comparative  Data 

m  1976 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


ss\.s 

V\lL 


Narrative  Climatological  Summary 


Rockford’s  climate  is  characterized  by  hot  summers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake  Michigan,  cloudiness  often  is  in¬ 
creased  in  the  Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat  higher  than  those  west¬ 
ward  around  the  Mississippi  River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect  of  Lake 
Michigan  sometimes  is  felt  as  far  westward  as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  average  annual  precipitation  occurs  in  the  three  summer  months 
of  June  to  August,  and  64  percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no  month  av¬ 
erages  less  than  4  percent  of  the  annual  total. 

Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom  does  oppressive  heat  prevail  for  ex¬ 
tended  periods.  In  general,  the  summers  are  pleasant,  and  they  provide  the  populace 
with  ample  opportunity  to  enjoy  the  many  recreational  features  of  the  area. 


Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for  diversified  winter  sports,  and  usually 
is  continuous  from  late  December  through  February. 


Based  on  the  period  1906  through  1963,  the  average  number  of  days  between  the  last 
temperature  of  32°  or  below  in  the  spring  and  the  first  in  the  fall  is  157.  The 
average  date  of  the  last  32°  temperature  in  the  spring  is  April  30,  and  the  first 
in  the  fall  is  October  4.  The  latest  freezing  temperature  recorded  during  these 
years  was  May  26,  1925,  and  the  earliest  was  September  14,  1923. 


nOOn  NATIONAL  OCEANIC  AND  /  ENVIRONMENTAL  /  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 

IvJdd  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  /  DATA  SERVICE  /  ASHE  VI  LLE,  N.C. 
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Average  Temperature 


Heating  Degree  Days 


ROCKFORD,  IL 


Year 

Jan 

I  Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

Season 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June!  Total 

1937 

21. 6|  23, 7|  33.2 

46.7 

60.6 

68,7 

75.9 

77.0 

63.6 

49.5 

35.3 

23.6 

48,3 

1956-57 

0 

13 

123 

224 

820 

1129 

1556 

973 

922 

480 

245 

28 

6513 

1938 

22.71  32.4  44.1 

50,4 

60,4 

68,2 

74.5 

74.7 

64.3 

56,6 

40.6 

27.0 

51,3 

1957-58 

0 

5 

155 

493 

820 

1044 

1374 

1358 

924 

487 

158 

80 

6890 

1939 

28. 9i  23.5 

37.2 

45.9 

64,7 

71.5 

75.4 

72.1 

69.2 

53.1 

39.3 

33.2 

51,2 

1958-59 

3 

20 

102 

314 

741 

1428 

1598 

1215 

94] 

511 

133 

18 

7024 

1940 

12.8 

26,0 

31.0 

47.1 

57.1 

70,4 

75.5 

71.7 

63.7 

55.3 

35.5 

29.5 

48,1 

1959-60 

6 

0 

95 

497 

1066 

998 

1262 

1235 

1313 

435 

244 

33 

7184 

1941 

24. T  23,3 

31.7 

54.6 

64,6 

70.0 

75,0 

73.1 

67.1 

54.8 

42,3 

34.0 

51.3 

1960-61 

4 

3 

89 

406 

751 

1331 

1403 

934 

849 

654 

288 

30 

6742 

1942 

22.1 

24.5 

40.3  54.9 

59.6 

70.0 

74.5 

71.4 

61.9 

53.3 

41.5 

21.6 

49,6 

1961-62 

9 

3 

133 

372 

796 

1300 

1559 

1213 

1038 

527 

134 

34 

7118 

1943 

20.1 

26,6 

32.5 

40.5 

58.0  72.6 

75.2 

73.2 

60.7 

51.9 

34.8 

27.2 

48.5 

1962-63 

14 

1 

179 

339 

778 

1325 

1725 

1357 

819 

425 

246 

34 

7242 

1944 

30.2 

28.0 

31,6 

45,3 

64,9 

72.1 

73.0 

73.2 

66.0 

53.1 

42.7 

21.4 

50.2 

#1963-64 

2 

17 

95 

127 

647 

1605 

1181 

1133 

1008 

489 

122 

56 

6482 

1945 

17.8  27,3 

48.2 

49,8 

54.1 

65,4 

71.8 

72.5 

63.8 

51.6 

38.9 

20.3 

48.5 

1964-65 

9 

51 

145 

519 

713 

1296 

1405 

1194 

1204 

579 

145 

26 

7288 

1946 

25.4  26.7 

44.9 

1965-66 

1 

30 

134 

392 

758 

1005 

1595 

1142 

844 

620 

417 

45 

6983 

1947 

48.6 

55.7 

67,1 

71.7 

80.6 

67.5 

62.1 

33.1 

29,0 

1966-67 

0 

7 

121 

417 

773 

1238 

1244 

1341 

892 

513 

385 

22 

6954 

1948 

17.9!  24.8!  35.5 

54.7 

57.1 

68.7 

75.7 

73.6 

68.1 

51.3 

42.5 

28.4 

49,9 

1967-68 

42 

51 

134 

439 

910 

1149 

1349 

1266 

754 

453 

275 

24 

6846 

1949 

24.6 

25.1 

36.8 

49,1 

62,8 

73.9 

76.9 

73.7 

59.4 

57.1 

40.2 

29.7 

50,8 

1968-69 

15 

21 

9: 

393 

8C9 

1224 

1453 

1017 

1047 

490 

210 

120 

6894 

#1950 

26.7 

24,9  31.1 

42.4 

61.4 

69.1 

71.1 

69.2 

62.5 

57.8 

34.4 

16.0 

47.4 

1969-70 

4 

1 

115 

486 

845 

1256 

1627 

1191 

983 

502 

203 

44 

7257 

1951 

18.0 

23.2 

31.8 

45.4 

61.4 

65.6 

71,6 

68.7 

60.4 

52.5 

30.1 

21.9 

45,9 

1970-71 

5 

2 

117 

377 

812 

1182 

1549 

1114 

1007 

504 

258 

5 

6932 

1952 

22.8  30.4 

32.2 

50.3 

58.9 

72.7 

75.2 

70.6 

63.5 

45.8 

40.2 

29.2 

49.3 

1971-72 

14 

5 

95 

209 

771 

1031 

1483 

1287 

loot 

606 

164 

79 

6750 

1953 

24.4 

28.5 

35.7 

44,9 

59.7 

72.1 

74.7 

73.5 

63.7 

56.1 

41.1 

27.6 

50,2 

1972-73 

17 

26 

ns 

491 

845 

1338 

1193 

1061 

67S 

520 

281 

2 

6568 

1954 

22.2 

33,9 

32.3 

50,9 

54.6 

73.1 

73.7 

70.9 

65.8 

52.0 

38.6 

27.2 

49,6 

1973-74 

0 

3 

99 

281 

744 

1260 

1354 

1142 

887 

427 

277 

59 

6533 

1955 

20.9 

23.4 

33.5 

54,6 

61.8 

66,4 

79.5 

76.3 

65.0 

52.5 

32.9 

21.7 

49.0 

1974-75 

0 

5 

175 

400 

804 

1179 

1277 

1166 

1107 

668 

150 

29 

6960 

1956 

24.2 

26.0 

33.7 

45.4 

58.9 

73.4 

71.8 

72,0 

62.1 

57.8 

37.4 

28.3 

49.3 

1975-76 

12 

0 

225 

376 

678 

U72 

1499 

986 

813 

473 

296 

16 

6546 

1957 

14.6 

30,1 

35.1 

49.1 

57.7 

69,7 

75.4 

71.7 

61.2 

48,9 

37.5 

31.1 

48.5 

1976-77 

2 

17 

174 

615 

1100 

1545 

1958 

20.5 

16,4 

35,0 

48.6 

60,9 

63,7 

70.9 

72.6 

63.4 

54.9 

40.0 

18.7 

47.1 

1959 

1960 

13.3 

24.1 

21.4 

22.3 

34.4 

22.5 

47.7 

50.8 

64.2 

57.2 

70,4 

67,1 

72.2 

71.4 

75.8 

72.7 

65.8 

66.4 

48.7 

51.8 

29.3 

39.0 

32.6 

21.9 

48.0 

47.3 

Cooling  Degree  Days 

1961 

1962 

19.5 

14.5 

31.5 

21.4 

37.4 

31.4 

43.0 

47,7 

56.3 

64.4 

68,9 

69,0 

72.3 

69.5 

72.4 

71.7 

65.1 

60.5 

53.0 

54.6 

38.3 

38.8 

22.8 

22.1 

48,4 

47.1 

Year 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May  (June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Total 

#1963 

9.3 

16,3 

38.4 

50,7 

57.6 

71.1 

73.8 

69.8 

64.0 

62.0 

43.2 

13.2 

47.4 

1964 

26.7 

25,7 

32.3 

48.5 

62.6 

68.6 

72.8 

66.9 

62.7 

48.1 

41.1 

22.9 

48,3 

1969 

0 

0 

0 

0 

45 

82 

244 

213 

66 

21 

0 

0 

671 

1965 

19.5 

22.1 

25.9 

45,6 

61,9 

67.9 

72.9 

69.7 

62.2 

52.4 

39.6 

32.3 

47.7 

1970 

0 

0 

0 

16 

64 

157 

276 

209 

79 

5 

0 

0 

806 

1966 

13.4 

23,9 

37.6 

44,1 

51.4 

69,2 

75.4 

69.7 

62.5 

51.4 

39.0 

24.8 

46.9 

1971 

0 

0 

0 

1 

16 

288 

197 

190 

193 

35 

0 

0 

920 

1967 

24.6 

16,9 

35.9 

47.8 

52.9 

68,4 

69.6 

66.1 

62.4 

51.3 

34.4 

27.7 

46.5 

1972 

0 

0 

0 

0 

89 

104 

214 

229 

75 

0 

0 

0 

711 

1968 

21.2 

21.2 

40,4 

49.7 

56.1 

69,6 

70.9 

71.4 

63.2 

53,2 

37.8 

25.3 

48,4 

1973 

0 

0 

0 

5 

1 

178 

272 

263 

84 

25 

0 

0 

828 

1969 

17.9 

26.3 

31.0 

48.4 

59.4 

63,6 

72.6 

71.7 

63.1 

49.8 

36.7 

24.2 

47.2 

1974 

0 

0 

0 

9 

25 

98 

329 

177 

35 

6 

0 

0 

679 

1970 

12.5 

22.4 

33.1 

48.5 

60,4 

68,5 

73.6 

71.4 

63.6 

52.8 

37.7 

26.6 

47.6 

1975 

0 

0 

0 

0 

75 

201 

273 

2  5  8 

22 

15 

0 

0 

844 

1971 

14.8 

25,0 

32.3 

48.0 

57,0 

74,2 

70.7 

70,7 

68.1 

59.2 

39.1 

31.5 

49.2 

1976 

0 

0 

0 

21 

3 

137 

270 

159 

31 

5 

0 

0 

626 

1972 

17. d 

20,5 

32.4 

44,5 

62.3 

65.8 

71.1 

71.3 

63.3 

48.9 

36,6 

21.6 

46,3 

1973 

2-. a 

26,9 

43,0 

47.6 

55.8 

70,6 

73.5 

73.2 

64.3 

56.5 

39.9 

24.1 

50.2 

1974 

21.2 

24.0 

36.2 

50.8 

56,6 

66.1 

75.3 

70,3 

60.1 

52.0 

38.0 

26.7 

48.1 

1975 

23.5 

23.1 

29.2 

42,5 

62,4 

70.5 

73.1 

73.1 

58.0 

53.1 

42.2 

27.0 

48,1 

1976 

RECORD 

16.5 

30,8 

38.5 

49.7 

55.3 

68.8 

73.4 

69.4 

60.0 

45.1 

28. 1 

15.0 

45,9 

mean 

21.1 

24,8 

35.3 

48.2 

59.3 

69,1 

73.9 

71.9 

64.0 

52.7 

38.4 

25.6 

48.7 

MAX 

29.7 

33,4 

44.5 

59.2 

71.0 

80.6 

85.71 

83.6 

75.7 

63.9 

47.2 

33.4 

59,0 

MIN 

12.5! 

16,1 

26.0 

37.1 

47.5 

57. dJ 

62.  d 

60.2 

52.3 

41,4 

29.6 

17.8 

38.3 

Precipitation  Snowfall 


Year 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

Season 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

Total 

1937 

3.27 

1.51 

I  1.30 

4,02 

3.25 

6,4C 

0.05 

3.71 

2.51 

2.52 

1.05 

|  1.02 

!  30.61 

1937-38 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.3 

3.6 

3.0 

1.2 

4.5 

6.0 

0.0 

0,0 

19.6 

1938 

3.57 

1.72  3.80 

1.71 

4.36 

5.89 

5. 40 

5.54 

7.56 

0.79 

2.08 

1.41 

43.83 

1938-39 

0,0 

0.0 

0.0 

T 

0.5 

5.5 

10.0 

7.0 

6,5 

T 

0.0 

0,0 

29.5 

1939 

2.17 

1.88 

1.26 

2.83 

4,06 

3.32 

2.29 

2.37 

1.65 

3.43 

0.561  0.33  26,15 

1939-40 

0,0 

0,0 

0.0 

T 

0.0 

T 

12.3 

12.5 

3.0 

0.5 

1.5 

0,0 

29.8 

1940 

1.84 

1  •  fl®  1.52 

3.65 

4.04 

9.47 

4.56 

7.95 

0,37 

3.13 

2.23  1.64:  42.28 

1940-41 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

4.7 

2,0 

15.2 

4.5 

8.0 

T 

0.0 

0.0 

34.4 

1941 

3.71 

1.20  2*41 

2.75 

4.11 

6.oe 

3,22 

3.33 

10.26 

5.46 

2.04 

2.02 

46.60 

1941-42 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

10,5 

14.5 

7.5 

1.0 

0,0 

0.0 

0.0 

36.5 

1942 

1.29 

0.70 

1.63 

1.06 

4,68 

4.38 

4,00 

7.88 

6.04 

2.53 

3.25 

3.35 

40,79 

1942-43 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

32.0 

4.0 

15.0 

T 

0.0 

0.0 

61.0 

1943 

4,40 

1.01  4.95 

4.22 

5.72 

2.8C 

5.00 

6.88 

1.61 

1.45 

2.35  0.59 

40,98 

1943-44 

0,0 

0.0 

0.0 

T 

3.1 

0,3 

2.5 

21.8 

8.4 

T 

0.0 

0,0 

36.1 

1944 

1,78 

3.32  6.20 

4.00 

5.20 

4.74 

3.79 

5.60 

2.62 

0.80 

2.89 

1,49 

42.51 

1944-45 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

1.3 

11.0 

12.0 

6.0 

T 

T 

T 

0,0 

30,3 

1945 

0.97 

2.29  1.87 

4.33 

7,67 

5.6C 

2.16 

3.41 

8,58 

0.95 

3.27  2.53  43.59 

5,80 

1945-46 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

4.0 

14.5 

4.0 

15.5 

9.5 

1946 

2.05 

2.98 

0,91 

3.19 

4.9e 

0.35 

2.30 

1.82 

3.82 

2.11 

1946-47 

1.0 

0.0 

0,0 

1947 

2.00 

0.25 

1.75 

3,42 

3,74 

4,08 

3.68 

2.03 

2.78 

1.72 

2.78 

1.11  29,34 

1947-48 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

14.8 

3.0 

7.0 

1.2 

14.3 

T 

0.0 

0.0 

40.3 

1948 

1.56 

1.77 

4.04 

1.66 

4.78 

1.63 

2.58 

1.36 

1.83 

1.40 

2.54 

1.19[  26.34 

1948-49 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.8 

9.5 

8.2 

1.5 

2.5 

0.0 

0,0 

25.5 

1949 

2.66 

2.20 

2.45 

2.62 

1.53 

5.29 

3.93 

1.31 

2.25 

1.88 

0.62 

l.aq  28.60 

1949-50 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

4,0 

3.0 

8.5 

5.5 

2,1 

0.0 

0.0 

25.1 

#1950 

1.93 

1.82 

1,77 

4.71 

1.29 

5,67 

6.19 

5.18 

5,85 

0.69 

0.89 

2.69  38.68 

#1950-31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

17.8 

7.4 

5.1 

5.0 

3.0 

0.0 

0.0 

43.3 

1951 

1.00 

1.90  1.56 

3.45 

3.76 

2.93 

7.41 

4.92 

2.99 

4.26 

4.14 

1.80  40.12 

1951-52 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

14.7 

18,4 

9.6 

2.6 

9.1 

0.1 

0,0 

0,0 

54.7 

1952 

1.24 

0.26 

3.66 

2.49 

3,20 

4.78 

11.81 

3.06 

0,94 

0.01 

3.27  1.57  36.29 

1952-53 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.5 

10,9 

0.2 

5.5 

T 

0,0 

0.0 

20.1 

1953 

1.09 

1.78 

2.07 

2.91 

2.91 

6.07 

2.37 

1.65 

2.68 

1.60 

0.51 

2.81 

28.45 

1953-54 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

A. 3 

4.5 

2.6 

4.3 

6.1 

T 

T 

0.0 

21.8 

1954 

0,43 

1.50 

2.19 

5.U 

3.27 

4.72 

3.61 

4.90 

2.92 

7.92 

1.51 

2.37 

40,45 

1954-55 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

13.3 

2.3 

2.6 

5.0 

0,0 

0.0 

0.0 

26.0 

1955 

1.13 

1.40 

2.93 

2.99 

2.76 

3.46 

2.71 

3.75 

2.62 

3.61 

0.80 

0.37 

28.53 

1955-56 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.1 

5.2 

1.2 

4.7 

1*6 

T 

0.0 

0.0 

16.8 

1956 

0,42 

1.18 

1.02 

4.8C 

5.2C 

1.58 

4,95 

4.26 

0,50 

0.48 

2.07 

0 . 971  27,43 

1956-57 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.0 

14.8 

1.2 

1.0 

T 

0.0 

0.0 

21,0 

1957 

1.40 

1.61 

1.89 

4.17 

4,23 

1.45 

4,39 

4.55 

0.63 

1.64 

3.59 

3.06  32.61 

1957-58 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

3.0 

9.1 

1.6 

2.5 

T 

0.0 

0,0 

17,5 

1958 

0.55 

0.28 

0.52 

1.90 

2.24 

3.41 

5,31 

2.51 

2.40 

2.24 

2.18 

0.75 

24,29 

1958-59 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

11.5 

21.4 

5.9 

13.5 

1.1 

0,0 

0.0 

54.9 

1959 

1.51 

2.24 

4.94 

5.13 

2.61 

4.00 

7.56 

4.74 

4.73 

5.56 

2.18 

2.77]  47,97 

1959-60 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

6.9 

8.9 

9.1 

19.5 

9.7 

T 

T 

0.0 

55.2 

I960 

4.66 

1.76 

2.23 

5.8^ 

4,66 

4.22 

3.79 

4.94 

4.56 

5.13 

2.08 

0.64  44,51 

1960-61 

0.0 

0,0 

0.0 

T 

0,6 

5.7 

1.9 

2.5 

7,8 

4.4 

0.0 

0,0 

22.9 

1961 

0.18 

1.06 

5.62 

2r87 

1.44 

1.65 

3,92 

1.12 

10,68 

6.05 

4.83 

0.97 

40,39 

1961-62 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.1 

8,8 

16.0 

15.1 

7.9 

1.1 

0.0 

0.0 

51.0 

1962 

2.36 

1.49 

3.17 

2.421 

4,22 

1.86 

5.56 

2.57 

1.73 

0.95 

0.84 

0.50 

27,70 

1962-63 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

T 

3.7 

11.3 

8.4 

12.2 

T 

0.0 

0,0 

35.7 

1963 

0.6C 

0.38 

2.94 

5.51 

1.89 

4.27 

5.16 

1.84 

3.95 

1.04 

2.34 

0,79 

30.71 

1963-64 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

T 

8,6 

2.0 

6.5 

22.7 

T 

0.0 

0.0 

39.8 

1964 

0.97 

0.5C 

3.64 

8.17 

3.41 

6.51 

5.2C 

1.99) 

3.32 

0.11 

4.51 

0.91 

39.24 

1964-65 

0.0 

0,0 

0.0 

T 

2.8 

10,3 

10.3 

5.0 

19.2 

T 

0.0 

0.0 

47.6 

1965 

4.4C 

0.83 

2.30 

4.62 

5,66 

2.56 

3.81 

9.27 

8.23 

2.91 

1.83 

3.03 

49.45 

1965-66 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.1 

5.5 

11.0 

0.3 

1.0 

T 

1.0 

0.0 

18.9 

1966 

1.37 

2.04 

2.75 

4,96 

4,76 

4.5- 

1.59 

1.50 

1.18 

2.51 

3.53 

2,16 

32.90 

1966-67 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

T 

7.8 

8.1 

11.6 

6.5 

3.6 

T 

0,0 

37,8 

1967 

1.41 

0.92 

1.63 

5.30 

2.48 

9.98 

1.32 

3.71 

3.11 

5.06 

2.58 

1.55 

39.05 

1967-68 

0.0 

0,0 

0,0 

2.2 

0.7 

2.0 

2.9 

2.3 

0,6 

0.3 

0.0 

0,0 

11,0 

1968 

0.58 

0.37 

i.oo 

4.92 

3.78 

6.26 

2.62 

6.33 

6.76 

1.26 

2.80 

3.31 

39.99 

1968-69 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.5 

8.9 

4.6 

0.8 

4.9 

T 

0.0 

0,0 

23.7 

1969 

1.86 

0.04 

1.59 

4,45 

5.75 

8.9C 

5.72 

2.14 

1.87 

8.32 

1.45 

1.2C 

43,29 

1969-70 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.6 

16.0 

8.2 

5.4 

6,4 

6.7 

0.0 

0.0 

43,3 

1970 

0,51 

0.56 

1.89 

3.75 

5,50 

4.2C 

4.29 

0.67 

10,63 

4.03 

1.36 

1.37 

38.76 

1970-71 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.2 

10.0 

3.4 

14,6 

0.4 

0,0 

0,0 

31.6 

1971 

1.11 

2.67 

2.11 

1.79 

1.83 

2.37 

2.81 

1.48 

2.36 

1.99 

2.24 

5.04 

27.80 

1971-72 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

5.0 

0.2 

5.5 

7.9 

15.7 

2.7 

0.0 

0.0 

37.0 

1972 

0.66 

0.-6C 

2.79 

6.21 

4.57 

8.27 

8,39 

9.10 

6,51 

4.29 

1.39 

2.37 

55.15 

1972-73 

0.0 

0,0 

0.0 

0.1 

4.4 

8.7 

0.4 

6.9 

0.9 

5.2 

0.0 

0.0 

26.6 

1973 

1.67 

1.56 

4.53 

9.92 

6,98 

5.16 

5.81 

1.89 

8,52 

5.15 

1.97 

3.32 

56.48 

1973-74 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

T 

20.0 

12.2 

15.1 

2.3 

T 

0.0 

0,0 

49,6 

1974 

3.55 

1.65 

2.03 

3.41 

6,98 

6.3C 

1.48 

2.21 

0,35 

2.41 

2.31 

1,631 

34.31 

1974-75 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

11.4 

4.2 

18.6 

8,4 

4.6 

0.0 

0.0 

51.5 

1975 

2.38 

2.03 

2.81 

2.39 

3.03 

4.68 

1.30 

4.08 

0,91 

0.98 

4.24 

1.95 

30.78 

1975-76 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

6.4 

7.9 

6.6 

1.8 

0.3 

0.3 

T 

0,0 

23.3 

1976 

0.59 

1.41 

4.94 

3,60 

2.38 

2.16 

2.05 

2,04 

1.39 

1.94 

0.38 

0.37 

23.25 

1976-77 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.5 

3.8 

RECORO 

RECORD 

MEAN 

1.75 

1.41 

2.55 

3.46 

3,79 

4.38 

3,68 

3.63 

3,92 

2.81 

2.30 

1.66 

35.34 

MEAN 

0.0 

0,0 

0.0 

0,1 

2.8 

8.0 

7.8 

6.1 

7.3 

1.3 

T 

0,0 

33,4 

#  Indicates  a  station  move  or  relocation  of  instruments.  See  Station  Location  table. 

Record  mean  values  above  are  means  through  the  current  year  for  the  period  beginning  in 
1930  for  temperature,  1906  for  precipitation  and  1951  for  snowfall.  Data  are  from 
Cooperative  locations  through  1Q50  and  from  Airport  locations  thereafter. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Elevation  above 

# 

Sea 

Ground 

Sea 

level 

level 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

Latitude 

North 

Longitude 

West 

Ground  at  tem¬ 

perature  site 

Wind  instruments 

Extreme  thermometer 

Psychrometer 

T  elepsychrometer 

Tipping  bucket 

rain  gage 

Weighing  rain  gage 

8"  rain  gage 

Hygrothermometer 

Pyra nometer 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  North  Main 

12/  ?/72 

10/  ?/93 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  T.  D.  Robertson. 

731  North  Court  Street 

11/  ? /93 

12/  ?/12 

.25  mi.  WSW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  H.  C.  Porter. 

1135  North  Court  Street 

1/  2/13 

6/01/18 

.5  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

731  North  Court  Street 

6/02/18 

7/29/20 

.5  mi.  SW 

r» 

H 

o 

CM 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7/30/20 

9/23/53 

.75  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter. 

2221  North  Winnebago 

9/24/53 

6/30/57 

1.1  mi.  NW 

42°  18' 

89°  06' 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 
4.7  miles  South  of  P.  0. 

12/19/50 

11/04/58 

42°  12' 

89°  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel . 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 

11/05/58 

Present 

35  feet  E 

CM 
r— • 

O 

CM 

89°  06' 

#724 

a20 

6 

5 

b6 

c4 

d4 

First-Order  Weather  Bureau. 

#  -  728  to  11/10/62  and  727  to 
8/22/63. 

a  -  33  to  12/6/62. 
b  -  5  to  11/6/62. 

c  -  3  to  11/6/62. 

d  -  Commissioned  8/22/63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter • 

Requests  for  additional  climatic  information  should  be  addressed  to:  Director,  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.  C.  28801 

Sale  Price:  20  cents  per  copy.  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA.  Remittances  and  correspondence 
regarding  this  publication  should  be  sent  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.  C.  28801.  Attn:  Publications. 

I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

Director,  National  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEVILLE  -  850 


Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 


U  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
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SyW  I  Climatological  Data  < 

Ya^"  \J  ummary  With  Comparative  Data 

0 1975 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


Narrative  Climatological  Summary 


Rockford's  climate  is  characterized  by  hot  summers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake  Michigan,  cloudiness  often  is  in¬ 
creased  in  the  Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat  higher  than  those  west¬ 
ward  around  the  Mississippi  River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect  of  Lake 
Michigan  sometimes  is  felt  as  far  westward  as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  average  annual  precipitation  occurs  in  the  three  summer  months 
of  June  to  August,  and  64  percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no  month  av¬ 
erages  less  than  4  percent  of  the  annual  total. 


Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom  does  oppressive  heat  prevail  for  ex¬ 
tended  periods.  In  general,  the  summers  are  pleasant,  and  they  provide  the  populace 
with  ample  opportunity  to  enjoy  the  many  recreational  features  of  the  area. 


Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for  diversified  winter  sports,  and  usually 
is  continuous  from  late  December  through  February. 


Based  on  the  period  1906  through  1963,  the  average  number  of  days  between  the  last 
temperature  of  32°  or  below  in  the  spring  and  the  first  in  the  fall  is  157.  The 
average  date  of  the  last  32°  temperature  in  the  spring  is  April  30,  and  the  first 
in  the  fall  is  October  4.  The  latest  freezing  temperature  recorded  during  these 
years  was  May  26,  1925,  and  the  earliest  was  September  14,  1923. 


The  Library  of  the 


OCT  6  1976 

University  of  Illinois 
at  Urbana-Champaign 


nOOO  NATIONAL  OCEANIC  AND  /  ENVIRONMENTAL  /  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 

lUdCl  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  /  DATA  SERVICE  /  ASHE VI  LLE,  N.C. 
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1936 

14.5 

10.2 

39.0 

44.8 

66.3 

67.2 

80.1 

76.4 

66.3 

50,6 

36.3 

29.9 

48,5 
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?. 
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1339 
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1120 

962 

584 

242 

29 

6958 
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23.7 

33.2 

46.7 

60,6 

68.7 

75.9 

77.0 

63.6 

49,5 

35.3 

23.6 

40.3 
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13 
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224 
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922 
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245 

28 

6513 
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22.7 
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51.3 

1957-58 

0 

5 

155 

493 

820 

1044 

1374 

135b 

924 

487 

158 

00 
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28.9 

23.5 

37.2 

45.9 

64.7 

71.5 

75.4 

72.1 

69.2 

53.1 

39,3 

33.2 

51.2 
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20 

102 

314 

741 

1420 
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1215 

941 

511 

133 

18 

7024 

1940 

12.8 

26.8 

31.0 

47.1 

57.1 

70.4 

75.5 

71.7 

63.7 

55.3 

35.5 

29.5 

48.1 
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244 

33 
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1941 

24.7 

23.3 

31.7 

54.6 

64.6 
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51.3 
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22.1 

24.5 
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53.3 

41.5 

21.6 

49.6 
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796 

1300 

1559 

1213 

1038 

527 

134 

34 

7118 

1943 

20.7 

26.6 

3?.5 

40.5 

58.0 

72.6 

75.2 

73.2 

60.7 

51.9 

34.8 

27.2 

48.5 

1962-63 

14 

1 

179 

339 

778 

1325 

1725 

1357 

819 

425 

246 

34 

7242 

1944 

30.2 

28.0 

31.6 

45.3 

64.9 

72.1 

73.0 

73.2 

66.0 

53.1 

42.7 

21.4 

50.2 

61963-64 

2 

17 

95 

127 

647 

1605 

1181 

1133 

1008 

489 

122 

56 

6482 

1945 

17.8 

27.3 

48.2 

49,0 

54.1 

65.4 

71.6 

72.5 

63.8 

51.6 

38.9 

20.3 

48.5 

1964-65 

9 

51 

1*5 

519 

713 

1298 

1405 

1194 

1204 

579 

145 

26 

7288 

1946 

25.4 

26.7 

44,9 

1965-66 

1 

30 

134 

392 

758 

1005 

1595 

1142 

844 

620 

417 

45 

6983 

1947 

48.6 

55.7 

67.1 

71.7 

00.6 

67.5 

62.1 

33.1 

29,0 

1966-67 

0 

7 

122 

*17 

773 

1238 

1244 

1341 

892 

513 

385 

22 

6^54 

1948 

17.9 

24.8 

35.5 

54.7 

57.  1 

68.7 

75.7 

73.6 

68.1 

51.3 

42.5 

28,4 

49.9 

1967-68 

42 

51 

134 

439 

910 

1149 

1349 

1266 

754 

453 

275 

24 

6046 

1949 

24.6 

25.1 

36.8 

49.1 

62.8 

73.9 

76.9 

73.7 

59.4 

57.1 

40.2 

29.7 

50.8 

1960-69 

15 

21 

93 

393 

809 

1224 

1453 

1017 

1047 

490 

210 

120 

6094 

*1950 

26.7 

24.9 

31.1 

42.4 

61.4 

69.  1 

71.1 

69.2 

62.5 

57.0 

34.4 

18.0 

47.4 

1969-70 

4 

1 

115 

486 

045 

1256 

1627 

1191 

983 

502 

203 

44 

7257 

1951 

18.0 

23.2 

31.8 

45,4 

61.4 

65.6 

71.6 

68.7 

60.4 

52.5 

30.1 

21.9 

45.9 

1970-71 

5 

2 

117 

377 

812 

1102 

1549 

1114 

1007 

504 

258 

5 

6932 

1952 

22.8 

30.4 

32.2 

50.3 

58.9 

72.7 

75.2 

70.6 

63.5 

45.8 

40.2 

29.2 

49.3 

1971-72 

14 

5 

93 

209 

771 

1031 

1483 

1207 

1006 

606 

164 

79 

6750 

1953 

24.4 

28.5 

35.7 

44,9 

59.7 

72.1 

74.7 

73.5 

63.7 

56.1 

*i.i 

27.6 

50.2 

1972-73 

17 

26 

119 

491 

845 

1338 

1193 

1061 

675 

520 

281 

2 

6560 

1954 

22.2 

33.9 

32.3 

50.9 

54.6 

73.1 

73.7 

70.9 

65.8 

52.0 

38.6 

27.2 

49.6 

1973-74 

0 

3 

99 

281 

744 

1260 

1354 

1142 

087 

427 

277 

59 

6533 

1955 

20.9 

23.4 

33.5 

54.6 

61.6 

66.4 

79.5 

76.3 

65.0 

52.5 

32.9 

21.7 

49,0 

1974-75 

0 

5 

175 

400 

804 

1179 

1277 

1166 

1107 

668 

150 

29 

6960 

1956 

24.2 

26.0 

33.7 

45,4 

58.9 

73.4 

71.8 

72.0 

62.1 

57.0 

37.4 

28.3 

49.3 

1975-76 

12 

0 

225 

376 

678 

1172 

1957 

14.6 

30.1 

35.1 

49.1 

57.7 

69.7 

75.4 

71.7 

61.2 

48.9 

37.5 

31.1 

48.5 

1958 

20.5 

16.4 

35.0 

48.6 

60.9 

63.7 

70.9 

72,6 

63.4 

54,9 

40.0 

18,7 

47.1 

1959 

1960 

13.3 

24.1 

21.4 

22.3 

34.4 

22.5 

47.7 

50.8 

64.2 

57.2 

70.4 

67.1 

72.2 

71.4 

75.8 

72.7 

65.8 

66.4 

48.7 

51.8 

29.3 

39.8 

32.6 

21.9 

48,0 

47.3 

Cooling  Degree  Days 

1961 

19.5 

31.5 

37.4 

43.0 

56.3 

68.9 

72.3 

72.4 

65.1 

53.0 

38.3 

22.8 

48.4 

Year 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May  |June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Total 

1962 

14.5 

21.4 

31.4 

47.7 

64.4 

69.0 

69.5 

71.7 

60.5 

54.6 

38.8 

22.1 

*7.1 

*1963 

9.3 

16.3 

38.4 

50.7 

57.6 

71.1 

73.8 

69.8 

64.0 

62.0 

*3.2 

13.2 

47.4 

1964 

26.7 

25.7 

32.3 

48,5 

62.6 

68.6 

72.6 

66,9 

62.7 

48.1 

*1.1 

22.9 

48.3 

1969 

0 

0 

0 

0 

45 

82 

244 

213 

66 

21 

0 

0 

671 

1965 

19.5 

22.1 

25.9 

45.6 

61.9 

67.9 

72.9 

69.7 

62.2 

52.4 

39.6 

32.3 

47.7 

1970 

0 

0 

0 

16 

64 

157 

276 

209 

79 

5 

0 

0 

806 

1966 

13.4 

23.9 

37.6 

44.1 

51.4 

69.2 

75.4 

69.7 

62.5 

51.4 

39.0 

2* .  B 

46.9 

1971 

0 

0 

0 

1 

16 

288 

197 

190 

193 

35 

0 

0 

920 

1967 

24.6 

16.9 

35.9 

47.8 

52.9 

68.4 

69.6 

66.1 

62.4 

51.3 

34.4 

27.7 

46.5 

1972 

0 

0 

0 

0 

R9 

104 

214 

229 

75 

0 

0 

0 

711 

1968 

21.2 

21.2 

40.4 

49.7 

56.1 

69.6 

70.9 

71.4 

63.2 

53.2 

37.8 

25.3 

48.4 

1973 

0 

0 

0 

5 

1 

178 

272 

263 

04 

25 

0 

0 

820 

1969 

17.9 

28.3 

31.0 

48.4 

59.4 

63.6 

72.6 

71.7 

63.1 

49.8 

36.7 

2*. 2 

47.2 

1974 

0 

0 

0 

9 

25 

98 

329 

177 

35 

6 

0 

0 

679 

1970 

12.5 

22.4 

33.1 

48.5 

60,4 

68.5 

73.6 

71.4 

63.6 

52.8 

37.7 

26.6 

47,6 

1975 

0 

0 

0 

0 

75 

201 

273 

258 

22 

15 

0 

0 

844 

1971 

14. B 

25.0 

32.3 

48,0 

57.0 

74.2 

70.7 

70,7 

68.1 

59.2 

39.1 

31.5 

49.2 

1972 

17.0 

20.5 

32.4 

44.5 

62.3 

65.8 

71.1 

71.3 

63.3 

48.9 

36.6 

21.6 

46.3 

1973 

26.3 

26.9 

43.0 

47.6 

55.8 

70.6 

73.5 

73.2 

64.3 

56.5 

39.9 

24.1 

50.2 

1974 

21.2 

24.0 

36.2 

50.8 

56,6 

66.1 

75.3 

70.3 

60.1 

52.0 

38.0 

26.7 

48.1 

1975 

23.5 

23.1 

29.2 

42.5 

62.4 

70.5 

73.1 

73.1 

58.0 

53.1 

*2.2 

27,0 

48,1 

RECORD 

MEAN 

21.2 

24.7 

35.2 

48.2 

59.4 

69.1 

73.9 

72.0 

64.1 

52.8 

38.6 

25.8 

48.7 

MAX 

29.8 

33.3 

44.4 

59.2 

71.1 

80.6 

85.7 

83.7 

75.7 

64,0 

47.3 

33.5 

59.0 

MIN 

12.6 

16.1 

26.0 

37.1 

47,6 

57.6 

62.0 

60.3 

52.4 

41,6 

29.8 

18.0 

38.4 

Precipitation 


Year 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

1936 

1.72 

1.97 

0.43 

1.75 

1.06 

3.82 

0.66 

10.73 

7.86 

3.7* 

1.06 

3.91 

38.71 

1937 

3.27 

1.51 

1.30 

4,02 

3.25 

6  ,  *0 

0.05 

3.71 

2.51 

2.52 

1.05 

1.02 

30,61 

1938 

3.57 

1.72 

3.80 

1.71 

4,36 

5,89 

5.40 

5.54 

7.56 

0.79 

2.08 

i.*i 

*3.83 

1939 

2.17 

1.88 

1.26 

2.83 

4.06 

3.32 

2.29 

2.37 

1.65 

3.43 

0.56 

0.33 

26.15 

1940 

l.S* 

1.88 

1.52 

3.65 

4.04 

9, *7 

4.56 

7.95 

0,37 

3.13 

2.23 

1.64 

42.28 

1941 

3.71 

1.20 

2.*1 

2.75 

*.u 

6,08 

3.23 

3.33 

10,26 

5.46 

2.04 

2.02 

46,60 

1942 

1.29 

0.70 

1.63 

1.06 

4.68 

4,38 

4.00 

7,08 

6.04 

2.53 

3.25 

3.35 

40.79 

1943 

4.40 

1.01 

4.95 

*.22 

5.72 

2.80 

5.00 

6.88 

1.61 

1.45 

2.35 

0.59 

40.98 

1944 

1.78 

3.32 

6.20 

4.00 

5.20 

4,74 

3.79 

5.60 

2.62 

0.88 

2.89 

1.49 

*2.51 

1945 

0.97 

2.25 

1.87 

*.33 

7,67 

5.60 

2.16 

3.41 

8.58 

0.95 

3.27 

2.53 

43.59 

1946 

5.80 

2.05 

2.90 

0.91 

3.19 

4.98 

0.35 

2.30 

1.82 

3.82 

2.1L 

1947 

2.00 

0.25 

1.75 

3.42 

3.7* 

4.08 

3.68 

2.03 

2.78 

1.72 

2.78 

1.11 

29.34 

1948 

1.56 

1.77 

4.04 

1.66 

*.78 

1.63 

2.58 

1.36 

1.83 

1.40 

2.5* 

1.19 

26.34 

1949 

2.66 

2.20 

2.45 

2.62 

1.53 

5.29 

3.93 

1.31 

2,25 

1.88 

0.62 

1.86 

28.60 

#1950 

1.93 

1.82 

1.77 

4.71 

1.29 

5.67 

6.19 

5.18 

5.85 

0.69 

0.89 

2.69 

38.68 

1951 

1.00 

1.90 

1.56 

3. *5 

3.76 

2.93 

7.41 

4.92 

2.99 

4.26 

4.14 

1.80 

40.12 

1952 

1.24 

0.26 

3.66 

2. *9 

3.20 

4,78 

11.81 

3.06 

0.9* 

0.01 

3.27 

1.57 

36.29 

1953 

1.09 

1.78 

2.07 

2.91 

2.91 

6.07 

2.37 

1.65 

2.68 

1.60 

0.51 

2.81 

28.45 

1954 

0.43 

1.50 

2.19 

5.11 

3.27 

*.72 

3.61 

4.90 

2.92 

1. 92 

1.51 

2.37 

*0.*5 

1955 

1.13 

1.40 

2.93 

2.99 

2.76 

3.46 

2.71 

3.75 

2.62 

3.61 

0.80 

0.37 

28.53 

1956 

0.42 

1.18 

1.02 

4.80 

5.20 

1.58 

4.95 

*.26 

0.50 

0.48 

2.07 

0.97 

27.43 

1957 

1.40 

1.61 

1.89 

*.17 

4.23 

l.*5 

4.39 

4.55 

0.63 

1.6* 

3.59 

3.06 

32.61 

1950 

0.55 

0.28 

0.5? 

1.90 

2.2* 

3 .  *  1 

5.31 

2.51 

2.40 

2.2* 

2.18 

0.75 

24.29 

1959 

1.51 

2.2* 

4.94 

5.13 

2.61 

4.00 

7.56 

4.7* 

*.73 

5.56 

2.10 

2.77 

*7.97 

1960 

4.66 

1.76 

2.23 

5.8* 

4,66 

4.22 

3.79 

4,94 

4.56 

5.13 

2.08 

0.64 

44.51 

1961 

0.18 

1.06 

5.62 

2.87 

1.44 

1.65 

3.92 

1.12 

10.68 

6.05 

*.83 

0.97 

40.39 

1962 

2.36 

1 .  *9 

3.17 

2.42 

4.23 

1.88 

5.56 

2.57 

1.73 

0.95 

0.84 

0.50 

27.70 

1963 

0.60 

0.38 

2.94 

5.51 

1.89 

*.27 

5.16 

1.84 

3.95 

1.04 

2.3* 

0.79 

30.71 

1969 

0.97 

0.50 

3.64 

8.17 

3.*1 

6.51 

5.20 

1.99 

3.32 

0.11 

*  •  5  1 

0.91 

39.24 

1965 

4.40 

0.83 

2.30 

*.62 

5.66 

2.56 

3.81 

9.27 

8.23 

2.91 

1.83 

3.03 

49.45 

1966 

1.39 

2.04 

2.75 

4.96 

4,76 

4.53 

1.59 

1.50 

1.18 

2.51 

3.53 

2.16 

32.90 

1967 

l.*l 

0.92 

1.63 

5.30 

2.48 

9.90 

1.32 

3.71 

3.11 

5.06 

2.58 

1.55 

39.05 

1968 

0.58 

0.37 

1.00 

*.92 

3.78 

6.26 

2.62 

6.33 

6.76 

1.26 

2.80 

3.31 

39.99 

1969 

1.86 

0.04 

1.59 

* .  *5 

5.75 

8.90 

5.72 

2.1* 

1.87 

8.32 

1 .  *5 

1.20 

43.29 

1970 

0.51 

0.56 

1.89 

3.75 

5.50 

4.20 

4.29 

0.67 

10.63 

4.03 

1.36 

1.37 

38.76 

1971 

1.11 

2.67 

2.11 

1.79 

1.83 

2.37 

2.81 

1.48 

2.36 

1.99 

2.24 

5.04 

27.80 

1972 

0.66 

0.60 

2.79 

6.21 

4.57 

8.27 

0.39 

9.10 

6.51 

4.29 

1.39 

2.37 

55.15 

1973 

1.67 

1.56 

4.53 

9.92 

6.98 

5.16 

5.81 

1.89 

0.52 

5.15 

1.97 

3.32 

56.48 

1974 

3.55 

1.65 

2.03 

3.41 

6.98 

6.30 

1 .  *  8 

2.21 

0.35 

2.41 

2.31 

1.63 

34.31 

1975 

2.38 

2.03 

2.81 

2.39 

3.03 

4.68 

1.30 

4.08 

0.91 

0.98 

*.2* 

1.95 

30.78 

RECORD 

MEAN 

1.76 

l.*l 

2.52 

3. *5 

3.81 

4.41 

3.70 

3.65 

3.96 

2.83 

2.33 

1.60 

35.51 

Snowfall 


Season 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

Total 

1936-37 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.0 

4.5 

1.5 

4.0 

3.3 

T 

0.0 

0.0 

15.3 

1937-38 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.3 

3.6 

3.0 

1.2 

4.5 

6.0 

0.0 

0.0 

19.6 

1938-39 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.5 

5.5 

10.0 

7.0 

6.5 

T 

0.0 

0.0 

29.5 

1939-40 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.0 

T 

12.3 

12.5 

3.0 

0.5 

1.5 

0.0 

29.8 

1940-41 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.7 

2.0 

15.2 

4.5 

8.0 

T 

0.0 

0.0 

34.4 

1941-42 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

10.5 

14.5 

7.5 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

36.5 

1942-43 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

32.0 

4.0 

15.0 

T 

0.0 

0.0 

61.0 

1943-44 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.1 

0.3 

2.5 

21.8 

8.4 

T 

0.0 

0.0 

36.1 

1944-45 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

11.0 

12.0 

6.0 

T 

T 

T 

0.0 

30.3 

1945-46 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

4.0 

14.5 

4.0 

15.5 

9.5 

1946-47 

1.0 

0.0 

o.o 

1947-48 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.8 

3.0 

7.0 

1.2 

14.3 

T 

0.0 

0.0 

40.3 

1940-49 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.8 

9.5 

8.2 

1.5 

2.5 

0.0 

0.0 

25.5 

1949-50 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

2.0 

4.0 

3.0 

8.5 

5.5 

2.1 

0.0 

0.0 

25.1 

#1950-51 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

17.8 

7.4 

5.1 

5.0 

3.0 

0.0 

0.0 

*3.3 

1951-52 

0.0 

0.0 

0,0 

T 

1*  •  7 

18.* 

9.6 

2.6 

9.1 

0.1 

0.0 

0.0 

54.7 

1952-53 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.5 

10.9 

0.2 

5.5 

T 

0.0 

0.0 

20.1 

1953-54 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

4.5 

2.6 

4.3 

6.1 

T 

T 

0.0 

21.8 

1954-55 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

13.3 

2.3 

2.6 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26.0 

1955-56 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.1 

5.2 

1.2 

4.7 

1.6 

T 

0.0 

0.0 

16.8 

1956-57 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

T 

4.0 

14.8 

1.2 

1.0 

T 

0.0 

0.0 

21.0 

1957-58 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

3.0 

9.1 

1.6 

2.5 

T 

0.0 

0.0 

17.5 

1958-59 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

11.5 

21.* 

5.9 

13.5 

1.1 

0.0 

0.0 

54.9 

1959-60 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

6.9 

8.9 

9.1 

19.5 

9.7 

T 

T 

0.0 

55.2 

1960-61 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.6 

5.7 

1.9 

2.5 

7.8 

4.4 

0.0 

0.0 

22,9 

1961-62 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.1 

8.8 

16.0 

15.1 

7.9 

1.1 

0.0 

0.0 

51.0 

1962-63 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

T 

3.7 

11.3 

8.4 

12.2 

T 

0.0 

0.0 

35.7 

1963-64 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

8.6 

2.0 

6.5 

22,7 

T 

0.0 

0,0 

39.8 

1964-65 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

10.3 

10.3 

5.0 

19.2 

T 

0.0 

0.0 

47.6 

1965-66 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.1 

5.5 

11,0 

0.3 

1.0 

T 

1.0 

0.0 

18.9 

1966-67 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

7.8 

8.1 

11.6 

6.5 

3.8 

T 

0.0 

37,8 

1967-68 

0.0 

0,0 

0.0 

2.2 

0.7 

2.0 

2.9 

2.3 

0.6 

0.3 

0.0 

0,0 

11.0 

1968-69 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.5 

8.9 

4.6 

0.8 

4.9 

T 

0.0 

0.0 

23.7 

1969-70 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

16.0 

8.2 

5.4 

6.4 

6.7 

0.0 

0.0 

43.3 

1970-71 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.2 

10.0 

3.4 

14.6 

0.4 

0.0 

0.0 

31.6 

1971-72 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

5.0 

0.2 

5.5 

7.9 

15.7 

2.7 

0.0 

0.0 

37.0 

1972-73 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

4.4 

8.7 

0.4 

6.9 

0.9 

5.2 

0.0 

o.o 

26.6 

1973-74 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

T 

20.0 

12.2 

15.1 

2.3 

T 

0.0 

0.0 

49.6 

1974-75 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

4.3 

n.* 

4.2 

18.6 

8.4 

4.6 

0.0 

0.0 

51.5 

1975-76 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.4 

7.9 

RECORD 

MEAN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

2.7 

8.0 

7.9 

6.3 

7.6 

1.3 

T 

0.0 

33.9 

#  Indicates  a  station  move  or  relocation  of  instruments.  See  Station  Location  table. 

Record  mean  values  above  are  means  through  the  current  year  for  the  period  beginning  in 
1930  for  temperature,  1906  for  precipitation  and  1951  for  snowfall.  Data  are  from 
Cooperative  locations  through  1950  and  from  Airport  locations  thereafter. 
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Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  North  Main 

12/  7/72 

10/  ?/93 

42°  17' 

to 

o 

o 

O' 

OO 

720 

3 

Observer,  T.  D.  Robertson. 

731  North  Court  Street 

11/  7/93 

12/  7/12 

.25  mi.  WSW 

42°  17' 

89°  05’ 

720 

3 

Observer,  H.  C.  Porter. 

1135  North  Court  Street 

1/  7/13 

6/01/18 

.  5  mi .  NE 

42°  17' 

89”  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

731  North  Court  Street 

6/02/18 

7/29/20 

.  5  mi .  SW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7/30/20 

9/23/53 

.75  mi .  NE 

42”  17 ' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter • 

2221  North  Winnebago 

9/24/53 

6/30/57 

1  .1  mi  .  NW 

42°  18' 

89°  06' 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 
4.7  miles  South  of  P.  0. 

12/19/50 

11/04/58 

42°  12' 

89°  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel. 

Greater  Rockford  Airport 

11/05/58 

Present 

35  feet  E 

42”  12' 

89”  06' 

#724 

a20 

6 

5 

b6 

c4 

d4 

First-Order  Weather  Bureau. 

#  -  728  to  11/10/62  and  727  to 

Fed.  Facilities  Building 

8/22/63. 

a  -  33  to  12/6/62. 
b  -  5  to  11/6/62. 

c  -  3  to  11/6/62. 

d  -  Commissioned  8/22/63  1850 

feet  SSE  of  instrument 
shelter . 

Requests  for  additional  climatic  information  should  be  addressed  to:  Director,  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.  C.  28801 

Sale  Price:  20  cents  per  copy.  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA.  Remittances  and  correspondence 
regarding  this  publication  should  be  sent  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.  C.  28801.  Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration, 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 

/  V  ■ 

Director,  National  Climatic  Center 
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WlS,  Summary  With  Comparative  Data 


1974 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


Narrative  Climatological  Summary 


Rockford’s  climate  is  characterized  by  hot  summers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across  Lake  Michigan,  cloudiness  often  is  in¬ 
creased  in  the  Rockford  area,  and  temperatures  are  somewhat  higher  than  those  west¬ 
ward  around  the  Mississippi  River.  Conversely,  in  summer,  the  cooling  effect  of  Lake 
Michigan  sometimes  is  felt  as  far  westward  as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  average  annual  precipitation  occurs  in  the  three  summer  months 
of  June  to  August,  and  64  percent  in  the  six  months,  April  to  September,  no  month  av¬ 
erages  less  than  4  percent  of  the  annual  total. 


Though  summers  may  be  described  as  hot,  seldom  does  oppressive  heat  prevail  for  ex¬ 
tended  periods.  In  general,  the  summers  are  pleasant,  and  they  provide  the  populace 
with  ample  opportunity  to  enjoy  the  many  recreational  features  of  the  area. 


Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for  diversified  winter  sports,  and  usually 
is  continuous  from  late  December  through  February. 


Based  on  the  period  1906  through  1963,  the  average  number  of  days  between  the  last 
temperature  of  32°  or  below  in  the  spring  and  the  first  in  the  fall  is  157.  The 
average  date  of  the  last  32°  temperature  in  the  spring  is  April  30,  and  the  first 
in  the  fall  is  October  4.  The  latest  freezing  temperature  recorded  during  these 
years  was  May  26,  1925,  and  the  earliest  was  September  14,  1923. 


The  Library  of  the 


OCT  6  1976 


noaa 


NATIONAL  OCEANIC  AND  /ENVIRONMENTAL  /  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 

ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  /  DATA  SERVICE  /  ASHE VI  LLE,  N.C. 


Meteorological  Data  For  The  Current  Year 
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Average  Temperature  Heating  Degree  Days 


Year 

Jan 

Feb 

Mar  | 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

Season 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

JunelTotal 

1935 

21.5 

27.3 

40.5 

47.1 

54.3 

65.1 

78.3 

73.3 

64.5 

53.0 

36.5 

22.6 

*8.7 

195**55 

0 

4 

74 

*18 

783 

1167 

1360 

115b 

968 

308 

145 

61 

6446 

1936 

14,5 

10.2 

39.0 

44,8 

66,3 

67.2 

80.1 

76,4 

66.3 

50.6 

36.3 

29.9 

*8.5 

1955-56 

0 

2 

83 

385 

954 

1339 

1258 

1120 

962 

584 

242 

29 

6958 

1937 

21.6 

23.7 

33.2 

46.7 

60.6 

60,7 

75.9 

77.0 

63.6 

49.5 

35.3 

23.6 

48.3 

1956-57 

0 

13 

123 

224 

820 

1129 

1556 

973 

922 

480 

2*5 

28 

6513 

1938 

22.7 

32.4 

44.1 

50.4 

60.4 

68.2 

74.5 

74.7 

64.3 

56.6 

40.6 

27,0 

51.3 

1957-58 

0 

5 

155 

493 

820 

1044 

1374 

1358 

924 

487 

108 

80 

6898 

1939 

28.9 

23.5 

37.2 

45.9 

64.7 

71.5 

75.4 

72.1 

69.2 

53.1 

39.3 

33.2 

51.2 

1958-59 

3 

20 

102 

314 

741 

1428 

159b 

1215 

9*1 

511 

133 

18 

7024 

1940 

12.8 

26.8 

31.0 

47.1 

57.1 

70.4 

75.5 

71.7 

63.7 

55.3 

35.5 

29.5 

*8.1 

1959-60 

6 

0 

95 

497 

1066 

998 

1262 

1235 

1313 

*35 

244 

33 

7184 

1941 

24.7 

23.3 

31.7 

54.6 

64.6 

70.0 

75.0 

73.1 

67,1 

54.8 

42.3 

3*.0 

51.3 

1960-61 

4 

3 

89 

406 

751 

1331 

1*03 

93* 

849 

65* 

288 

30 

6742 

1942 

22.1 

24.5 

40.3 

54.9 

59.6 

70.0 

74.5 

71.4 

61.9 

53.3 

41.5 

21.6 

49.6 

1961-62 

9 

3 

133 

372 

796 

1300 

1559 

1213 

1038 

527 

13* 

34 

7118 

1943 

20.7 

26.6 

32.5 

48,5 

58.0 

72.6 

75.2 

73.2 

60.7 

51.9 

34.8 

27.2 

*8.5 

1962-63 

i* 

1 

179 

339 

778 

1325 

1725 

1357 

819 

*25 

246 

34 

72*2 

1944 

30.2 

28.0 

31.6 

45.3 

64,9 

72.1 

73.0 

73.2 

66.0 

53.1 

42.7 

21.* 

50.2 

#1963-6* 

2 

17 

95 

127 

6*7 

1605 

1181 

1133 

1008 

489 

122 

56 

6482 

1945 

17.8 

27.3 

48.2 

49,8 

5*.l 

65.4 

71.8 

72.5 

63.8 

51.6 

38.9 

20.3 

48.5 

196*-65 

9 

51 

145 

519 

713 

1298 

1405 

1194 

1204 

579 

145 

26 

7288 

1946 

25.4 

26.7 

44.9 

1965-66 

1 

30 

134 

392 

758 

1005 

1595 

11*2 

844 

620 

*17 

45 

6983 

1947 

48.6 

55.7 

67.1 

71.7 

80,6 

67.5 

62.1 

33.1 

29.0 

1966-67 

0 

7 

122 

*17 

773 

1238 

1244 

13*1 

892 

513 

385 

22 

6954 

1948 

17.9 

24.8 

35.5 

54.7 

57.1 

68.7 

75.7 

73.6 

68,1 

51.3 

42.5 

28.* 

49,9 

1967-68 

42 

51 

134 

439 

910 

11*9 

1349 

1266 

75* 

*53 

275 

2* 

6846 

1949 

24.6 

25.1 

36.8 

49.1 

62.8 

73.9 

76.9 

73,7 

59.4 

57.1 

40.2 

29.7 

50.8 

1968-69 

15 

21 

95 

393 

809 

1224 

1453 

1017 

1047 

490 

210 

120 

6894 

•  1950 

26.7 

24.9 

31.1 

42.4 

61.4 

69.1 

71.1 

69,2 

62.5 

57.8 

34.4 

18.0 

47.4 

1969-70 

4 

1 

115 

486 

845 

1256 

1627 

1191 

983 

502 

203 

44 

7257 

1951 

18.0 

23.2 

31.8 

45,4 

61.4 

65.6 

71.6 

68,7 

60.4 

52.5 

30.1 

21.9 

45.9 

1970-71 

5 

2 

117 

377 

812 

1182 

15*9 

111* 

1007 

504 

258 

5 

6932 

1952 

22.8 

30.4 

32.2 

50.3 

58.9 

72.7 

75.2 

70.6 

63,5 

45.8 

40.2 

29.2 

49.3 

1971-72 

14 

5 

95 

209 

771 

1031 

1483 

1287 

1006 

606 

164 

79 

6750 

1953 

24.4 

28.5 

35.7 

44.9 

59.7 

72.1 

74.7 

73.5 

63.7 

56.1 

*i.i 

27.6 

50.2 

1972-73 

17 

26 

119 

491 

845 

1338 

1193 

1061 

675 

520 

281 

2 

6568 

1954 

22.2 

33.9 

32.3 

50.9 

54.6 

73.1 

73.7 

70,9 

65.8 

52.0 

38.6 

27.2 

*9.6 

1973-7* 

0 

3 

99 

281 

744 

1260 

1354 

11*2 

887 

*27 

277 

59 

6533 

1955 

20.9 

23.4 

33.5 

54.6 

61.8 

66.4 

79.5 

76.3 

65.0 

52.5 

32.9 

21.7 

49,0 

1974-75 

0 

5 

175 

400 

8C4 

1179 

1956 

1957 

24.2 

14.6 

26.0 

30.1 

33.7 

35.1 

45.4 

49.1 

58.9 

57.7 

73.4 

69.7 

71.8 

75.4 

72.0 

71.7 

62.1 

61.2 

57.8 

48.9 

37.4 

37.5 

28.3 

31.1 

49.3 

48.5 

Cooli 

ng 

De| 

*re< 

2  D 

ays 

1958 

1959 

20.5 

16 . 4 

35.0 

34.4 

48 . 6 

60.9 

63.7 

70.9 

72 . 6 

63 , 4 

54,9 

40.0 

18,7 

32.6 

47, 1 

13.3 

21.4 

47.7 

64.2 

70.4 

72.2 

75.8 

65.8 

48.7 

29.3 

48.0 

Year 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May  IJune 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec  1 

Total 

1960 

24.1 

22.3 

22.5 

50,8 

57.2 

67,1 

71.4 

72.7 

66.4 

51.8 

39.8 

21.9 

47.3 

1961 

1962 

19.5 

14.5 

31.5 

21.4 

37.4 

31.4 

43,0 

47.7 

56.3 

64.4 

68.9 

69.0 

72.3 

69.5 

72.4 

71,7 

65.1 

60.5 

53.0 

54.6 

38.3 

38.8 

22.8 

22.1 

48.4 

47.1 

1969 

1970 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

45 

64 

82 

157 

244 

276 

213 

209 

66 

79 

21 

5 

0 

0 

0 

0 

671 

806 

•  1963 

1964 

1965 

9.3 

26.7 

19.5 

16.3 

25.7 

22.1 

38.4 

32.3 

25.9 

50.7 

48.5 

45.6 

57.6 

62.6 
61.9 

71.1 

68.6 

67.9 

73.8 

72.8 

72.9 

69.8 

66.9 
69.7 

64.0 

62.7 

62.2 

62.0 

48.1 

52.4 

43.2 

41.1 

39.6 

13.2 
22.9 

32.3 

47.4 

48.3 

47.7 

1971 

1972 

1973 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

5 

16 

89 

1 

288 

104 

178 

197 

214 

272 

190 

229 

263 

193 

75 

84 

35 

0 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

920 

711 

828 

1966 

13.4 

23.9 

37.6 

**.i 

51.4 

69.2 

75.4 

69.7 

62,5 

51.4 

39.0 

24.8 

46.9 

197* 

0 

0 

0 

9 

25 

98 

329 

177 

35 

6 

0 

0 

679 

1967 

24.6 

16.9 

35.9 

47.8 

52.9 

68.4 

69.6 

66.1 

62.4 

51.3 

34.4 

27.7 

46.5 

1968 

21.2 

21.2 

40.4 

49.7 

56.1 

69.6 

70.9 

71.4 

63.2 

53.2 

37.8 

25.3 

48.4 

1969 

17.9 

26.3 

31.0 

40.4 

59.4 

63.6 

72.6 

71.7 

63.1 

49.8 

36.7 

24.2 

47.2 

1970 

12.5 

22.4 

33.1 

48.5 

60.4 

68.5 

73.6 

71.4 

63.6 

52.8 

37.7 

26.6 

47.6 

1971 

14.8 

25.0 

32.3 

48.0 

57.0 

74.2 

70.7 

70,7 

68.1 

59.2 

39.1 

31.5 

49.2 

1972 

17.0 

20.5 

32.4 

44.5 

62.3 

65.8 

71.1 

71.3 

63.3 

48,9 

36.6 

21.6 

46,3 

1973 

26.3 

26.9 

43.0 

47.6 

55.8 

70.6 

73.5 

73.2 

64.3 

56.5 

39.9 

24.1 

50.2 

19X4 

21.2 

24.0 

36.2 

50.8 

56.6 

66.1 

75.3 

70.3 

60,1 

52.0 

38.0 

26.7 

48.1 

RECORD 

MEAN 

21.2 

24.7 

35.3 

48,3 

59.3 

69.1 

73.9 

72,0 

64.2 

52.8 

38.5 

25.7 

48.7 

MAX 

29.8 

33.3 

44,5 

59.3 

71.0 

80,6 

85.7 

83.7 

75.8 

64.0 

47.2 

33.5 

59.0 

MIN 

12.6 

16.1 

26.0 

37.2 

47.5 

57.6 

62.0 

60.2 

52.5 

41.6 

29.7 

17.9 

3  8.* 

Precipitation  Snowfall 


Year 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

Season 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

Total 

1935 

2.52 

1.90 

2.09 

2.21 

5.95 

6.77 

6.33 

6.23 

2.69 

1.66 

4.39 

0.95 

43.69 

1935-36 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

6.3 

18.5 

18.0 

1.0 

9.0 

0.0 

0,0 

53.0 

1936-37 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.0 

4.5 

1.5 

4.0 

3.3 

T 

0.0 

0.0 

15.3 

1936 

1.72 

1.97 

0.43 

1.75 

1.06 

3.82 

0.66 

10.73 

7.86 

3.74 

1.06 

3.91 

38.71 

1937-38 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.3 

3.6 

3.0 

1.2 

4.5 

6.0 

0.0 

0.0 

19.6 

1937 

3.27 

1.51 

1.30 

4.02 

3.25 

6.40 

0.05 

3.71 

2.51 

2.52 

1.05 

1.02 

30.61 

1938-39 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.5 

5.5 

10.0 

7.0 

6.5 

T 

0.0 

0.0 

29.5 

193a 

3.57 

1.72 

3.80 

1.71 

4.36 

5.89 

5.40 

5.5* 

7.56 

0.79 

2.08 

l.*l 

*3.83 

1939-*0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.0 

T 

12.3 

12.5 

3.0 

0.5 

1.5 

0.0 

29.8 

1939 

2.17 

1.88 

1.26 

2.83 

4.06 

3.32 

2.29 

2.37 

1165 

3.43 

0.56 

0.33 

26.15 

1940 

1.84 

1.88 

1.52 

3.65 

4.04 

9. *7 

4.56 

7.95 

0137 

3.13 

2.23 

1.64 

42.28 

1940-41 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

*.7 

2.0 

15.2 

4.5 

8.0 

T 

0.0 

0,0 

34.4 

1941-42 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

10.5 

1* .  5 

7.5 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

36.5 

19*1 

3.71 

1.20 

2.41 

2.75 

*.n 

6.08 

3.23 

3.33 

10'.  26 

5. *6 

2.04 

2.02 

46.60 

19*2-*3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

32.0 

*.0 

15.0 

T 

0.0 

0.0 

61.0 

1942 

1.29 

0.70 

1.63 

1.06 

4.68 

*.38 

4.00 

7.88 

6.04 

2.53 

3.25 

3.35 

40.79 

1943-44 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.1 

0.3 

2.5 

21.8 

8.* 

T 

o.o 

0.0 

36.1 

1943 

4.40 

1.01 

4.95 

*.22 

5.72 

2.80 

5.00 

6.88 

1161 

1 .  *5 

2.35 

0.59 

40.98 

1944-45 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

11.0 

12.0 

6.0 

T 

T 

T 

0.0 

30.3 

1944 

1.78 

3.32 

6.20 

4.00 

5.20 

4.74 

3.79 

5.60 

2.62 

0.88 

2.89 

1.49 

*2.51 

1945 

0.97 

2.25 

1.87 

4.33 

7.67 

5.60 

2.16 

3.41 

8'.  58 

0.95 

3.27 

2.53 

43.59 

1945-46 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.0 

14.5 

4.0 

15.5 

9.5 

1946-47 

1.0 

o.o 

0.0 

1946 

5.80 

2.05 

2.98 

0.91 

3.19 

4,98 

0.35 

2.30 

1.82 

3.82 

2.11 

1947-48 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.8 

3.0 

7.0 

1.2 

14.3 

T 

0.0 

0.0 

40.3 

1947 

2.00 

0.25 

1.75 

3.42 

3.74 

4.08 

3.68 

2.03 

2.78 

1.72 

2.78 

1.11 

29.34 

1948-49 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.8 

9.5 

8.2 

1.5 

2.5 

0.0 

0.0 

25.5 

1948 

1.56 

1.77 

4.04 

1.66 

4.78 

1.63 

2.58 

1.36 

1183 

1.40 

2.5* 

1.19 

26.34 

1949-50 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

4.0 

3.0 

8.5 

5.5 

2.1 

0.0 

0.0 

25.1 

1949 

2.66 

2.20 

2. *5 

2.62 

1.53 

5.29 

3.93 

1.31 

2.25 

1.88 

0.62 

1.86 

28.60 

•  1950 

1.93 

1.82 

1.77 

4.71 

1.29 

5.67 

6.19 

5.18 

5185 

0.69 

0.89 

2.69 

38.68 

#1950-51 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

17.8 

7.* 

5.1 

5.0 

3.0 

0.0 

0.0 

43.3 

1951-52 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1  * .  7 

18.4 

9.6 

2.8 

9.1 

0.1 

0.0 

0.0 

54.7 

1951 

1.00 

1.90 

1.56 

3.  *5 

3.76 

2.93 

7.41 

4.92 

2.99 

4.26 

4.14 

1.80 

40.12 

1952-53 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.5 

10.9 

0.2 

5.5 

T 

0.0 

0.0 

20.1 

1952 

1.2* 

0.26 

3.66 

2.49 

3.20 

4,78 

11.81 

3.06 

0.94 

0.01 

3.27 

1.57 

36.29 

1953-5* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

4.5 

2.6 

4.3 

6.1 

T 

T 

0.0 

21.8 

1953 

1.09 

1.78 

2.07 

2.91 

2.91 

6,07 

2.37 

1.65 

2.68 

1.60 

0.51 

2.61 

26. *5 

195*-55 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

13.3 

2.3 

2.6 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26.0 

195* 

0 .  *3 

1.50 

2.19 

5.11 

3.27 

4.72 

3.61 

4.90 

2192 

7.92 

1.51 

2.37 

40.45 

1955 

1.13 

l.*0 

2.93 

2.99 

2.76 

3.46 

2.71 

3.75 

2.62 

3.61 

0.80 

0.37 

28.53 

1955-56 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.1 

5.2 

1.2 

4.7 

1.6 

T 

0.0 

0.0 

16.8 

1956-57 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.0 

14.8 

1.2 

1.0 

T 

0.0 

0.0 

21.0 

1956 

0.42 

1.18 

1.02 

4.80 

5.20 

1.58 

*.95 

*.26 

0.50 

0.48 

2.07 

0.97 

27.43 

1957-58 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

3.0 

9.1 

1.6 

2.5 

T 

o.o 

0.0 

17,5 

1957 

1.40 

1.61 

1.89 

*.17 

4.23 

1.45 

*.39 

*.55 

0.63 

1.6* 

3.59 

3.06 

32.61 

1958-59 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

11.5 

21.* 

5.9 

13.5 

i.i 

0.0 

0.0 

54.9 

1958 

0.55 

0.28 

0.52 

1.90 

2.24 

3.41 

5.31 

2.51 

2.40 

2.2* 

2.18 

0.75 

24.29 

1959-60 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

6.9 

8.9 

9.1 

19.5 

9.7 

T 

T 

0.0 

55.2 

1959 

1.51 

2.2* 

4.94 

5.13 

2.61 

4,00 

7.56 

4,74 

4.73 

5.56 

2.18 

2.77 

47.97 

I960 

4.66 

1.76 

2.23 

5.8* 

4.66 

*.22 

3.79 

4.94 

4.56 

5.13 

2.08 

0.64 

**.51 

1960-61 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.6 

5.7 

1.9 

2.5 

7.8 

4.4 

0.0 

0,0 

22.9 

1961*62 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.1 

8.8 

16.0 

15.1 

7.9 

1.1 

0.0 

0.0 

51.0 

1961 

0.18 

1.06 

5.62 

2.87 

1.44 

1.65 

3.92 

1.12 

10’.  68 

6.05 

4.83 

0.97 

40.39 

1962-63 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

T 

3.7 

11.3 

8.4 

12.2 

T 

0.0 

0.0 

35.7 

1962 

2.36 

1.49 

3.17 

2.42 

4.23 

1.88 

5.56 

2.57 

r.73 

0.95 

0.84 

0.50 

27.70 

1963-64 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

8.6 

2.0 

6.5 

22.7 

T 

o.o 

0.0 

39.8 

1963 

0.60 

0.38 

2.94 

5.51 

1.89 

*.27 

5.16 

1.84 

3.95 

1.04 

2.34 

0.79 

30.71 

1 96*. 65 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

10.3 

10.3 

5.0 

19.2 

T 

0.0 

0,0 

47.6 

196* 

0.97 

0.50 

3.64 

8.17 

3.41 

6,51 

5.20 

1.99 

3132 

0.11 

*.51 

0.91 

39.24 

1965 

4.40 

0.83 

2.30 

4.62 

5.66 

2.56 

3.81 

9.27 

8.23 

2.91 

1.83 

3.03 

49.45 

1965-66 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

5.5 

11.0 

0.3 

1.0 

T 

1.0 

0.0 

18.9 

1966-67 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

7.8 

8.1 

11.6 

6.5 

3.8 

T 

0.0 

37.8 

1966 

1.39 

2.04 

2.75 

4.96 

4.76 

4,53 

1.59 

1.50 

ills 

2.51 

3.53 

2.16 

32.90 

1967-68 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

0.7 

2.0 

2.9 

2.3 

0.6 

0.3 

0.0 

0.0 

11.0 

1967 

l.*l 

0.92 

1.63 

5.30 

2. *8 

9,98 

1.32 

3.71 

3111 

5.06 

2.58 

1.55 

39.05 

1968-69 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

*.5 

8.9 

4.6 

0.8 

4.9 

T 

o.o 

0,0 

23.7 

1968 

0.58 

0.37 

1.00 

4.92 

3.78 

6,26 

2.62 

6.33 

6.76 

1.26 

2.80 

3.31 

39.99 

1969-70 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

16.0 

8.2 

5.4 

6,4 

6.7 

0.0 

0.0 

43.3 

1969 

1.86 

0.04 

1.59 

4.45 

5.75 

8.90 

5.72 

2.1* 

1.87 

8.32 

1 .  *5 

1.20 

43.29 

1970 

0.51 

0.56 

1.89 

3.75 

5.50 

4,20 

*.29 

0.67 

10.63 

4.03 

1.36 

1.37 

38.76 

1970-71 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

3.2 

10.0 

3.* 

14.6 

0.4 

0.0 

0.0 

31.6 

1971-72 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

0.2 

5.5 

7.9 

15.7 

2.7 

0.0 

0.0 

37.0 

1971 

1.11 

2.67 

2.11 

1.79 

1.83 

2.37 

2.81 

1 .  *8 

2136 

1.99 

2.24 

5.04 

27.80 

1972-73 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

4.4 

8.7 

0.4 

6.9 

0.9 

5.2 

0.0 

0.0 

26.6 

1972 

0.66 

0.60 

2.79 

6.21 

*.57 

6.27 

8.39 

9.10 

6’.  51 

4.29 

1.39 

2.37 

55.15 

1973-74 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

20.0 

12.2 

15.1 

2.3 

T 

0.0 

0.0 

49.6 

1973 

1.67 

1.56 

4.53 

9.92 

6.9R 

5.16 

5.81 

1.89 

8.52 

5.15 

1.97 

3.32 

56.48 

197*-75 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

n.* 

1974 

3.55 

1.65 

2.03 

3.41 

6.98 

6.30 

l.*8 

2.21 

0.35 

2.41 

2.31 

1.63 

3*. 31 

RECORD 

RECORD 

mean 

1.76 

l.*0 

2.51 

3.47 

3.82 

4.41 

3.7* 

3.64 

4.00 

2.85 

2.30 

1.68 

35.58 

mean 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

2.5 

8.0 

8.0 

5.8 

7.6 

1.2 

T 

0.0 

33.2 

#  Indicates  a  station  move  or  relocation  of  instruments.  See  Station  Location  table. 

Record  mean  values  above  are  means  through  the  current  year  for  the  period  beginning  in 
1930  for  temperature,  1906  for  precipitation  and  1951  for  snowfall.  Data  are  from 
Cooperative  locations  through  1950  and  from  Airport  locations  thereafter. 
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Location 
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Latitude 

North 

Longitude 

West 

Ground  at  tem¬ 

perature  site 

Wind  instruments 

a 

0 

a 
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D 

rS 

© 

a 

0) 

p 

H 

W 

Psychrometer 

T  elepsychrometer 
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<D 

a 
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e 

• 
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o 

u 
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>* 

X 

Pyranorae ter 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  North  Main 

12/  ?/72 

10/  ?/93 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  T.  D.  Robertson. 

731  North  Court  Street 

11/  1/93 

12/  ?/12 

.25  mi.  WSW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  H.  C.  Porter. 

1135  North  Court  Street 

1/  ?/13 

6/01/18 

.5  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

731  North  Court  Street 

6/02/18 

7/29/20 

. 5  mi .  SW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7/30/20 

9/23/53 

.75  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter . 

2221  North  Winnebago 

9/24/53 

6/30/57 

1.1  mi.  NW 

42°  18' 

89°  06’ 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 
4.7  miles  South  of  P.  0. 

12/19/50 

11/04/58 

42°  12’ 

89°  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel . 

Greater  Rockford  Airport 

11/05/58 

Present 

35  feet  E 

42°  12' 

89°  06' 

#724 

a20 

6 

5 

b6 

c4 

d4 

First-Order  Weather  Bureau. 

#  -  728  to  11/10/62  and  727  to 

Fed.  Facilities  Building 

8/22/63. 

a  -  33  to  12/6/62. 
b  -  5  to  11/6/62. 

c  -  3  to  11/6/62. 

d  -  Commissioned  8/22/63  1850 

feet  SSE  of  instrument 
shelter. 

Requests  for  additional  climatic  information  should  be  addressed  to:  Director,  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.  C.  28801 


Sale  Price:  15  cents  per  copy.  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA .  Remittances  and  correspondence 
regarding  this  publication  should  be  sent  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.  C.  28801.  Attn:  Publications. 
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LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA 

ANNUAL  SUMMARY  WITH  COMPARATIVE  DATA 

WyQ 

ROCKFORD,  ILLINOIS  x 


■  I  c  nFDARTMFNT  AC  aamiuicdac  NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE  environmental  data  service 


NARRATIVE  CLIMATOLOGICAL  SUMMARY 


Rockford's  climate  is  characterized  by  hot  sum¬ 
mers  and  cold  winters. 


When  winter  northeasterly  winds  blow  across 
Lake  Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in 
the  Rockford  area,  and  temperatures  are  some¬ 
what  higher  than  those  westward  around  the 
Mississippi  River.  Conversely,  in  summer,  the 
cooling  effect  of  Lake  Michigan  sometimes  is 
felt  as  far  westward  as  Rockford. 


While  34  percent  of  the  average  annual  preci¬ 
pitation  occurs  in  the  three  summer  months  of 
June  to  August,  and  64  percent  in  the  six  months, 
April  to  September,  no  month  averages  less  than 
4  percent  of  the  annual  total. 


Though  summers  may  be  described  as  hot, 
seldom  does  oppressive  heat  prevail  for  ex¬ 


tended  periods.  In  general,  the  summers  are 
pleasant,  and  they  provide  the  populace  with 
ample  opportunity  to  enjoy  the  many  recreational 
features  of  the  area. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is  con¬ 
tinuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  period  1906  thrdugh  1963,  the 
average  number  of  days  between  the  last  tem¬ 
perature  of  32°  or  below  in  the  spring  and  the 
first  in  the  fall  is  157.  The  average  date  of  the 
last  32°  temperature  in  the  spring  is  April  30, 
and  the  first  in  the  fall  is  October  4.  The  latest 
freezing  temperature  recorded  during  these  years 
was  May  26,  1925,  and  the  earliest  was  Septem¬ 
ber  14,  1923. 
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May 

June 
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193*. 

30.1 

22.8 

33.7 

49.9 

68.0 

77. C 

78.2 

72.4 

63.11  56.0 

44.1 

23.0 

51.5 

1935 

21.5 

27,3 

40.5 

47.1 

54.3 

65.1 

78,3 

73.3 

64.5 

53.0 

36,5 

22,6 

48.7 

1936 

14.5 

10,2 

39.0 

44 , 8 

66.3 

67,2 

80.1 

76,4 

66.3 

50.6 

36.3 

29.9 

48,5 

1937 

21.6 

23.7 

33.2 

46.7 

60.6 

68.7 

75.9 

77.0 

63.6 

49.5 

35.3 

23.6 

48.3 

1938 

22.7 

32.4 

44.1 

50,4 

60.4 

68.2 

74.5 

74,7 

64,3 

56.6 

40.6 

27.0 

51.3 

1939 

28.9 

23.5 

37.2 

45.9 

64.7 

71.5 

75.4 

72.1 

6<>.2 

53.1 

39.3 

33.2 

51.2 

1940 

12.8 

26.8 

31,0 

47.1 

57.1 

70,4 

75.5 

71.7 

63.7 

55.3 

35,5 

29.5 

48.1 

1941 

24.7 

23.3 

31.7 

54,6 

64,6 

70,0 

75.0 

73,1 

67.1 

54.8 

42,3 

34.0 

51.3 

1942 

22.1 

24.5 

40.3 

54,9 

59.6 

70.0 

74.5 

71.4 

61.9 

53.3 

41.5 

21.6 

49.6 

1943 

20.7 

26.6 

32.5 

48,5 

58.0 

72.6 

75.2 

73.2 

60.7 

51.9 

34.8 

27.2 

40.5 

1944 

30,2 

28,0 

31.6 

45,3 

64.9 

72.1 

73.0 

73.2 

66,0 

53.1 

42.7 

21.4 

50.2 

1945 

17.8 

27.3 

48.2 

49,8 

54.  1 

65,4 

71.8 

72,5 

63,8 

51.6 

38.9 

20.3 

40.5 

1946 

25.4 

26.7 

44,9 

1947 

48,6 

55.7 

67.1 

71.7 

80,6 

67.5 

62.1 

33.1 

29.0 

1948 

17.9 

24. P 

35.5 

54.7 

57.1 

68.7 

75.7 

73.6 

68,1 

51.3 

42.5 

28.4 

49.9 

1949 

24.6 

25.1 

36,8 

49.1 

62.8 

73.9 

76.9 

73.7 

59.4 

57.1 

40,2 

29.7 

50,8 

#1950 

26.7 

24,9 

31.1 

42,4 

61.4 

69.1 

71.1 

69.2 

62.5 

57,8 

34.4 

18.0 

47.4 

1951 

18.0 

23.2 

31.8 

45.4 

61.4 

65.6 

71.6 

68,7 

60,4 

52.5 

30.1 

21.9 

45.9 

1952 

22.8 

30.4 

32.2 

50,3 

58.9 

72.7 

75.2 

70.6 

63.5 

45.8 

40.2 

29.2 

49.3 

1953 

24.4 

2  8,5 

35.7 

44.9 

59.7 

72.1 

74.7 

73.5 

63.7 

56.1 

41.1 

27.6 

50.2 

1954 

22.2 

33.9 

32.3 

50.9 

54.6 

73.1 

73.7 

70,9 

65.8 

52.0 

38.6 

27.2 

49.6 

1955 

20.9 

23,4 

33.5 

54.6 

61.8 

66,4 

79.5 

76.3 

65,0 

52.5 

32.9 

21.7 

49.0 

1956 

24.2 

26.0 

33.7 

45.4 

58,9 

73.4 

71.8 

72,0 

62.1 

57.8 

37.4 

28.3 

49.3 

1957 

14.6 

30.1 

35.1 

49.1 

57.7 

69.7 

75.4 

71.7 

61.2 

48.9 

37.5 

31.1 

48.5 

1958 

20.5 

16.4 

35,0 

48.6 

60.9 

63.7 

70,9 

72,6 

63.4 

54.9 

40.0 

18.7 

47.1 

1959 

13.3 

21.4 

34.4 

47.7 

64.2 

70,4 

72.2 

75,8 

65,8 

48.7 

29.3 

32.6 

48.0 

I960 

24.1 

22,3 

22.5 

50.8 

57.2 

67,1 

71.4 

72.7 

66.4 

51.8 

39,8 

21.9 

47.3 

1961 

19.5 

31.5 

37.4 

43.0 

56.3 

68.9 

72.3 

72,4 

65.1 

53.0 

38,3 

22.8 

48,4 

1962 

14.5 

21.4 

31.4 

47.7 

64,4 

69.0 

69,5 

71.7 

60.5 

54.6 

38.8 

22.1 

47.1 

#1963 

9.3 

16.3 

38,4 

50.7 

57,6 

71.1 

73.8 

69,8 

64.0 

62.0 

43.2 

13.2 

47.4 

1964 

26.7 

25.7 

32.3 

48,5 

62,6 

68.6 

72.8 

66.9 

62.7 

48.1 

41.1 

22.9 

48.3 

1965 

19.5 

22.1 

25.9 

45.6 

61.9 

67.9 

72.9 

69,7 

62.2 

52.4 

39.6 

3?. 3 

47.7 

1966 

13.4 

23,9 

37.6 

44,1 

51.4 

69.2 

75.4 

69.7 

62.5 

51.4 

39.0 

24. B 

46,9 

1967 

24.6 

16.9 

35,9 

47.8 

52.9 

68.4 

69,6 

66,1 

62.4 

51.3 

34,4 

27.7 

46,5 

1968 

21.2 

21.2 

40,4 

49.7 

56.1 

69,6 

70.9 

71.4 

63.2 

53.2 

37.0 

25,3 

48,4 

1969 

17.9 

28.3 

31.0 

48.4 

59.4 

63.6 

72.6 

71.7 

63.1 

49.8 

36.7 

24.2 

47.2 

1970 

12.5 

22,4 

33.1 

48.5 

60.4 

68.5 

73,6 

71.4 

63.6 

52.8 

37.7 

26.6 

47.6 

1971 

14.8 

25,0 

32.3 

48,0 

57.0 

74.2 

70.7 

70.7 

68.1 

59.2 

39.1 

31.5 

49.2 

1972 

17,0 

20.5 

32.4 

44.5 

62.3 

65,8 

71 . 1 

71.3 

63.3 

48.9 

36,6 

21.6 

46.3 

1973 

26.3 

26.9 

43,0 

47.6 

55.8 

70.6 

73.5 

73.2 

64.3 

56.5 

39.9 

24.1 

50.2 

RECORD 

MEAN 

21.2 

24.8 

35,3 

48,2 

59.3 

69,2 

73.9 

72.0 

64.2 

52.8 

38.5 

25.7 

48.8 

MAX 

29.8 

33.4 

44.5 

59.2 

71.1 

80.7 

85.7 

83,7 

75.8 

64,0 

47.2 

33.5 

59,1 

MIN 

12.5 

16.1 

26.0 

37.2 

47.5 

57.6 

62.0 

60,2 

52.6 

41.6 

29.7 

17.9 

38.4 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


Season 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

Total 

1934-35 

0 

36 

119 

291 

633 

1309 

1357 

1064 

767 

552 

341 

03 

6552 

1935-36 

0 

31 

118 

386 

065 

1321 

1575 

1595 

817 

620 

93 

46 

7467 

1936-37 

0 

1 

101 

454 

869 

1096 

1353 

1165 

993 

559 

191 

40 

6822 

1937-38 

0 

0 

157 

508 

901 

1290 

1320 

920 

659 

452 

193 

20 

6420 

1938-39 

0 

1 

100 

284 

743 

1108 

1128 

1169 

872 

594 

128 

28 

6235 

1939-40 

0 

3 

76 

399 

780 

994 

1625 

1117 

1063 

545 

271 

15 

6808 

1940-41 

8 

25 

134 

314 

893 

1110 

1257 

1175 

1039 

335 

lie 

39 

6447 

1941-42 

0 

4 

75 

339 

692 

967 

1336 

1142 

774 

338 

227 

39 

5933 

1942-43 

4 

17 

211 

374 

714 

1354 

1382 

1079 

1014 

505 

264 

42 

6960 

1943-44 

1 

8 

191 

419 

915 

1100 

1090 

1080 

1043 

600 

129 

31 

6607 

1944-45 

4 

9 

76 

382 

678 

1360 

1470 

1062 

527 

469 

354 

107 

6498 

1945-46 

14 

12 

141 

425 

791 

1392 

1194 

1076 

632 

1946-47 

500 

306 

75 

1947-48 

14 

1 

133 

153 

969 

1123 

1468 

1173 

922 

341 

264 

31 

6592 

1940-49 

1 

4 

56 

434 

686 

1143 

1261 

1123 

883 

483 

151 

8 

6233 

1949-50 

0 

1 

190 

285 

751 

1103 

1196 

1130 

1026 

641 

162 

33 

6518 

#1950-51 

6 

9 

94 

243 

914 

1452 

1449 

1169 

1021 

589 

162 

53 

7161 

1951-52 

5 

10 

159 

406 

1043 

1328 

1298 

998 

1011 

449 

220 

13 

6940 

1952-53 

0 

10 

116 

591 

740 

1102 

1254 

1013 

900 

596 

211 

10 

6543 

1953-54 

0 

0 

123 

294 

711 

1154 

1318 

863 

1008 

416 

327 

45 

6259 

1954-55 

0 

4 

74 

418 

783 

1167 

1360 

1158 

968 

308 

195 

61 

6446 

1955-56 

0 

2 

83 

385 

954 

1339 

1258 

1120 

962 

584 

242 

29 

6958 

1956-57 

0 

13 

123 

224 

820 

1129 

1556 

973 

922 

480 

245 

28 

6513 

1957-58 

0 

5 

155 

493 

820 

1044 

1374 

1358 

924 

487 

158 

80 

6898 

1958-59 

3 

20 

102 

314 

741 

1428 

1598 

1215 

941 

511 

133 

18 

7024 

1959-60 

6 

0 

95 

497 

1066 

998 

1262 

1235 

1313 

435 

244 

33 

7184 

1960-61 

4 

3 

89 

406 

751 

1331 

1403 

934 

849 

654 

288 

30 

6742 

1961-62 

9 

3 

133 

372 

796 

1300 

1559 

1213 

1038 

527 

134 

34 

7118 

1962-63 

14 

1 

179 

339 

778 

1325 

1725 

1357 

819 

425 

246 

34 

7242 

#1963-64 

2- 

17 

95 

127 

647 

1605 

1181 

1133 

1008 

489 

122 

56 

6402 

1964-65 

9 

51 

145 

519 

713 

1298 

1405 

1194 

1204 

579 

145 

26 

7288 

1965-66 

1 

30 

134 

392 

758 

1005 

1595 

1142 

844 

620 

417 

45 

6903 

1966-67 

0 

7 

122 

417 

773 

1238 

1244 

1341 

892 

513 

385 

22 

6954 

1967-68 

42 

51 

134 

439 

910 

1149 

1349 

1266 

754 

453 

275 

24 

6846 

1968-69 

15 

21 

95 

393 

809 

1224 

1453 

1017 

1047 

490 

210 

120 

6894 

1969-70 

4 

1 

115 

406 

845 

1256 

1627 

1191 

983 

502 

203 

44 

7257 

1970-71 

5 

2 

117 

377 

812 

1182 

1549 

1114 

1007 

504 

258 

5 

6932 

1971-72 

14 

5 

95 

209 

771 

1031 

1483 

1287 

1006 

606 

164 

79 

6750 

1972-73 

17 

26 

119 

491 

845 

1338 

1193 

1061 

675 

520 

261 

2 

6568 

1973-74 

0 

3 

99 

281 

744 

1260 

TOTAL  PRECIPITATION  TOTAL  SNOWFALL 


Year 

Jan. 

Feb 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Season 

July 

Aug.  |  Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

(une 

Total 

1934 

0.79 

0.34 

0.85 

1.60 

0,68 

2.991 

3.90 

2.59 

4 ,46 

1.19 

7.88 

1.39 

27.61 

1934-35 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

13.0 

5.6 

9.7 

7.1 

T 

0.5 

0.0 

35.9 

1935 

2.52 

1.90 

2.09 

2.21 

5.95 

6,77 

6,33 

6.23 

2.69 

1.66 

4.39 

0.95 

43.69 

1935-36 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

6.3 

18.5 

18.0 

1.0 

9.0 

0.0 

0.0 

53.8 

1936 

1.72 

1.97 

0.43 

1.75 

1.06 

3.82 

0,66 

10.73 

7,86 

3.79 

1.06 

3.91 

38.71 

1936-37 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.0 

4.5 

1.5 

4.0 

3.3 

T 

0.0 

0.0 

15,3 

1937 

3.27 

1.51 

1.30 

4.02 

3.25 

6.90 

0,05 

3.71 

2.51 

2.52 

1.05 

1.02 

30.61 

1937-38 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.3 

3.6 

3.0 

1.2 

4.5 

6.0 

0.0 

0.0 

19.6 

1938 

3.57 

1.72 

3.80 

1.71 

4.36 

5.89 

5,40 

5.54 

7.56 

0.79 

2.08 

1.91 

93.83 

1938-39 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.5 

5.5 

10.0 

7.0 

6.5 

T 

0.0 

0.0 

29.5 

1939 

2.17 

1.88 

1.26 

2.83 

4.06 

3.32 

2.29 

2.37 

1.65 

3.93 

0.56 

0.33 

26.15 

1939-40 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.0 

T 

12.3 

12.5 

3.0 

0.5 

1.5 

0.0 

29.8 

1940 

1.84 

1.08 

1.52 

3.65 

9 .  U9 

9,97 

9,56 

7.95 

0.37 

3.13 

2.23 

1.64 

42.28 

1940-41 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.7 

2.0 

15.2 

4.5 

8.0 

T 

0.0 

0.0 

34,4 

1941 

3.71 

1.20 

2.91 

2.75 

9.11 

6,08 

3,23 

3.33 

10.26 

5.46 

2.04 

2.02 

46.60 

1941*42 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

10.5 

14.5 

7.5 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

36 , 5 

1942 

1.29 

0.70 

l.o3 

1.06 

4.68 

4.38 

4,00 

7.88 

6.04 

2.53 

3.25 

3.35 

90.79 

1942*43 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

32.0 

4.0 

15.0 

T 

0.0 

0,0 

61.0 

1943 

4.40 

1.01 

4,95 

4.22 

5.72 

2.80 

5.00 

6,88 

1.61 

1.95 

2.35 

0.59 

40.90 

1943-44 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.1 

0.3 

2.5 

21.8 

8.4 

T 

0.0 

0.0 

36,1 

1944 

1.70 

3.32 

6.20 

4,00 

5.20 

4.74 

3.79 

5,60 

2.62 

0.88 

2.99 

1.49 

92.51 

1944-45 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

11.0 

12.0 

6.0 

T 

T 

T 

0.0 

30.3 

1945 

0.97 

2.25 

1.87 

9.33 

7.67 

5.60 

2,16 

3.41 

8.58 

0.95 

3.27 

2.53 

43.59 

1945-46 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.0 

14.5 

4.0 

15.5 

9.5 

1946 

5.80 

2.05 

2.98 

0.91 

3.19 

4.96 

0.35 

2.30 

1.82 

3.92 

2.11 

1946-47 

1.0 

0.0 

0,0 

1947 

2.00 

0,25 

1.75 

3.42 

3.74 

4.08 

3,68 

2.03 

2.78 

1.72 

2.78 

1.11 

29,34 

1947-48 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.8 

3.0 

7.0 

1.2 

14.3 

T 

0,0 

0.0 

40 , 3 

1948 

1.56 

1.77 

4.04 

1.66 

4,78 

1.63 

2,58 

1.36 

1.83 

1.40 

2.54 

1.19 

26.34 

1940-49 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.8 

9.5 

8.2 

1.5 

2.5 

0,0 

0.0 

25.5 

1949 

2.66 

2.20 

2.95 

2.62 

1.53 

5.29 

3,93 

1.31 

2.25 

1.88 

0.62 

1.86 

28.60 

1949-50 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

4.0 

3.0 

8.5 

5.5 

2.1 

0.0 

0.0 

25,1 

#1950 

1.93 

1.82 

1.77 

9.71 

1.29 

5,67 

6.19 

5,18 

5.85 

0.69 

0.89 

2.69 

38.68 

#1950-51 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

17.8 

7.4 

5.1 

5.0 

3.0 

0.0 

0,0 

43,3 

1951 

1.00 

1,90 

1.56 

3.45 

3.76 

2,93 

7.41 

9,92 

2.99 

4.29 

4. 14 

1.00 

90.12 

1951-52 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

14.7 

18.4 

9.6 

2.8 

9.1 

0.1 

0.0 

0.0 

54.7 

1952 

1.24 

0.26 

3.66 

2.49 

3,20 

9,78 

11,81 

3,06 

0.94 

0.01 

3.27 

1.57 

36.29 

1952-53 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.5 

10.9 

0.2 

5.5 

T 

0.0 

0,0 

20.1 

1953 

1.09 

1.78 

2.07 

2.91 

2.91 

6,07 

2.37 

1.65 

2.68 

1.60 

0.51 

2.81 

28.95 

1953-5^ 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

4.5 

2.6 

4.3 

6. 1 

T 

T 

0.0 

21,0 

1954 

0.43 

1.50 

2.19 

5.11 

3.27 

4.72 

3.61 

4,90 

2.92 

7.92 

1.51 

2.37 

40.45 

1954-55 

0,0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

13.3 

2.3 

2.6 

5.0 

0.0 

0.0 

0,0 

26,0 

1955 

1.13 

1.40 

2.93 

2.99 

2.76 

3.46 

2.71 

3,75 

2.6  2 

3.61 

0.90 

0.37 

28.53 

1955-56 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.1 

5.2 

1.2 

4.7 

1.6 

T 

0.0 

0.0 

16.8 

1956 

0.42 

1.18 

1.02 

4.8C 

5.20 

1.58 

4.95 

9.26 

0,50 

0.98 

2.07 

0.97 

27.43 

1956*57 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.0 

14.8 

1.2 

1.0 

T 

0,0 

0.0 

21,0 

1957 

1.40 

1.61 

1.89 

9.17 

4.23 

1.95 

9.39 

4.55 

0,63 

1.69 

3.59 

3.06 

32.61 

1957-58 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

3.0 

9.1 

1.6 

2.5 

T 

0.0 

0.0 

17 , 5 

1958 

0.55 

0.28 

0.52 

1.90 

2.29 

3,91 

5.31 

2.51 

2.90 

2.24 

2.18 

0.75 

24.29 

1958-59 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

11.5 

21.4 

5.9 

13.5 

1.1 

0.0 

0.0 

54,9 

1959 

1.51 

2.24 

4.94 

5.13 

2.61 

4.00 

7,56 

9,79 

9.73 

5.56 

2.18 

2.77 

47.97 

1959-60 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

6.9 

8.9 

9.1 

19.5 

9.7 

T 

T 

0.0 

55.2 

I960 

4.66 

1.76 

2.23 

5,89 

4 ,66 

4.22 

3.79 

4,94 

9.56 

5.13 

2.08 

0.64 

44.51 

1960-61 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.6 

5.7 

1.9 

2.5 

7.8 

4.4 

0.0 

0.0 

22.9 

1961 

0.18 

1.06 

5.02 

2.87 

1,44 

1.65 

3.92 

1.12 

10,68 

6.05 

4.83 

0,97 

40.39 

1961-62 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.1 

8.8 

16.0 

15.1 

7.9 

1.1 

0.0 

0 . 0 

51,0 

1962 

2.36 

1.4Q 

3.17 

2.92 

4.23 

1,88 

5.56 

2,57 

1.73 

0.95 

0.84 

0.50 

27.70 

1962-63 

o.o 

0.0 

0.0 

0.1 

T 

3.7 

11.3 

8.4 

12.2 

T 

0,0 

0.0 

35,7 

1963 

0.60 

0.38 

2.94 

5.51 

1.89 

4.27 

5.16 

1.89 

3.95 

1.04 

2.34 

0,79 

30.71 

1963-64 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

8.6 

2.0 

6.5 

22.7 

T 

0.0 

0.0 

1964 

0.97 

0.50 

3.64 

8.17 

3.41 

6,51 

5,20 

1,99 

3.32 

0.11 

4.51 

0,91 

39,24 

1964-65 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

10.3 

10.3 

5.0 

19.2 

T 

0.0 

0,0 

47 ,6 

1965 

4.40 

0.83 

2.30 

4,62 

5,66 

2.56 

3,81 

9.27 

8.23 

2.91 

1.83 

3.03 

49.95 

1965-66 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

5.5 

11.0 

0.3 

1.0 

T 

1.0 

0.0 

10.9 

1966 

1.39 

2.04 

2.75 

4.96 

4,76 

9.53 

1.59 

1.50 

1.18 

2.51 

3.53 

2.16 

32,90 

1966-67 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

7.8 

8.1 

11.6 

6.5 

3.8 

T 

0.0 

37 . 8 

1967 

1.91 

0.92 

1.63 

5.30 

2,48 

9,9b 

1.32 

3.71 

3.11 

5.06 

2.58 

1.55 

39,05 

1967-68 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

0.7 

2.0 

2.9 

2.3 

0.6 

0.3 

0.0 

0.0 

11,0 

1968 

0.58 

0.37 

1 .00 

4.92 

3,78 

6,26 

2,62 

6,33 

6,76 

1.26 

2.80 

3.31 

39.99 

1968*69 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.5 

8.9 

4.6 

0.8 

4.9 

T 

0.0 

0.0 

23,7 

1969 

1.86 

0.04 

1.59 

4,45 

5.75 

8.90 

5,72 

2.19 

1.87 

8.32 

1.95 

1.20 

43.29 

1969*70 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

16.0 

8.2 

5.4 

6.4 

6.7 

0.0 

0.0 

43.3 

1970 

0.51 

0.56 

1.89 

3.75 

5.50 

4.2U 

9.29 

0,67 

10,63 

4.03 

1.36 

1.37 

38.76 

1970-71 

o.o 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.2 

10.0 

3.4 

14.6 

0.4 

0.0 

0.0 

31.6 

1971 

l.n 

2.67 

2.11 

1.79 

1.83 

2.37 

2.81 

1.98 

2.36 

1.99 

2.24 

5.04 

27.80 

1971-72 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

0.2 

5.5 

7.9 

15.7 

2.7 

0.0 

0.0 

37,0 

1972 

0.66 

0,60 

2.79 

6.21 

4.57 

8,27 

8,39 

9.10 

6.51 

9.29 

1.39 

2.37 

55.15 

1972-73 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

4.4 

8.7 

0.4 

6.9 

0.9 

5.2 

0.0 

0.0 

26,6 

1973 

1.67 

1.56 

4.53 

9.92 

6,98 

5.16 

5.81 

1,89 

8.52 

5.15 

1.97 

3.32 

56.40 

1973-74 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

20.0 

RECORD 

MEAN 

1.73 

1.39 

2.52 

3.97 

3,77 

9,38 

3.77 

3.66 

4,06 

2.86 

2.30 

1.68 

35.59 

| 

Record  mean  values  above  (not  adjusted  for  instrument  location  changes  listed  in  the  Station  Location  table)  are  means  for  the 
period  beginning  in  1930  for  temperature  and  1906  for  precipitation. 

#  Indicates  a  break  in  the  data  sequence  during  the  year,  or  season,  due  to  a  station  move  or  relocation  of  instruments.  See 
Station  Location  table.  Data  are  from  Cooperative  locations  through  1950  and  from  Airport  locations  thereafter. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Elevation  above 

Sea 

Ground 

Sea 

level 

level 

00 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

© 

© 

u 

© 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Latitude 

North 

Longitude 

West 

Ground  at  tem¬ 

perature  site 

Wind  instruments 

a 

o 

a 

© 

$ 

© 

i 

i 

w 

Psychrometer 

Telepsychrometer 

Tipping  bucket 

rain  gage 

Weighing  rain  ga> 

8"  rain  gage 

Hygrothermoraet 

Pyra  nometer 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  North  Main 

12/  2/72 

10/  7/93 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  T.  D.  Robertson. 

731  North  Court  Street 

11/  ?/93 

12/  7/12 

.25  mi.  WSW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer,  H.  C.  Porter. 

1135  North  Court  Street 

1/  7/13 

6/01/18 

.  5  mi .  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  Dr.  John  R.  Porter. 

731  North  Court  Street 

6/02/18 

7/29/20 

. 5  mi .  SW 

42°  17' 

89°  05’ 

720 

5 

3 

Observer,  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7/30/20 

9/23/53 

. 7  5  mi .  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer,  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter . 

2221  North  Winnebago 

9/24/53 

6/30/57 

1.1  mi.  NW 

42°  18' 

89°  06' 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Building 
4.7  miles  South  of  P.  0. 

12/19/50 

11/04/58 

42°  12' 

89°  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel . 

Greater  Rockford  Airport 

11/05/58 

Present 

35  feet  E 

42°  12' 

89°  06' 

#724 

a20 

6 

5 

b6 

c4 

d4 

First-Order  Weather  Bureau. 

#  -  728  to  11/10/62  and  727  to 

Fed.  Facilities  Building 

8/22/63. 

a  -  33  to  12/6/62. 
b  -  5  to  11/6/62. 

c  -  3  to  11/6/62. 

d  -  Commissioned  8/22/63  1850 

feet  SSE  of  instrument 
shelter . 

Requests  for  additional  climatic  information  should  be  addressed  to:  Director,  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.  C.  28801 


Sale  Price:  15  cents  per  copy.  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA.  Remittances  and  correspondence 
regarding  this  publication  should  be  sent  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.  C.  28801.  Attn:  Publications. 
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NARRATIVE  CLIMATOLOGICAL  SUMMARY 


Rockford’s  climate  is  characterized  by  hot  sum¬ 
mers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across 
Lake  Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in 
the  Rockford  area,  and  temperatures  are  some¬ 
what  higher  than  those  westward  around  the 
Mississippi  River.  Conversely,  in  summer,  the 
cooling  effect  of  Lake  Michigan  sometimes  is 
felt  as  far  westward  as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  average  annual  preci¬ 
pitation  occurs  in  the  three  summer  months  of 
June  to  August,  and  64  percent  in  the  six  months, 
April  to  September,  no  month  averages  less  than 
4  percent  of  the  annual  total. 

Though  summers  may  be  described  as  hot, 
seldom  does  oppressive  heat  prevail  for  ex¬ 


tended  periods.  In  general,  the  summers  are 
pleasant,  and  they  provide  the  populace  with 
ample  opportunity  to  enjoy  the  many  recreational 
features  of  the  area. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is  con¬ 
tinuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  period  1906  thrdugh  1963,  the 
average  number  of  days  between  the  last  tem¬ 
perature  of  32°  or  below  in  the  spring  and  the 
first  in  the  fall  is  157.  The  average  date  of  the 
last  32°  temperature  in  the  spring  is  April  30, 
and  the  first  in  the  fall  is  October  4.  The  latest 
freezing  temperature  recorded  during  these  years 
was  May  26,  1925,  and  the  earliest  was  Septem¬ 
ber  14,  1923. 
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METEOROLOGICAL  DATA  FOR  THE  CURRENT  YEAR 


Station:  ROCKFORD/  ILLINOIS  GREATER  RQCKFQRD  AIRPORT  Standard  time  used:  CENTRAL  Latitude:  42°  12'  N  Longitude:  89°  06'  W  Elevation  (ground)  :  724  feet  Year:  1972 

sXaiSuej  -  uoijexpej 
jejos  XjTep  aSejaAV 

Number  of  days 

Temperatures 

Minimum  I 

/AOjaq 

pue  Oo 

cmooooo  ooooor-  in 

r-4  (\J 

Mojaq 

Pueo2C 

HB^rcoo  0  0  0  -c  m  r-  -a- 

r«WM  CM  r-4  •  CM  -4- 

i  1 

Maximum  1 

MO^aq 

Pue0Z£ 

0  r-  -J-  0  0  0  0  O  O  O  CM  CD  0 

H  r-4  iH  >0 

++  aAoqe 

pueo06 

0  0  0  O  c\j  0  0  0  0  co 

2oj  Xab3H 

•-«  0  >3-  m  0  r-  cm 

CM 

sunojsjapunqx 

0  0  cm  10  0  O'  O'  0  cm  0  0  r- 

r~*  >* 

sjouj  jo  qoui  o'  T 

sjanad  90j  ‘/vtoug 

cm  m  m  ■— *  0  0  0  0  0  0  cm  cm  ct> 

•—4 

9J0iu  jo  qoui  XO' 
uoTjejidpajj 

co  0  cm  0  cm  r-  cn  cm  ^  m  O'  0  0 

>4  •— •  * — 1  f— 1  ■— «  i-<  f—4  r—4  r—4  cn 

r-4 

Sunrise  to  sunset 

Xpnoio 

OM'iMMO  in  in  m  co  in  ^  0 

Xpnop 

Apj«d 

r-«oc0'Or-O'  O'  0  •— <  n-  >4  co  cm 

■-*  r~*  O' 

JB3I3 

®  0  0  n  cm  h  r -  *o  -o  0  r-4  co 

^  <-*  r- 

)dsuns  O)  asuuns 

J8A03  i(}|S  93ej0AV 

•n  — «  O'  cn  cn  —c  r-<o«nooor-  co 

■0  r-  0  r-  cn  m  ■O'O'OOO'r^  0 

aurqsuns 
aiqrssod  jo  juaojacj 

Wind  81 

Fastest  mile 

ajBa 

+  • 

Hin  o>  44  a  -o  m  0  z  >3- 

CM  »-«  CM  •-•  ^-4  r-4  C^t  r-4  ^-4  <  (M 

uorjoajrQ 

r-  >0  O'  cm  O'  00  <0  >-»  0  ®  4  r- 

CM  CM  CM  --c  ■— *  CM  mOcnCMOCM  CM 

paadg 

0  O'  cm  0  O'  m  m>  0  a>  n  0 

-4  cm  cn  cn  cm  cm  cm  cm  cn  cm  cm  cm  4- 

paads  aSejaAV 

o-  r-  O-  cn  «j  cm  <0  cn  0  0  0  cn  r-4 

•  •••••  ••••••  • 

CM  O  CM  «—*  0O  O'  NO  O'  O'  O'  O  O 

Resultant 

paads 

cm  0  co  cn  0  0  4  ®  in  cn  cm  ®  O' 

m  CM  CM  cn  CM  CM  CM  •— «  >— <  CM  CM  0 

UOTXOajIQ 

r-O'OC'^in  •— *  cm  co  r— t  >— <  r^-  >0 

(Min  cn  0  >nn  cm  cm  ■-<  cm  cn  cm  cm 

Relative  humidity 

00 

jnoH  - 

0  h  4-  h  0  h  ncn4  cm  ocm  co 

>0  r-~  0  -c  m  in  4>c^r-i^oco  0 

CM  Qj' 

jnojx  ^  E 

4-  co  m  0  <4  0  ino-i4  4)  O'  0 

■0  0  0  0  n  a  0  r-  r-  «o  r-  -o 

0  ra 
jnoH  0  8 

J 

cm  co  r—  « cn  cn  -1  m  4  Mn  0  -4 

4-  r-  CD  CD  CD  O  O'  O  CD  CO  CD  00 

0 

jnoH  0 

cMMAMns  o  o®  ^  in  cn  —♦ 

r-  r-  r-  r-  r~  4-  ao-ma  a®  co 

Precipitation 

Snow,  Ice  pellets 

ajBQ 

<o  o  • 

r-  cm  0  r—  co  cm  r-4  or  o 

CM  CM  H  |  |  <CM 

m  o  31 

CM 

•sjq  ft 

ur  jsajeajr) 

4-  cn  >4  in  o  o  ooo^^-cm  4- 

CM  cn  O  CM  O  O  O  O  O  O  CM  4  O 

r-4  r-4 

lB101 

no't'NOo  o  o  o  4-  r-  o 

inMftiMOO  00004-00  m 

r-»  4 

ajea 

cn  4  in  4)  cn  cm  o  o  «o 

cm  •  «o  co  >— <  •— *  cm  •— <  cm  cm  cn  Z)  CM 

CM  I^III  llllll  <11 

cm  r-m  4  m  cm  •- *  »-*  o*  m 

r-4  r-4  r-4  CM  r-4  CM  CM  CM 

sjq  ft 
ur  jsajeajQ 

O'  (MOMOcn  in  4  CM  4  m  O'  4 

r<  CM  O'  •— c  4  O  4>CMr-4incM  CM 

O  O  O  cn  •-*  4  (M  4  CM  «— •  O  •-*  4 

IB1°X 

ooo'-cr-r-  O'  o  -h  O'  O'  r-  n 

oor^cMmcM  cn  •— c  in  cm  cn  cn  r-< 

O  O  CM  4>  4  00  CD  O'  -O  4  r-4  CM  in 

m 

Degree  days 

(Base  65°) 

3ui|oo3 

O  O  O  O  O'  4  4  O'  in  O  O  O  r-4 

BO  ■— ICMh  —» 

r-4  CM  CM  r-~ 

SurjeaH 

m  h  o  «  4  O'  r-  o  O'  'H  a  a  r-4 

cocooO'Oh-  — •  cm  O'  4  cn  o 

4  CM  O  «0  •  •— l  4  CO  cn  4 

^4  r-4  r-4  r-4 

Temperature 

Extremes 

ajBQ 

■f  -f  • 

m  r-  in  co  o  mo'OO'O'^  zin 

r-4  r—4  r-4  CO  r~<  CM  ^ 

jsa/Aoq 

O'  >o  m  m  o  co  mo''0*-if^co  O' 

■-«  r-4  r—4  cn  Cn  44inCMHH  r-4 

ii  ii 

ajBQ 

+  ♦  • 

CD  O'  — •  CO  «— •  cn  •-*  CD  O  CM  CM  CM  z  cn 

•-I  CM  »-«»-•  CM  CM  •  CM  ZD 

~> 

jsaqSiH 

co  cm  co  r-  o  4  cn  Hin  a  Ah  4 

4inoMJ'Oi  o  o  co  h-  in  4  o 

Averages 

Xjmuon 

o  m  4  in  m  co  ^cncn0''04>  cn 

h-  O  CM  4  CM  in  r*  r-4  (C\  (JO  O  r-4  4J 

— 4  CM  cn  4  4>  4J  h-  h-  O  4  cn  CM  4 

UJnUiTUTUi 

t\iea 

-i  a  co  O'  4  O'  •— i  cn  4  co  o  4  m 

•  •••••  ••••••  • 

d  r-i  cn  4  o  cn  cm  cn  4  o  cm  4  h~ 

r—4  cm  cn  a  in  0'0m4m— 4  cn 

UiniUTXBUJ 

Airea 

O'  r-4  O'  r-4  CM  >D  O  CM  CM  O  — -4  CO  O 

in  0  C  4  4  h-  0  0'Nh  .-I  co  m 

CM  CM  4  in  h-  h-  BNh  A  4T»J  in 

Month 

CL 

Z  CD  cL  cL  >-  Z  — J  o  n.  J—  >  O  <1 

<  uj  <  a  <  D  DDUJUOIU  ID 

->u-  r  <  r  -j  ~)  <  a  □  z  d  >- 

m 

w 

5S 

w 

P£ 

H 

XI 

W 

Q 

£ 

< 

ui 

£ 

C 

w 

2 

CO 

J-l 

C 

2 

pc; 

O 

2 


s^aj3uBi  -  uoyiBipBj 
JBJ0S  XjIBp  93BJ9AV 

Mean  number  of  days 

ratures 

Min. 

Moyaq 

PUBoO 

O'  0  4  0  0  0  0  O  O  O  O  O  CM  -5“ 

MOjaq 

pue02e 

O'  oh  ao  -co  000'00'>0  cn 

CM  CM  CM  r-4  CM  4 

*4 

Tempe 

Max. 

/Aojaq 

PUB02e 

O'  O'  4  m  O  O  O  O  O  O  O  CM  4  4 

9-4  r-4  r-4  m 

++  aAoqe 

PUB0Q6 

O'  o  o  o  o  *  cn  m  cn  --4  *  o  o  cn 

r-4 

3oj  i^ABag 

cm  cn  cn  cm  4  r-4  •— «  cm  •— *  cm  cn  cn  4 

CM  CM 

suuoxsjapunqx 

CM  *  #  CM  4  m  co  co  o  m  cm  -4  *  cm 

cm 

ajou;  jo  qour  q  t 
sjagad  aoi  ‘avou§ 

cm  m  cm  cn  *  *  o  o  o  o  *  ^  cm 

CM  r-4 

ajoiu  jo  qoui  X0‘ 
uoTjexrdpajg 

CM  O'  h~  «-4  CM  •— 1  o  O  *  O'  a  ro  O  CM 

CM  r—4  r—4  r — 4  r—4  r-4  r-4 

r  4 

Sunrise 

to 

sunset 

iCpnoio 

cm  h-  m  o  m  4  cm  o  o  «-4  cm  h~  O'  co 

CM  r—4  r—4  r—4  r—4  r—4  r—4  r-4  r-4  r-4  r-4  r-4  r-4  -O 

Xpnop 

XlJJBd 

CM  h  AO  ®  O  h  CM  CM  O'  CD  -Dm  r-4 

CM  r-4  r-4  r-4  O 

r-4 

JB9J3 

cm  hoohmh  O'  0-  o  ^-4  r^-  h-  ro 

CM  r—4  r—4  O' 

xasuns  oj  asrjuns 
J3A0D  Xqs  ueafl 

CM  h-4hO  — ♦  O  -O  4  4  4  O'  --4  CM 

CM  .  ••••••  • 

■000*000  A  A  A  A  -O  h  O 

autqsuns  aiqrssod  jo  pj 

d3 

*o 

c 

Fastest  mile 

JB9A 

•f  -► 

cm  cn  cn  cn  4  co  -4  a  -c  -c  -«  o  •  cn 

r-  m  m  in  m  vO  AooO'Oh  at  in 

O'  O'  O  O  CO  O'  O  O  O'  O'  O'  O'  Q.  O' 

r—4  r— 4  r — 1  r—4  r—4  » — 1  r — 4  f— #  r—4  r—4  r — 4  r—4  ^  r—4 

uorpajtQ 

cm  r-  in  in  -4  cn  cn  o'ooinoo'  >-* 

CM  CM  CM  CM  r-4  CM  CM  CM  CM  CM  CM  CM  CM  r-4 

paads 

CM  OA«4  h  O  OBINJh  04  4 

cm  4  4  4  m  4  4  in  4  in  in  4  4  in 

uorpajyp 

SuxytBAajg 

cn  22UJZUJS  X  X  X  X  X  X  X 

r-4  z  z  z  z  Z  to  in  cn  co  in  z  z  z 

xxaxui®  AAWAXX  z 

paads  uea^i 

CM  CMOAhhcn  -4  O'  CD  4  4  CM  O' 

CM  ••••••  ••••••  • 

O  O  r-4  r-4  O  O'  BhBO  OO  O' 

r—4  i — 4  r — 4  r—4  r—4  r—4  r—4 

Relative 

humidity 

CO 

jnoH  *  *  _ 

O'  m  cd  m  0  cn  m  co  cm  m  4  cn  od  4 

r-  0  0  m  in  in  m  -o  0  0  h-  h-  0 

CM  E 

jnog  r— q  -5 

O'  O'  4  0  co  cn  0  h-coo'h-'Ocn  r-4 

roommmm  in  in  m  in  0  r-  -o 

■O  CO 

jnog  o  g 

O'  h  h  O'  r-4  O  CVJ  0  --4  0  4  cn  4  cn 

hhh  a  e  a  co  O'  O'  cd  <d  co  cd 

o  ci 
JnoH  o 

O'  h  a  0  0  0  m  Ah  oa  ocm  0 

h-h~h*r^h-h~  a  a  a  h  a  a  co 

Precipitation 

Snow,  Ice  pellets 

reaA 

♦ 

•O  O  CM  CJ  h~  h-  r-4  4  •  O 

oohho  0  a  in  co  0 

O'  O'  O'  O'  ^  O'  O'  O'  UJ  O' 

r—4  r—4  r—4  r—4  r—4  r-4  r—4  r—4  IL  r-4 

•sjq  ft  “I 
uiniurxB^ 

cm  cn  O'  4  h-  0  0  0  0  cm  m  0  O' 

cm  ••••►—•  ••••••  • 

O'OO'O  0  0  0  0  CM  O'  00  0 

je3A 

C'040'0  h  «-4  r4  *4 

in  o  o  h  vO  -o  m  m  cl  o 

O'  O'  O  O'  O'  O'  O'  O'  <3  O' 

Xiqjuoui 

UJnUJTXBl\ 

CM  >t  Ahh  OO  O  O  O  CM  h~  4  h- 

CM  ••••••  ••••••  • 

r— i  O'  CM  O  —4  0  O  O  O  CM  4  CO  CM 

CM  r-4  CM  r—4  r—4  CM 

|BJ0J  UBa^J 

CM  (M  cn  r—4  r—4  o  000CM04  O' 

CM  4  4  4  4  4  4  • 

cd  m  co  r—4  o  oooocMh-  cm 

m 

jeaA 

O  O  O'  CM  O'  O'  CM  CM  r-4  4  r-4  •-*  •  r—4 

O'OmhO'O  in  h  o  in  o  h  o.  o 

O'O'O'O'O'O'  O'O'O'O'O'O'  uj  O' 

1  4  *  4  r—4  P — 4  i — 4  « — t  r-4  r-4  r-4  r-4  r-4  r-4  in  r-4 

sjq  t?Z  ui 

luniutxBW 

CM  O'  cn  O  h-  4  in  cn  4  -O  CM  o  4  o 

CM  B  h  h  r-4  O  r-l  O  CM  in  CM  CM  CM  in 

•  ••••■  •■••••  • 
CM  r-4  r—4  cn  CM  4  A  4  A  A  A  CM  m 

JB9A 

r-4  O'  B  H  H  h  h  O  A  CM  A  A  •  CM 

oomr-om  o  h-  in  in  in  in  i-m 

O'O'O'O'O'O-  O'O'O'O'O'O-  l_>  O' 

r—4  *—4  r—4  r—4  r—4  1 — 4  r—4  r—4  r—4  r—4  r-4  r-4  f  1  r—4 

Aiqjuom 

uimuTUi^j 

CM  CO  4  CM  O'  4  m  CM  h  O  «-4r4h  r-4 

cm  ^-4  o  in  h-  4  4  cn  o  in  o  a  cn  o 

O  O  O  r-4  — •  r-4  — *00000  O 

reaA 

0r-4r-440'f—  CM  A  •-<  O'  r-4  r-4  •  CM 

o  r-  o  o  o  o  in  o  o  o  o  h  _ i  in 

O'O'O'O'O'O*  O'O'O'O'O'O*  >  f» 

H  r-4  r4  H  H  r-4  r-t  r—t  r-4  r4  r-4  —y  r-4 

Ayqjuoui 

umturxBfli 

CM  Ah  CMh  A  B  r*h  a  CM  m  •r  r4 

CM  ■0>00^h-0'  CDCM-OincDO  CD 

■  •••••  ••••••  ■ 

4  cm  in  co  in  O'  •-<  O'  o  cd  4  in  r-4 

yejoj  jBtujofj 

B  4  A  A  A  O  4  4  r-4  O  h-  O  CM 

^  O'  4  4  O  co  cn  HH  Ah  Ah  -O 

X  ••••••  ••••••  • 

'  r-4  r-4  cm  cn  cn  4  4  4  cn  cm  cm  r-4  in 

cn 

(0g9  aseg)  s^ep 
aajSap  3urjeaq  xbujjo^j 

Ah  HA  A  O  -O  O'  4  O  h-  r-4  O 

O'  A  A  A  H  A  A  r-4  o  m  CM  cn 

ii-  cn  >— «  O'  in  cm  ^-4  4  cd  cm  00 

-*  -*  r—4  O 

Temperature 

Extremes  ^ 

JB3A 

-►  ♦ 

O  CM  ACM  A  CM  h  A4  CM4A  •  O 

h-  h-  A)  h-  -O  h-  -O  -O  O  h-  O  A>  Zh- 

O'O'O'O'O'O'  O'O'O'O'O'O-  <  O' 

r—4  r—4  r—4  r—4  r—4  r—4  r—4  r—4  r—4  r—4  r-4  r—4  “>  r—4 

pa/woy 
p  jo  oag 

o*  cm  'O  cm  in  4  co  cn  m  cn  r-4  cn  0  cm 

CM  r-4  r-4  CM  cn  4  4  A  N  CM  CM 

II  II 

•  je9A 

♦  ♦ 

h~  in  h-  O  CM  r-4  in  r-l  r- 1  r-4  4  o  •  in 

OAOhhh  Ahhh  Ah  —I  O 

O'O'O'O'O'O-  O'O'O'O'O'O-  3  O' 

r—4  r-4  r-4  r-4  r-4  r-4  r-4  r-4  r4  r^  r-4  r-4  — >  r-4 

jsaqSrq 

pjooag 

O'  OA  AAOB  O'  4  CM  O  4  m  O' 

A  A  h  ®  O'  O'  O'  O'  O'  O  h-  O  O' 

Normal 

<m)uom 

o  4  o  co  r-4  h-  cm  in  co  in  r-4  >o  o 

c  ••••••  •••••■  • 

W  CM  4  4  h~  O'  O'  4  CM  m  CM  h-  in  CO 

cm  cm  m  4  in  o  h  h  a  in  cn  cm  4 

lunuirutui 

*nBa 

h  r—4  O'  h  4  r-4  CO  O  O'  O  h-  cn 

c-  ••••••  •■••••  • 

B-  A  A  A  A  h  a  CM  O  CM  O  CO  h-  CO 

r-4  r-4  cm  cn  4  m  A  a  a  4  cm  h  cn 

LUnUJTXElU 

^i?Ba 

CM  h  O'  h  A  O'  cn  CM  O  r-4  r-4  in  CO 

w  0  CM  CM  CD  00  0  4  in  4  A)  cn  D 

A  A  4  a  h  m  co  co  h-  A  4  cn  in 

qjuo^ 

'm  ->  u.  3:  <1  Z  ~>  ->  <  1/1  □  z  Q  Qt 

^  >- 

w  ^ 
ca 


>,3 
4J  e 


O  C 
O 


ta 

<U  £ 
■P  O 
•H  C 
CO  CO 

L* 

QJ  i— I 
.CrC 
U  U 
O  C 

p  e 

CO 

T3  | 

cu  £ 

X)  *rH 
0)  X 
0)  CO 

u  £ 

X 

<1) 

m 


(U  r—4 
QJ  M 

co  QJ 
Ol  U-> 

§  TD 

u  c 


Q> 

E 


rd  C 

UO 

5  f 

o  c 
u  > 
43  4 


(I? 


n  qj 

5  8.3 

3  a  <= 


V  T3  O  T3 

•a  c  qj 

e  «  ^  QJ 
~  oj  a 
e  --Q  co 

I  £  E  on 

E  4.  3  c 
^  o  c  -- 

gZ  c 


g  00  T3  O 
i  «  oj  u 
^S2  « 

« ■  s« 

t"  x) 
c  cn  : 

.-a  .2 

*£  D- 

2|8e 
L  o  (C  w 


2  3.2  % 

ifl  m  M  Si 

r-  O  "O 

■5  i  qj  c 
moiJ  3 
S°-o  c 

S,  :■§! 

-Sr®  -r  o 
U.P  *  S 


■frig's 

c  au  “  u 

£  C  QJ  QJ  C 

£  E  box:  qj 
)  2J  «H  co 
>  >»  oj 
B  —  «  00  — 

•2-3*2  & 

OJ  O  — i 
i_  QJ  > 

^  born  >,* 
t3  «  O"  ° 

sss^s 

31-  a*  no 
o  °  a>  9  c 
x:  co  ■o  t>0B 
hfoS” 

8h5cS 

®  £  13  ■&  o 

-  8-8.8  Ms 

_  •>  °  «  U  M  ' 

-5  e  s c  ° 

S  &3-  &s 

0J  m  «  T3  "c 

E  c  v  ^  c  fc 
oj  *_  B  o  01  'r 


•  CO  QJ  CO  w 

:  c  ^  oj  o 

g  C0  C  .QJ  « 

!  ”  ■  «3|f 

•  oj  B  qj 

'■£  3-3  «g 

O  3  u" 


Q>  I 
D.^ 
6  « 
8| 

j>£* 
2  © 
o  ° 

4-*  >» 
co  B 

C  Jh 
0J  CO 

E  a 
o  « 

C  CO 
QJ  I 

•5° 


3  "3 

CJ  3 
CD  O 


T3  QJ 
3  > 
O  CO 


B  co  ®  o 

2  QJ  S  .5  ^ 

2  2”S 

■  bo  QJ  Hj  M 

gi^i? 

MS  0> 

“■SogS1 

*°  x, 

bo  .  3  oj 

c^Eo" 
~  O  C- 

™  o  >H  — ' 

QJ  CD  ^  O 
I  <3  -  n 

■  .e£2- 

s  oSJia 

S-lls 

■S  »  8,  ■£ 

a  QJ  c  QJ  - 

M  E  o  w 


CO  co 
QJ 

=  r. 


g.JS  g 
sis 


lary  data, 
r  years  If 

-z  » 

§  |  0 

E  o>  8 

*->  0)  O' 

.  ir£si 

2  £-o- 

1  °dS 

based 

more 

recor 
tals  (1 

.-8E 
££-  o 
«  2  c 
QJ  QJ  to 
>>XJ  co  r 


-  2*2^ 
S3  «  c2 

E  E  “b  2 


®  °  5  QJ  2 

QJ  O  «  E 
“  "  h  S  Qj 

fis&  i 

llil“ 


>.»3 

tJ  01  £  c  • 

SE-^25 

8  to  w  -  ■ 

"■£8  3  "  „ 

Ert^^^coQJQJ 

k2o£C  n^ 
£  nf  S“  o  o;-s  a 

hscssSi, 

Qlt  Jl  -  QJ  -  h  1IX 


JO-i 


denotes  one  gram  calorie  per  square  centimeter. 


S5h  5 

U n  $roC 

AVERAGE  TEMPERATURE 


5RARy 


TOTAL  DEGREE  DAYS 
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ROCKFORD,  ILLINOIS 


Year 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Season 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

Total 

1933 

33.9 

22.3 

35.1 

46.5 

61,2 

77.! 

75.2 

70,6 

69.1 

50.6 

37.4 

27.9 

50.6 

1933-34 

0 

6 

59 

456 

040 

1160 

1091 

1189 

980 

461 

90 

4 

6336 

1934 

30.1 

22.8 

33.7 

49.9 

68.0 

77. C 

78.2 

72.4 

63.  ] 

56,0 

44.1 

23.0 

51.5 

1934-35 

0 

36 

119 

291 

633 

1309 

1357 

1064 

767 

552 

341 

83 

6552 

1935 

21.5 

27.3 

40.5 

47.1 

54.3 

65. ; 

78.3 

73,3 

64.5 

53,0 

36.5 

22.6 

48.7 

1935-36 

0 

31 

118 

306 

865 

1321 

1575 

1595 

817 

620 

93 

46 

7467 

1936 

14.5 

10.2 

39.0 

44.8 

66.3 

67.2 

80.1 

76,4 

66.3 

50 , 6 

36.3 

29.9 

40.5 

1936-37 

0 

1 

101 

454 

869 

1096 

1353 

1165 

993 

559 

191 

40 

6822 

1937 

21.6 

23.7 

33.2 

46.7 

60.6 

68.7 

75.9 

77,0 

63.6 

49.5 

35.3 

23.6 

48.3 

1937-38 

0 

0 

157 

508 

901 

1290 

1320 

920 

659 

452 

193 

20 

6420 

1938 

22.7 

32.4 

44.1 

50.4 

60,4 

68.2 

74,5 

74,7 

64.3 

56.6 

40,6 

27.0 

51.3 

1930-39 

0 

1 

100 

284 

743 

1188 

1128 

1169 

872 

594 

128 

28 

6235 

1939 

28.9 

23.5 

37.2 

45.9 

64,7 

71.5 

75.4 

72.1 

69.2 

53.1 

39.3 

33.2 

51.2 

1939-40 

0 

3 

76 

399 

780 

994 

1625 

1117 

1063 

545 

271 

15 

6888 

1940 

12.8 

26.8 

31.0 

47.1 

57.1 

70.4 

75.5 

71.7 

63.7 

55.3 

35.5 

29.5 

48.1 

1940-41 

8 

25 

134 

314 

093 

1110 

1257 

1175 

1039 

335 

118 

39 

6447 

1941 

24.7 

23.3 

31.7 

54.6 

64.6 

70.0 

75.0 

73,1 

67.1 

54.0 

42.3 

34.0 

51.3 

1941-42 

0 

4 

75 

339 

692 

967 

1336 

1142 

774 

338 

227 

39 

5933 

1942 

22.1 

24.5 

40.3 

54.9 

59.6 

70.0 

74.5 

71.4 

61.9 

53.3 

41.5 

21.6 

49.6 

1942-43 

4 

17 

211 

374 

714 

1354 

1382 

1079 

1014 

505 

264 

42 

6960 

1943 

20.7 

26.6 

32.5 

48.5 

58.0 

72.6 

75.2 

73.2 

60.7 

51.9 

34.0 

27.2 

48.5 

1943-44 

1 

8 

191 

419 

915 

1180 

1090 

1080 

1043 

600 

129 

31 

6687 

1944 

30.2 

28.0 

31.6 

45.3 

64,9 

72.1 

73.0 

73.2 

66.0 

53.1 

42.7 

21.4 

50.2 

1944-45 

4 

9 

76 

382 

678 

1360 

1470 

1062 

527 

469 

354 

107 

6498 

1945 

17.8 

27.3 

48.2 

49.8 

54.1 

65.4 

71.8 

72.5 

63.8 

51.6 

38.9 

20.3 

48.5 

1945-46 

14 

12 

141 

425 

791 

1392 

1194 

1076 

632 

1946 

25.4 

26.7 

44.9 

1946-47 

500 

306 

75 

1947 

48.6 

55.7 

67.1 

71.7 

80,6 

67.5 

62.1 

33.1 

29.0 

1947-48 

14 

1 

133 

153 

969 

1123 

1468 

1173 

922 

341 

264 

31 

6592 

1948 

17.9 

24.8 

35.5 

54.7 

57.1 

68.7 

75.7 

73.0 

68.1 

51.3 

42.5 

28.4 

49.9 

1948-49 

1 

4 

56 

434 

686 

1143 

1261 

1123 

883 

403 

151 

8 

6233 

1949 

24.6 

25.1 

36.8 

49,1 

62.8 

73.9 

76.9 

73.7 

59.4 

57.1 

40,2 

29.7 

50.8 

1949-50 

0 

1 

190 

205 

751 

1103 

1196 

1130 

1026 

641 

162 

33 

6518 

#1950 

26.7 

24.9 

31.1 

42.4 

61.4 

69.1 

71.1 

69,2 

62.5 

57.8 

34.4 

18.0 

47,4 

#1950-51 

6 

9 

94 

243 

914 

1452 

1449 

1169 

1021 

589 

162 

53 

7161 

1951 

18.0 

23.2 

31.8 

45.4 

61.4 

65.6 

71.6 

68,7 

60.4 

52.5 

30.1 

21.9 

45.9 

1951-52 

5 

10 

159 

406 

1043 

1328 

1298 

998 

1011 

449 

220 

13 

6940 

1952 

22.8 

30.4 

32.2 

50.3 

58.9 

72.7 

75.2 

70,6 

63.5 

45.8 

40.2 

29.2 

49.3 

1952-53 

0 

10 

116 

591 

740 

1102 

1254 

1013 

900 

596 

211 

10 

6543 

1953 

24.4 

28.5 

35.7 

44.9 

59.7 

72.1 

74.7 

73.5 

63.7 

56.1 

41.1 

27.6 

50.2 

1953-54 

0 

0 

123 

294 

711 

1154 

1318 

663 

1008 

416 

327 

45 

6259 

1954 

22.2 

33.9 

32.3 

50,9 

54,6 

73.] 

73.7 

70,9 

65.8 

52.0 

38.6 

27.2 

49.6 

1954-55 

0 

4 

74 

418 

783 

1167 

1360 

1158 

968 

308 

145 

61 

6446 

1955 

20.9 

23.4 

33.5 

54.6 

61,8 

66.4 

79.5 

76,3 

65.0 

52.5 

32.9 

21.7 

49.0 

1955-56 

0 

2 

03 

385 

954 

1339 

1258 

1120 

962 

584 

242 

29 

6958 

1956 

24.2 

26.0 

33.7 

45.4 

58.9 

73.4 

71.8 

72,0 

62.1 

57,3 

37.4 

28.3 

49.3 

1956-57 

0 

13 

123 

224 

820 

1129 

1556 

973 

922 

480 

245 

28 

6513 

1957 

14.6 

30.1 

35.1 

49.1 

57,7 

69.7 

75.4 

71.7 

61.2 

48,9 

37.5 

31.1 

40.5 

1957-58 

0 

5 

155 

493 

820 

1044 

1374 

1358 

924 

487 

156 

80 

6890 

1958 

20.5 

16.4 

35.0 

48.6 

60,9 

63.7 

70.9 

72,6 

63.4 

54.9 

40.0 

18.7 

47.1 

1958-59 

3 

20 

102 

314 

741 

1428 

1598 

1215 

941 

511 

133 

18 

7024 

1959 

13.3 

21.4 

34.4 

47.7 

64.2 

70.4 

72.2 

75.8 

65.8 

48.7 

29.3 

32.6 

48.0 

1959-60 

6 

0 

95 

497 

1066 

990 

1262 

1235 

1313 

435 

244 

33 

7184 

1960 

24.1 

22.3 

22.5 

50.8 

57.2 

67.1 

71.4 

72.7 

66.4 

51.8 

39.8 

21.9 

47.3 

1960-61 

4 

3 

89 

406 

751 

1331 

1403 

934 

849 

654 

288 

30 

6742 

1961 

19.5 

31.5 

37.4 

43.0 

56.3 

68.9 

72.3 

72.4 

65.1 

53.0 

38.3 

22.6 

48.4 

1961-62 

9 

3 

133 

*'■*•372 

796 

1300 

1559 

1213 

1038 

527 

134 

34 

7118 

1962 

14.5 

21.4 

31.4 

47.7 

64.4 

69.0 

69.5 

71.7 

60.5 

54.6 

38.0 

22.1 

47.1 

1962-63 

14 

1 

179 

339 

778 

1325 

1725 

1357 

819 

425 

246 

34 

7242 

#1963 

9.3 

16.3 

38.4 

50.7 

57.6 

71.1 

73.8 

69.8 

64.0 

62.0 

43.2 

13.2 

47.4 

#1963-64 

2 

17 

95 

127 

647 

1605 

1181 

1133 

1008 

409 

122 

56 

6482 

1964 

26.7 

25.7 

32.3 

48.5 

62.6 

68.6 

72.8 

66,9 

62.7 

48.1 

41.1 

22.9 

48.3 

1964-65 

9 

51 

145 

519 

713 

1290 

1405 

1194 

1204 

579 

145 

26 

7288 

1965 

19.5 

22.1 

25.9 

45.6 

61.9 

67.9 

72.9 

69.7 

62.2 

52.4 

39.6 

32.3 

47.7 

1965-66 

1 

30 

134 

392 

758 

1005 

1595 

1142 

844 

620 

417 

45 

6983 

1966 

13.4 

23.9 

37.6 

44.1 

51.4 

69.2 

75.4 

69.7 

62.5 

51.4 

39.0 

24.6 

46.9 

1966-67 

0 

7 

122 

417 

773 

1238 

1244 

1341 

892 

513 

305 

22 

6954 

1967 

24.6 

16.9 

35.9 

47.8 

52.9 

68.4 

69.6 

66,1 

62.4 

51.3 

34.4 

27.7 

46.5 

1967r68 

42 

51 

134 

439 

910 

1149 

1349 

1266 

754 

453 

275 

24 

6846 

1968 

21.2 

21.2 

40.4 

49.7 

56.1 

69.6 

70.9 

71.4 

63.2 

53.2 

37.8 

25.3 

48.4 

1968-69 

15 

21 

95 

393 

809 

1224 

1453 

1017 

1047 

490 

210 

120 

6894 

1969 

17.9 

28.3 

31.0 

48.4 

59.4 

63.6 

72.6 

71.7 

63.1 

49.8 

36.7 

24.2 

47.2 

1969-70 

4 

1 

115 

486 

845 

1256 

1627 

1191 

983 

502 

203 

44 

7257 

1970 

12.5 

22.4 

33.1 

48.5 

60,4 

68.5 

73.6 

71.4 

63.6 

52.8 

37.7 

26.6 

47.6 

1970-71 

5 

2 

117 

377 

812 

1182 

1549 

1114 

1007 

504 

258 

5 

6932 

1971 

14.8 

25.0 

32.3 

48.0 

57.0 

74.2 

70.7 

70,7 

68.1 

59.2 

39.1 

31.5 

49.2 

1971-72 

14 

5 

95 

209 

771 

1031 

1483 

1287 

1006 

606 

164 

79 

6750 

1972 

17.0 

20.5 

32.4 

44,5 

62.3 

65.8 

71.1 

71.3 

63.3 

48.9 

36.6 

21.6 

46.3 

1972-73 

17 

26 

119 

491 

845 

1338 

RECORD 

MEAN 

21.1 

24.7 

35.2 

48.2 

59.4 

69.1 

73.9 

72,0 

64.2 

52.7 

38.5 

25.7 

48.8 

MAX 

29.7 

33.4 

44.5 

59.3 

71.2 

80.6 

85.7 

83.7 

75.9 

63.9 

47.2 

33.5 

59.1 

MIN 

12.4 

16.0 

25.9 

37.1 

47.6 

57. 6| 

62.0 

60.2 

52.5 

41.5 

29.7 

17.9 

38.4 

TOTAL  PRECIPITATION  TOTAL  SNOWFALL 


Year 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Season 

July 

Aug. 

Sept 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

Total 

1933 

1.33 

0.75 

2.98 

2.09 

8.88 

2.34 

6.30 

1.38 

3.06 

1.44 

0.48 

0.56 

31.59 

1933-34 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.0 

4.5 

T 

2.6 

0.5 

T 

0.0 

0.0 

8.8 

1934 

0.79 

0.34 

O'.  8  5 

1.60 

0.68 

2.49 

3.40 

2.54 

4.46 

1.19 

7.88 

1.39 

27.61 

1934-35 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

13.0 

5.6 

9.7 

7.1 

T 

0.5 

0.0 

35.9 

1935 

2.52 

1.90 

2.09 

2.21 

5.95 

6,77 

6.33 

6.23 

2.69 

1.66 

4.39 

0.95 

43.69 

1935-36 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

6.3 

18.5 

18.0 

1.0 

9.0 

0.0 

0.0 

53.8 

1936 

1.72 

1.97 

0.43 

1.75 

1.06 

3,82 

0.66 

10.73 

7.86 

3.74 

1.06 

3.91 

38.71 

1936-37 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.0 

4.5 

1.5 

4.0 

3.3 

T 

0.0 

0.0 

15.3 

1937 

3.27 

1.51 

1.30 

4.02 

3.25 

6,40 

0.05 

3.71 

2.51 

2.52 

1.05 

1,02 

30.61 

1937-38 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.3 

3.6 

3.0 

1.2 

4.5 

6.0 

0.0 

o.o 

19.6 

1938 

3.57 

1.72 

3',  00 

1.71 

4.36 

5,89 

5,40 

5.54 

7.56 

0,79 

2.08 

1.41 

43.83 

1930-39 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.5 

5.5 

10.0 

7.0 

6.5 

T 

0.0 

0.0 

29.5 

1939 

2.17 

1.88 

1.26 

2.83 

4.06 

3,32 

2.29 

2.37 

1.65 

3.43 

0.56 

0.33 

26,15 

1939-40 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

o.o 

T 

12.3 

12.5 

3.0 

0.5 

1.5 

0.0 

29.8 

1940 

1.84 

1.88 

1.52 

3.65 

4.04 

9,47 

4.56 

7.95 

0.31 

3.13 

2.23 

1.64 

42.28 

1940-41 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.7 

2.0 

15.2 

4.5 

8.0 

T 

0.0 

0.0 

34.4 

1941 

3.71 

1.20 

2.41 

2.75 

4.11 

6.08 

3.23 

3.33 

10.26 

5,46 

2.04 

2.02 

46.60 

1941-42 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

10.5 

14.5 

7.5 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

36.5 

1942 

1.29 

0.70 

1.63 

1.06 

4.68 

4,38 

4.00 

7.88 

6.04 

2.53 

3.25 

3.35 

40.79 

1942-43 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

32.0 

4.0 

15.0 

T 

0.0 

o.o 

61.0 

1943 

4.40 

1.01 

4.95 

4.22 

5.72 

2.80 

5.00 

6.88 

1.61 

1.45 

2.35 

0,59 

40.98 

1943-44 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.1 

0.3 

2.5 

21.8 

8.4 

T 

0.0 

0.0 

36.1 

1944 

1.78 

3.32 

6'.  20 

4.00 

5.20 

4,74 

3.79 

5.60 

2.62 

0.80 

2.89 

1,49 

42.51 

1944-45 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

11.0 

12.0 

6.0 

T 

T 

T 

0.0 

30.3 

1945 

0.97 

2.25 

1.07 

4.33 

7.67 

5,60 

2.16 

3.41 

8.58 

0.95 

3.27 

2.53 

43.59 

_ _ 

1945-46 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.0 

14.5 

4.0 

15.5 

9.5 

1946 

5.80 

2,05 

2.98 

0.91 

3.19 

4,98 

0.35 

2.30 

1.82 

3.82 

2.11 

1946-47 

1.0 

0.0 

0.0 

1947 

2.00 

0.25 

1.75 

3.42 

3.74 

4.08 

3.68 

2.03 

2.78 

1.72 

2.78 

1.11 

29.34 

1947-48 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.8 

3.0 

7.0 

1.2 

14.3 

T 

0.0 

0.0 

40.3 

1948 

1.56 

1.77 

4.04 

1.66 

4.7E 

1.63 

2.58 

1.36 

1.83 

1.40 

2.54 

1.19 

26.34 

1948-49 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o- 

T 

3.8 

9.5 

8.2 

1.5 

2.5 

0.0 

o.o 

25.5 

1949 

2.66 

2.20 

2.45 

2.62 

1.53 

5.29 

3.93 

1.31 

2.25 

1.88 

0.62 

1.86 

28.60 

1949-50 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

4.0 

3.0 

8.5 

5.5 

2.1 

0.0 

o.o 

25.1 

#1950 

1.93 

1.82 

1'.77 

4.71 

1.29 

5,67 

6.19 

5.18 

5.85 

0.69 

0.89 

2.69 

38.68 

#1950-51 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

17.8 

7.4 

5.1 

5.0 

3.0 

0.0 

0.0 

43.3 

1951 

1.00 

1.90 

1.56 

3.45 

3.76 

2.93 

7.41 

4.92 

2.99 

4.26 

4.14 

1.80 

40.12 

1951-52 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

14.7 

18.4 

9.6 

2.8 

9.1 

0.1 

0.0 

0.0 

54.7 

1952 

1.24 

0.26 

3'.  66 

2.49 

3.20 

4.76 

11.81 

3.06 

0.94 

0.01 

3.27 

1.57 

36.29 

1952-53 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.5 

10.9 

0.2 

5.5 

T 

0.0 

0.0 

20.1 

1953 

1.09 

1.78 

2'.  07 

2.91 

2.91 

6,07 

2.37 

1.65 

2.68 

1.60 

0.51 

2.81 

28.45 

1953-54 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

4.5 

2.6 

4.3 

6.1 

T 

T 

0.0 

21.8 

1954 

0.43 

1.50 

2.19 

5.11 

3.27 

4,72 

3.61 

4.90 

2.92 

7.92 

1.51 

2.37 

40.45 

1954-55 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

13.3 

2.3 

2.6 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26.0 

1955 

1.13 

1.40 

2.93 

2.99 

2.76 

3,46 

2.71 

3.75 

2.62 

3.61 

0.80 

0.37 

28.53 

1955-56 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.1 

5.2 

1.2 

4.7 

1.6 

T 

0.0 

o.o 

16.8 

1956 

0.42 

1.18 

r.02 

4.80 

5.20 

1,58 

4.95 

4.26 

0.50 

0,48 

2.07 

0.97 

27.43 

1956-57 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.0 

14.8 

1.2 

1.0 

T 

0.0 

0.0 

21.0 

1957 

1.40 

1.61 

1.89 

4.17 

4.23 

1.45 

4.39 

4.55 

0.63 

1.64 

3.59 

3.06 

32.61 

1957-58 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

3.0 

9.1 

1.6 

2.5 

T 

0.0 

0.0 

17.5 

1958 

0.55 

0.28 

0.52 

1.90 

2.24 

3.41 

5.31 

2.51 

2.40 

2.24 

2.18 

0.75 

24.29 

1958-59 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

11.5 

21.4 

5.9 

13.5 

1.1 

0.0 

0.0 

54.9 

1959 

1.51 

2.24 

4',  94 

5.13 

2.61 

4,00 

7.56 

4.74 

4.73 

5.56 

2,18 

2.77 

47.97 

1959-60 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

6.9 

8.9 

9.1 

19.5 

9.7 

T 

T 

0.0 

55.2 

1960 

4.66 

1.76 

2',  23 

5.84 

4.66 

4.22 

3.79 

4.94 

4.56 

5.13 

2.08 

0.64 

44.51 

1960-61 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.6 

5.7 

1.9 

2.5 

7.8 

4.4 

0.0 

o.o 

22.9 

1961 

0.16 

1.06 

5'.  62 

2.07 

1.44 

1.65 

3.92 

1.12 

10.68 

6.05 

4.83 

0.97 

40.39 

1961-62 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.1 

8.8 

16.0 

15.1 

7.9 

1.1 

0.0 

0.0 

51.0 

1962 

2.36 

1.49 

3.17 

2.42 

4.23 

1.88 

5.56 

2.57 

1.73 

0,95 

0.84 

0,50 

27.70 

1962-63 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

T 

3.7 

11.3 

8.4 

12.2 

T 

0.0 

0.0 

35.7 

1963 

0.60 

0.38 

2.94 

5.51 

1.89 

4.27 

5.16 

1.84 

3.95 

1,04 

2.34 

0,79 

30.71 

1963-64 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

8.6 

2.0 

6.5 

22.7 

T 

0.0 

0.0 

39.8 

1964 

0.97 

0.50 

3.64 

8.17 

3.41 

6.51 

5.20 

1.99 

3.32 

0.11 

4.51 

0.91 

39.24 

1964-65 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

10.3 

10.3 

5.0 

19.2 

T 

0.0 

0.0 

47.6 

1965 

4.40 

0.03 

2.30 

4.62 

5.66 

2,56 

3.81 

9.27 

8.23 

2.91 

1.83 

3.03 

49.45 

1965-66 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.l 

5.5 

11.0 

0.3 

1.0 

T 

1.0 

0.0 

18.9 

1966 

1.39 

2.04 

2'.  75 

4.96 

4.76 

4,53 

1.59 

1.50 

1.18 

2.51 

3.53 

2.16 

32.90 

1966-67 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

7.8 

8.1 

11.6 

6.5 

3.8 

T 

0.0 

37.8 

1967 

1.41 

0.92 

1.63 

5.30 

2.48 

9,98 

1.32 

3.71 

3.11 

5.06 

2.58 

1.55 

39.05 

1967-68 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

0.7 

2.0 

2.9 

2.3 

0.6 

0.3 

0.0 

0.0 

11.0 

I960 

0.58 

0.37 

l.oo 

4.92 

3.78 

6,26 

2.62 

6.33 

6.76 

1.26 

2.80 

3.31 

39.99 

1968-69 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.5 

8.9 

4.6 

0.8 

4.9 

T 

0.0 

0.0 

23.7 

1969 

1.86 

0.04 

1.59 

4.45 

5.75 

8.90 

5.72 

2.14 

1.87 

8.32 

1.45 

1.20 

43.29 

1969-70 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.8 

16.0 

8.2 

5.4 

6.4 

6.7 

0.0 

o.o 

43.3 

1970 

0.51 

0.56 

r.89 

3.75 

5.50 

4.2C 

4.29 

0.67 

10.63 

4.03 

1.36 

1.37 

38.76 

1970-71 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.2 

10.0 

3.4 

14.6 

0.4 

0.0 

0.0 

31.6 

1971 

1.11 

2.67 

2.11 

1.79 

1.83 

2.37 

2.81 

1.48 

2.36 

1.99 

2.24 

5.04 

27.80 

1971-72 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

0.2 

5.5 

7.9 

15.7 

2.7 

0.0 

0.0 

37.0 

1972 

0.66 

0.60 

2.79 

6.21 

4.57 

8.27 

0.39 

9.10 

6.51 

4.29 

1.39 

2.37 

55.15 

1972-73 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

4.4 

8.7 

RECORD 

MEAN 

1.73 

1.39 

2.49 

3.37 

3.72 

4.37 

3.74 

3.69 

3.99 

2.82 

2.31 

1.65 

35.27 

Record  mean  values  above  (not  adjusted  for  instrument  location  changes  listed  in  the  Station  Location  table)  are  means  for  the 
period  beginning  in  1930  for  temperature  and  1906  for  precipitation. 

#  Indicates  a  break  in  the  data  sequence  during  the  year,  or  season,  due  to  a  station  move  or  relocation  of  instruments.  See 
Station  Location  table.  Data  are  from  Cooperative  locations  through  1950  and  from  Airport  locations  thereafter. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Elevation  above 

Sea 

G  round 

Sea 

level 

level 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

Latitude 

North 

Longitude 

West 

Ground  at  temp¬ 

erature  site 

Wind  instruments 

Extreme  thermometer: 

Psychrometer 

Telepsychrometer 

Tipping  bucket 

rain  gage 

Weighing  rain  gage 

8"  rain  gage 

Hygro thermometer 

u 

d) 

<D 

E 

O 

c 

C8 

(4 

& 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  N.  Main 

12-  ?-72 

10-  ?-93 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer;  T.  D.  Robertson. 

731  N.  Court  Street 

11-  ?-93 

12-  ?-12 

1/4  mi. 

WSW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer;  H.  C.  Porter. 

1135  N.  Court  Street 

1-  ?- 13 

6-  1-18 

1/2  mi. 

NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer;  Dr.  John  R.  Porter. 

731  N.  Court  Street 

6-  2-18 

7-29-20 

1/2  mi. 

SW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer;  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7-30-20 

9-23-53 

3/4  mi . 

NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer;  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter . 

2221  N.  Winnebago 

9-24-53 

6-30-57 

1-1/8  mi 

.  NW 

42°  18' 

89°  06’ 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT  STATION 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Bldg. 

4.7  mi.  S  of  P.  O. 

12-19-50 

11-  4-58 

42°  12' 

89°  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel. 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Bldg. 

11-  5-58 

Present 

35  ft. 

E 

42°  12' 

89°  06' 

#724 

a  20 

6 

5 

b6 

c4 

d4 

First-Order  Weather  Bur.  Station. 
#-728  to  11-19-62  and  727  to 
8-22-63. 

a  -  33  to  12-6-62. 
b  -  5  to  11-6-62. 
c  -  3  to  11-6-62. 
d  -  Commissioned  8-22-63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter. 

Requests  for  additional  information  should  be  directed  to  the  National  Weather  Service  Office  for  which  this  summary  was 


issued . 


Sale  Price:  15  cents  per  copy.  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA.  Remittances  and  correspondence 
regarding  this  publication  should  be  sent  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.  C.  28801.  Attn:  Publications. 
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LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA 

ANNUAL  SUMMARY  WITH  COMPARATIVE  DATA 
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NARRATIVE  CLIMATOLOGICAL  SUMMARY 


Rockford’s  climate  is  characterized  by  hot  sum¬ 
mers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across 
Lake  Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in 
the  Rockford  area,  and  temperatures  are  some¬ 
what  higher  than  those  westward  around  the 
Mississippi  River.  Conversely,  in  summer,  the 
cooling  effect  of  Lake  Michigan  sometimes  is 
felt  as  far  westward  as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  average  annual  preci¬ 
pitation  occurs  in  the  three  summer  months  of 
June  to  August,  and  64  percent  in  the  six  months, 
April  to  September,  no  month  averages  less  than 
4  percent  of  the  annual  total. 

Though  summers  may  be  described  as  hot, 
seldom  does  oppressive  heat  prevail  for  ex¬ 


tended  periods.  In  general,  the  summers  are 
pleasant,  and  they  provide  the  populace  with 
ample  opportunity  to  enjoy  the  many  recreational 
features  of  the  area. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is  con¬ 
tinuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  period  1906  thrdugh  1963,  the 
average  number  of  days  between  the  last  tem¬ 
perature  of  32°  or  below  in  the  spring  and  the 
first  in  the  fall  is  157.  The  average  date  of  the 
last  32°  temperature  in  the  spring  is  April  30, 
and  the  first  in  the  fall  is  October  4.  The  latest 
freezing  temperature  recorded  during  these  years 
was  May  26,  1925,  and  the  earliest  was  Septem¬ 
ber  14,  1923. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


TOTAL  DEGREE  DAYS 


Year 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Season 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

Total 

1932 

30.1 

31.9 

27.9 

47.6 

61.8 

71.4 

75.5 

73.2 

62,6 

50.3 

34.2 

25.4 

49.3 

1932-33 

4 

2 

129 

464 

932 

1233 

974 

1204 

936) 

562 

170 

14 

6624 

1933 

33.9 

22,3 

35.1 

46,5 

61.2 

77.5 

75.2 

70,6 

69,1 

50.6 

37.4 

27.9 

50.6 

1933-34 

0 

6 

59 

456 

840 

1160 

1091 

1189 

980 

461 

90 

4 

6336 

1934 

30.1 

22.8 

33,7 

49.9 

68.0 

77.0 

78.2 

72.4 

63.1 

56.0 

44.1 

23.0 

51.5 

1934-35 

0 

36 

119 

291 

633 

1309 

1357 

1064 

7671 

552 

341 

83 

6552 

1935 

21.5 

27.3 

40.5 

47.1 

54.3 

65.1 

78.3 

73.3 

64.5 

53.0 

36.5 

22.6 

48.7 

1935-36 

0 

31 

118 

386 

865 

1321 

1575 

1595 

BIT 

620 

93 

46 

7467 

1936 

19.5 

10.2 

39.0 

44,8 

66.3 

67,2 

80.1 

76.4 

66.3 

50,6 

36.3 

29.9 

48.5 

1936-37 

0 

1 

101 

454 

869 

1096 

1353 

1165 

993 

559 

191 

40 

6822 

1937 

21.6 

23.7 

33.2 

46.7 

60.6 

68,7 

75.9 

77.0 

63,6 

49.5 

35.3 

23.6 

48.3 

1937-38 

0 

0 

157 

508 

901 

1290 

1320 

920 

659 

452 

193 

20 

6420 

1938 

22.7 

32.4 

4*.  1 

50.4 

60,4 

68.2 

74.5 

74.7 

64.3 

56,6 

40,6 

27.0 

51.3 

1938-39 

0 

1 

100 

284 

743 

1188 

1128 

1169 

872 

594 

128 

28 

6235 

1939 

28,9 

23.5 

37.2 

45,9 

64.7 

71.5 

75.4 

72.1 

69,2 

53.1 

39.3 

33.2 

51.2 

1939-40 

0 

3 

76 

399 

780 

994 

1625 

1117 

1063 

545 

271 

15 

6888 

1940 

12.8 

26.8 

31.0 

47.1 

57.1 

70.4 

75.5 

71.7 

63.7 

55.3 

35,5 

29.5 

48.1 

1940-41 

8 

25 

134 

314 

893 

1110 

1257 

1175 

1039 

335 

110 

39 

6447 

1941 

2# .  7 

23.3 

31.7 

54.6 

64,6 

70.0 

75.0 

73.1 

67.1 

54.8 

42.3 

34.0 

51.3 

1941-42 

0 

4 

75 

339 

692 

967 

1336 

1142 

774 

338 

227 

39 

5933 

1942 

22.1 

24.5 

40.3 

54.9 

59.6 

70.0 

74.5 

71.4 

61.9 

53.3 

41.5 

21.6 

49.6 

1942-43 

4 

17 

211 

374 

714 

1354 

1382 

1079 

1014 

505 

264 

42 

6960 

1943 

20.7 

26.6 

32.5 

48.5 

58.0 

72.6 

75.2 

73,2 

60.7 

51.9 

34.8 

27.2 

48.5 

1943-44 

1 

8 

191 

419 

915 

1180 

1090 

1080 

1043 

600 

129 

31 

6687 

1944 

30.2 

28.0 

31  .6 

45.3 

64,9 

72.1 

73.0 

73.2 

66.0 

53.1 

42.7 

21.4 

50.2 

1944-45 

4 

9 

76 

382 

678 

1360 

1470 

1062 

527 

469 

354 

107 

6498 

1945 

17.8 

27.3 

48.2 

49.8 

54.1 

65.4 

71.8 

72,5 

63.8 

51.6 

38.9 

20.3 

48.5 

1945-46 

14 

12 

141 

425 

791 

1392 

1194 

1076 

632 

1946 

25,4 

26.7 

44,9 

1946-47 

500 

306 

75 

1947 

48.6 

55.7 

67,1 

71.7 

80,6 

67.5 

62.1 

33.1 

29.0 

1947-48 

14 

1 

133 

153 

969 

1123 

1468 

1173 

922 

341 

264 

31 

6592 

1948 

17.9 

24,8 

35.5 

54.7 

57.1 

68.7 

75.7 

73,6 

68.1 

51.3 

42,5 

28.4 

49.9 

1948-49 

1 

4 

56 

434 

686 

1143 

1261 

1123 

883 

483 

151 

8 

6233 

1949 

24.6 

25.1 

36.8 

49.1 

62,8 

73.9 

76.9 

73.7 

59.4 

57.1 

40,2 

29,7 

50.8 

1949-50 

0 

1 

190 

285 

751 

1103 

1196 

1130 

1026 

641 

162 

33 

6518 

#1950 

26.7 

24.9 

31.1 

42,4 

61.4 

69.1 

71.1 

69.2 

62,5 

57.8 

34.4 

18.0 

47.4 

#1950-51 

6 

9 

94 

243 

914 

1452 

1449 

1169 

1021 

589 

162 

53 

7161 

1951 

18.0 

23.2 

31,8 

45,4 

61.4 

65.6 

71.6 

68.7 

60.4 

52.5 

30.1 

21.9 

45.9 

1951-52 

5 

10 

159 

406 

1043 

1328 

1298 

998 

1011 

449 

220 

13 

6940 

1952 

22.8 

30.4 

32.2 

50.3 

58.9 

72.7 

75.2 

70.6 

63.5 

45.8 

40.2 

29.2 

49.3 

1952-53 

0 

10 

116 

591 

740 

1102 

1254 

1013 

900 

596 

211 

10 

6543 

1953 

2#.# 

28.5 

35.7 

44,9 

59.7 

72.1 

74.7 

73.5 

63.7 

56.1 

41.1 

27.6 

50.2 

1953-54 

0 

0 

123 

294 

711 

1154 

1318 

863 

1008 

416 

327 

45 

6259 

195# 

22.2 

33.9 

32.3 

50.9 

54.6 

73.1 

73.7 

70.9 

65.8 

52.0 

38.6 

27.2 

49.6 

1954-55 

0 

4 

74 

418 

783 

1167 

1360 

1158 

968 

308 

145 

61 

6446 

1955 

20.9 

23.4 

33.5 

54,6 

61.8 

66.4 

79.5 

76,3 

65.0 

52.5 

32.9 

21.7 

49.0 

1955-56 

0 

2 

83 

385 

954 

1339 

1258 

1120 

962 

584 

242 

29 

6958 

1956 

24.2 

26.0 

33.7 

45,4 

58.9 

73.4 

71.6 

72.0 

62.1 

57.8 

37.4 

28.3 

49.3 

1956-57 

0 

13 

123 

224 

820 

1129 

1556 

973 

922 

480 

245 

28 

6513 

1957 

14.6 

30.1 

35.1 

49.1 

57.7 

69.7 

75.4 

71.7 

61.2 

48,9 

37.5 

31.1 

48.5 

1957-58 

0 

5 

155 

493 

820 

1044 

1374 

1358 

924 

487 

158 

80 

6898 

1958 

20.5 

16.4 

35.0 

48,6 

60.9 

63.7 

70.9 

72.6 

63.4 

54.9 

40.0 

18.7 

47.1 

1958-59 

3 

20 

102 

314 

741 

1428 

1598 

1215 

941 

511 

133 

18 

7024 

1959 

13.3 

21.4 

34.4 

47,7 

64.2 

70.4 

72.2 

75.8 

65.8 

48.7 

29.3 

32.6 

48.0 

1959-60 

6 

0 

95 

497 

1066 

998 

1262 

1235 

1313 

435 

244 

33 

7184 

1960 

24.1 

22.3 

22.5 

50,8 

57.2 

67.1 

71.4 

72.7 

66.4 

51.8 

39.8 

21.9 

47.3 

1960-61 

4 

3 

89 

406 

751 

1331 

1403 

934 

849 

654 

288 

30 

6742 

1961 

19.5 

31.5 

37.4 

43,0 

56.3 

68.9 

72.3 

72.4 

65.1 

53.0 

38.3 

22.8 

48.4 

1961-62 

9 

3 

133 

372 

796 

1300 

1559 

1213 

1038 

527 

134 

34 

7118 

1962 

14.5 

21.4 

31.4 

47.7 

64.4 

69,0 

69,5 

71.7 

60,5 

54.6 

38.8 

22.1 

47.1 

1962-63 

14 

1 

179 

339 

778 

1325 

1725 

1357 

819 

425 

246 

34 

7242 

#1963 

9.3 

16.3 

38.4 

50.7 

57.6 

71.1 

73.8 

69.8 

64,0 

62,0 

43,2 

13.2 

47.4 

#1963-64 

2 

17 

95 

127 

647 

1605 

1181 

1133 

1008 

489 

122 

56 

6482 

1964 

26.7 

25.7 

32.3 

48.5 

62.6 

68,6 

72.8 

66,9 

62.7 

48.1 

41.1 

22.9 

48.3 

1964-65 

9 

51 

145 

519 

713 

1298 

1405 

1194 

1204 

579 

145 

26 

7288 

1965 

19.5 

22,1 

25.9 

45.6 

61.9 

67.9 

72.9 

69.7 

62.2 

52.4 

39.6 

32.3 

47.7 

1965-66 

1 

30 

134 

392 

758 

1005 

1595 

1142 

844 

620 

417 

45 

6983 

1966 

13.4 

23.9 

37.6 

44.1 

51.4 

69.2 

75.4 

69.7 

62,5 

51.4 

39.0 

24.8 

46.9 

1966-67 

0 

7 

122 

417 

773 

1238 

1244 

1341 

892 

513 

385 

22 

6954 

1967 

24.6 

16.9 

35.9 

47.8 

52.9 

68,4 

69.6 

66,1 

62.4 

51.3 

34.4 

27.7 

46.5 

1967-68 

42 

51 

134 

439 

910 

1149 

1349 

1266 

754 

453 

275 

24 

6046 

1968 

21.2 

21.2 

40,4 

49.7 

56.1 

69,6 

70.9 

71.4 

63.2 

53.2 

37.8 

25.3 

48.4 

1968-69 

15 

21 

95 

393 

809 

1224 

1453 

1017 

1047 

490 

210 

120 

6894 

1969 

17.9 

28.3 

31.0 

48,4 

59.4 

63.6 

72.6 

71.7 

63.1 

49,8 

36.7 

24.2 

47.2 

1969-70 

4 

1 

115 

486 

845 

1256 

1627 

1191 

983 

502 

203 

44 

7257 

1970 

12.5 

22.4 

33.1 

48.5 

60.4 

68,5 

73.6 

71.4 

63.6 

52.8 

37.7 

26.6 

47.6 

1970-71 

5 

2 

117 

377 

812 

1182 

1549 

1114 

1007 

504 

258 

5 

6932 

1971 

14.8 

25.0 

32.3 

48.0 

57.0 

74.2 

70.7 

70,7 

68.1 

59.2 

39.1 

31.5 

49.2 

1971-72 

14 

5 

95 

209 

771 

1031 

RECORD 

mean 

21.2 

24.8 

35.2 

48,3 

59,3 

69.2 

73.9 

72.0 

64.2 

52.8 

38.5 

25.8 

48.8 

MAX 

29.8 

33.4 

44.5 

59,4 

71.1 

80.7 

85.8 

83.8 

75.9 

64.0 

47.3 

33.6 

59.1 

MIN 

12.5 

16.1 

25.9 

37.2 

47.5 

57.7 

62.0 

60,2 

52.5 

41.5 

29.6 

18.0 

38.4 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


TOTAL  PRECIPITATION 


TOTAL  SNOWFALL 


Year 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Season 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct.  |Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

Total 

1932 

1.90 

0,41 

3.52 

1.22 

2.23 

3.01 

2.39 

2.51 

2.05 

5.76 

0.79 

1.82 

27.61 

1932-33 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

T 

3.5 

0.5 

5.0 

12.0 

Tl 

0.0 

0.0 

21.0 

1933 

1.33 

0,75 

2.98 

2.09 

8.88 

2.34 

6.30 

1.38 

3.06 

1.44 

0.48 

0.56 

31.59 

1933-34 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.0 

4.5 

T 

2.8 

0.5 

T 

0.0 

o.o 

8.8 

1934 

0.79 

0.34 

O'.  85 

1.60 

0.68 

2,49 

3.40 

2.54 

4.46 

1.19 

7.88 

1.39 

27.61 

1934-35 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

13.0 

5.6 

9.7 

7.1 

T 

0.5 

0.0 

35.9 

1935 

2.52 

1.90 

2.09 

2.21 

5.95 

6.77 

6.33 

6.23 

2.69 

1.66 

4.39 

0.95 

43.69 

1935-36 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

6.3 

18.5 

18.0 

1.0 

9.0 

0.0 

0.0 

53.8 

1936 

1.72 

1.97 

0.43 

1.75 

1.06 

3,82 

0.66 

10.73 

7.86 

3.74 

1.06 

3.91 

38.71 

1936-37 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.0 

4.5 

1.5 

4.0 

3.3 

T 

0.0 

0.0 

15.3 

1937 

3.27 

1.51 

1.30 

4.02 

3.25 

6.40 

0.05 

3.71 

2.51 

2.52 

1.05 

1.02 

30.61 

1937-38 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.3 

3.6 

3.0 

1.2 

4.5 

6.0 

0.0 

0.0 

19.6 

1938 

3.57 

1.72 

3.80 

1.71 

4.36 

5.89 

5.40 

5.54 

7,56 

0.79 

2.08 

1.41 

43.83 

1938-39 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.5 

5.5 

10.0 

7.0 

6.5 

T 

o.o 

0.0 

29.5 

1939 

2.17 

1.88 

1.26 

2.83 

4.06 

3.32 

2.29 

2.37 

1.65 

3.43 

0.56 

0.33 

26.15 

1939-40 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

o.o 

T 

12.3 

12.5 

3.0 

0.5 

1.5 

0.0 

29.8 

1940 

1.84 

1.88 

1.52 

3.65 

4.04 

9.47 

4,56 

7.95 

0.37 

3.13 

2.23 

1.64 

42.28 

1940-41 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.7 

2.0 

15.2 

4.5 

8.0 

T 

0.0 

0.0 

34.4 

1941 

3.71 

1.20 

2.41 

2.75 

4.11 

6.08 

3.23 

3.33 

10.26 

5.46 

2.04 

2.02 

46.60 

1941-42 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

10.5 

14.5 

7.5 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

36.5 

1942 

1.29 

0.70 

1.63 

1.06 

4.68 

4.38 

4.00 

7.88 

6.04 

2.53 

3.25 

3.35 

40.79 

1942-43 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

32.0 

4.0 

15.0 

T 

0.0 

0.0 

61.0 

1943 

4.40 

1.01 

4'.  95 

4.22 

5.72 

2.80 

5.00 

6.88 

1.61 

1.45 

2.35 

0.59 

40.98 

1943-44 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.1 

0.3 

2.5 

21.8 

8.4 

T 

0.0 

0.0 

36.1 

1944 

1.78 

3.32 

6'.  20 

4.00 

5.20 

4,74 

3.79 

5.60 

2.62 

0.88 

2.89 

1.49 

42.51 

1944-45 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

11.0 

12.0 

6.0 

T 

T 

T 

0.0 

30.3 

1945 

0.97 

2.25 

1.87 

4.33 

7.67 

5.60 

2.16 

3.41 

8.58 

0.95 

3.27 

2.53 

43.59 

1945-46 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.0 

14.5 

4.0 

15.5 

9.5 

1946 

5.00 

2.05 

2.98 

0.91 

3.19 

4,90 

0.35 

2.30 

1.82 

3.82 

2.11 

1946-47 

1.0 

0.0 

0.0 

1947 

2.00 

0.25 

1.75 

3.42 

3.74 

4.08 

3.68 

2.03 

2.78 

1.72 

2.78 

1.11 

29.34 

1947-48 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.8 

3.0 

7.0 

1.2 

14.3 

T 

0.0 

0.0 

40.3 

1948 

1.56 

1.77 

4.04 

1.66 

4.78 

1.63 

2.58 

1.36 

1.83 

1.40 

2.54 

1.19 

26.34 

1948-49 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.0 

9.5 

8.2 

1.5 

2.5 

0.0 

0.0 

25.5 

1949 

2.66 

2.20 

2.45 

2.62 

1.53 

5.29 

3.93 

1.31 

2.25 

l.ee 

0.62 

1.86 

28.60 

1949-50 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

4.0 

3.0 

8.5 

5.5 

2.1 

0.0 

o.o 

25.1 

#1950 

1.93 

1.82 

r.77 

4.71 

1.29 

5.67 

6.19 

5.18 

5.85 

0.69 

0.89 

2.69 

38.68 

#1950-51 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

17.8 

7.4 

5.1 

5.0 

3.0 

0.0 

0.0 

43.3 

1951 

1.00 

1.90 

r.56 

3.45 

3.76 

2.93 

7,41 

4.92 

2.99 

4.26 

4.14 

1.60 

40.12 

1951-52 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

14.7 

18.4 

9.6 

2.8 

9.1 

0.1 

0.0 

0.0 

54.7 

1952 

1.24 

0.26 

3'.  66 

2.49 

3.20 

4.78 

11,81 

3.06 

0.94 

0.01 

3.27 

1.57 

36.29 

1952-53 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.5 

10.9 

0.2 

5.5 

T 

0.0 

0.0 

20.1 

1953 

1.09 

1.78 

2.07 

2.91 

2.91 

6.07 

2.37 

1.65 

2.68 

1.60 

0,51 

2.81 

28.45 

1953-54 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

4.5 

2.6 

4.3 

6.1 

T 

T 

0.0 

21.8 

1954 

0.43 

1.50 

2.19 

5.11 

3.27 

4.72 

3.61 

4.90 

2.92 

7.92 

1.51 

2.37 

40.45 

1954-55 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

13.3 

2.3 

2.6 

5.0 

0.0 

0.0 

o.o 

26.0 

1955 

1.13 

1.40 

2.93 

2.99 

2.76 

3.46 

2.71 

3.75 

2.62 

3.61 

0.80 

0.37 

28.53 

1955-56 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.1 

5.2 

1.2 

4.7 

1.6 

T 

0.0 

0.0 

16.8 

1956 

0.42 

1.18 

1.02 

4.80 

5.20 

1,50 

4,95 

4.26 

0,50 

0.48 

2.07 

0.97 

27.43 

1956-57 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.0 

14.8 

1.2 

1.0 

T 

0.0 

o.o 

21.0 

1957 

1.40 

1.61 

1.89 

4.17 

4.23 

1.45 

4.39 

4.55 

0.63 

1.64 

3.59 

3.06 

32.61 

1957-58 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

3.0 

9.1 

1.6 

2.5 

T 

0.0 

0.0 

17.5 

1958 

0.55 

0.28 

0.52 

1.90 

2.24 

3.41 

5.31 

2.51 

2.40 

2.24 

2.18 

0.75 

24.29 

1958-59 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

11.5 

21.4 

5.9 

13.5 

1.1 

0.0 

0.0 

54.9 

1959 

1.51 

2.24 

4'.  94 

5.13 

2.61 

4,00 

7,56 

4,74 

4.73 

5.56 

2.18 

2.77 

47.97 

1959-60 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

6.9 

8.9 

9.1 

19.5 

9.7 

T 

T 

0.0 

55.2 

1960 

4.66 

1.76 

2.23 

5.84 

4  •  66 

4.22 

3.79 

4.94 

4.56 

5.13 

2.08 

0.64 

44.51 

1960-61 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.6 

5.7 

1.9 

2.5 

7.8 

4.4 

0.0 

0.0 

22.9 

1961 

0.18 

1.06 

5.62 

2.87 

1.44 

1.65 

3,92 

1.12 

10.68 

6.05 

4.83 

0.97 

40.39 

1961-62 

0.0 

0,0 

0.0 

T 

2.1 

8.8 

16.0 

15.1 

7.9 

1.1 

0.0 

o.o 

51.0 

1962 

2.36 

1.49 

3117 

2.42 

4.23 

1.08 

5.56 

2.57 

1.73 

0.95 

0.84 

0.50 

27.70 

1962-63 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

T 

3.7 

11.3 

8.4 

12.2 

T 

0.0 

0.0 

35.7 

1963 

0.60 

0.38 

2.94 

5.51 

1.89 

4.27 

5.16 

1.84 

3.95 

1.04 

2.34 

0.79 

30.71 

1963-64 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

8.6 

2.0 

6.5 

22.7 

T 

0.0 

0.0 

39.8 

1964 

0.97 

0.50 

3.64 

8.17 

3.41 

6.51 

5.20 

1.99 

3.32 

0.11 

4.51 

0.91 

39.24 

1964-65 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

10.3 

10.3 

5.0 

19.2 

T 

0.0 

0.0 

47.6 

1965 

4.40 

0.83 

2.30 

4.62 

5.66 

2.56 

3.81 

9.27 

8.23 

2.91 

1.83 

3.03 

49.45 

1965-66 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

5.5 

11.0 

0.3 

1.0 

T 

1.0 

0.0 

10.9 

1966 

1.39 

2.04 

2175 

4.96 

4.76 

4.53 

1.59 

1.50 

1.18 

2.51 

3.53 

2.16 

32.90 

1966-67 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

7.6 

8.1 

11.6 

6.5 

3.8 

T 

0.0 

37.8 

1967 

1.41 

0.92 

1.63 

5.30 

2.48 

9.98 

1.32 

3.71 

3.11 

5.06 

2.58 

1.55 

39.05 

1967-68 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

0.7 

2.0 

2.9 

2.3 

0.6 

0,3 

0.0 

0.0 

11.0 

1968 

0.58 

0.37 

1.00 

4.92 

3.78 

6,26 

2.62 

6.33 

6.76 

1.26 

2.80 

3.31 

39.99 

1968-69 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.5 

8.9 

4.6 

0.8 

4.9 

T 

0.0 

0.0 

23.7 

1969 

1.86 

0.04 

r.59 

4.45 

5.75 

8.90 

5.72 

2.14 

1.87 

8.32 

1.45 

1.20 

43.29 

1969-70 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

16.0 

8.2 

5.4 

6.4 

6.7 

0.0 

0.0 

43.3 

1970 

0.51 

0.56 

1.89 

3.75 

5.50 

4.20 

4.29 

0,67 

10.63 

4,03 

1.36 

1.37 

38.76 

1970-71 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.2 

10.0 

3.4 

14.6 

0.4 

0.0 

0.0 

31.6 

1971 

1.11 

2.67 

2.11 

1.79 

1.63 

2,37 

2.81 

1.48 

2.36 

1.99 

2.24 

5.04 

27.80 

1971-72 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

0.2 

RECORD 

MEAN 

1.75 

1.40 

2.49 

3.33 

3.71 

4.31 

3.67 

3.61 

3.95 

2.80 

2.32 

1.64 

34.98 

Record  mean  values  above  (not  adjusted  for  instrument  location  changes  listed  in  the  Station  Location  table)  are  means  for  the 
period  beginning  in  1930  for  temperature  and  1906  for  precipitation. 

#  Indicates  a  break  in  the  data  sequence  during  the  year,  or  season,  due  to  a  station  move  or  relocation  of  instruments.  See 
Station  Location  table.  Data  are  from  Cooperative  locations  through  1950  and  from  Airport  locations  thereafter. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Requests  for  additional  information  should  be  directed  to  the  National  Weather  Service  Office  for  which  this  summary  was  issued. 


Sale  Price:  15  cents  per  copy.  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence 
regarding  this  publication  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 
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LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA 

ANNUAL  SUMMARY  WITH  COMPARATIVE  DATA 


ROCKFORD,  ILLINOIS 
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LIBRARY 


nc  ncDADTiicwT  aC  pAMMCD^c  NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE  environmental  data  service 


NARRATIVE  CLIMATOLOGICAL  SUMMARY 


Rockford’s  climate  is  characterized  by  hot  sum¬ 
mers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across 
Lake  Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in 
the  Rockford  area,  and  temperatures  are  some¬ 
what  higher  than  those  westward  around  the 
Mississippi  River.  Conversely,  in  summer,  the 
cooling  effect  of  Lake  Michigan  sometimes  is 
felt  as  far  westward  as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  average  annual  preci¬ 
pitation  occurs  in  the  three  summer  months  of 
June  to  August,  and  64  percent  in  the  six  months, 
April  to  September,  no  month  averages  less  than 
4  percent  of  the  annual  total. 

Though  summers  may  be  described  as  hot, 
seldom  does  oppressive  heat  prevail  for  ex¬ 


tended  periods.  In  general,  the  summers  are 
pleasant,  and  they  provide  the  populace  with 
ample  opportunity  to  enjoy  the  many  recreational 
features  of  the  area. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is  con¬ 
tinuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  period  1906  thrdugh  1963,  the 
average  number  of  days  between  the  last  tem¬ 
perature  of  32°  or  below  in  the  spring  and  the 
first  in  the  fall  is  157.  The  average  date  of  the 
last  32°  temperature  in  the  spring  is  April  30, 
and  the  first  in  the  fall  is  October  4.  The  latest 
freezing  temperature  recorded  during  these  years 
was  May  26,  1925,  and  the  earliest  was  Septem¬ 
ber  14,  1923. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


TOTAL  DEGREE  DAYS 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Year 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Season 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan.| 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

Total 

1931 

29.2 

33,9 

34.3 

50,4 

56.3 

73.7 

76.6 

72.3 

69.9 

56,5 

46.3 

34.3 

52.8 

1931-32 

0 

8 

60 

290 

567 

960 

1092 

968 

1154 

52B 

145 

3 

5775 

1932 

30.1 

31.9 

27,9 

47,6 

61.8 

71.4 

75.5 

73.2 

62.6 

50.3 

34.2 

25.4 

49,3 

1932-33 

4 

2 

129 

464 

932 

1233 

974 

1204 

936 

562 

170 

14 

6624 

1933 

33.9 

22.3 

35.1 

46.5 

61.2 

77.5 

75.2 

70.6 

69.1 

50,6 

37.4 

27.9 

50,6 

1933-34 

0 

6 

59 

456 

840 

1160 

1091 

1189 

980 

461 

90 

4 

6336 

1934 

30.1 

22.0 

33.7 

49,9 

68.0 

77.0 

70.2 

72.4 

63.1 

56.0 

44.1 

23.0 

51.5 

1934-35 

0 

36 

119 

291 

633 

1309 

1357 

1064 

767 

552 

341 

83 

6552 

1935 

21.5 

27.3 

40.5 

47.1 

54.3 

65.1 

78.3 

73.3 

64,5 

53.0 

36.5 

22.6 

48.7 

1935-36 

0 

31 

118 

386 

865 

1321 

1575 

1595 

817 

620 

93 

46 

7467 

1936 

14.5 

10.2 

39.0 

44,0 

66.3 

67.2 

80.1 

76.4 

66,3 

50.6 

36.3 

29.9 

48.5 

1936-37 

0 

1 

101 

454 

869 

1096 

1353 

1165 

993 

559 

191 

40 

6022 

1937 

21.5 

23.7 

33.2 

46,7 

60.6 

68.7 

75.9 

77.0 

63.6 

49.5 

35.3 

23.6 

48.3 

1937-38 

0 

0 

157 

508 

901 

1290 

1320 

920 

659 

452 

193 

20 

6420 

1938 

22.7 

32.4 

44.1 

50,4 

60,4 

68.2 

74.5 

74.7 

64.3 

56,6 

40.6 

27.0 

51.3 

1938-39 

0 

1 

100 

284 

743 

1188 

1128 

1169 

872 

594 

128 

28 

6235 

1939 

28.9 

23.5 

37.2 

45. <3 

64.7 

71.5 

75.4 

72.1 

69.2 

53.1 

39.3 

33.2 

51.2 

1939-40 

0 

3 

76 

399 

780 

994 

1625 

1117 

1063 

545 

271 

15 

6888 

1940 

12.8 

26.8 

31.0 

47.1 

57.1 

70.4 

75.5 

71.7 

63.7 

55.3 

35.5 

29.5 

48.1 

1940-41 

8 

25 

134 

314 

893 

1110 

1257 

1175 

1039 

335 

lie 

39 

6447 

1941 

24.7 

23.3 

31.7 

54,6 

64,6 

70.0 

75.0 

73.1 

67.1 

54.8 

42.3 

34.0 

51.3 

1941-42 

0 

4 

75 

339 

692 

967 

1336 

1142 

774 

338 

227 

39 

5933 

1942 

22.1 

24.5 

40.3 

54.9 

59.6 

70.0 

74.5 

71.4 

61.9 

53.3 

41.5 

21.6 

49.6 

1942-43 

4 

17 

211 

374 

714 

1354 

1382 

1079 

1014 

505 

264 

42 

6960 

1943 

20.7 

26.6 

32.5 

48.5 

50.0 

72.6 

75.2 

73.2 

60.7 

51.9 

34.8 

27.2 

48.5 

1943-44 

1 

8 

191 

419 

915 

1100 

1090 

1080 

1043 

600 

129 

31 

6687 

1944 

30.2 

28.0 

31.6 

45,3 

64.9 

72.1 

73.0 

73.2 

66.0 

53.1 

42.7 

21.4 

50.2 

1944-45 

4 

9 

76 

382 

678 

1360 

1470 

1062 

527 

469 

354 

107 

6498 

1945 

17.8 

27.3 

48.2 

49.8 

54.1 

65.4 

71.8 

72.5 

63.8 

51.6 

38.9 

20.3 

48.5 

1945-46 

14 

12 

141 

425 

791 

1392 

1194 

1076 

632 

1946 

25.4 

26.7 

44.9 

1946-47 

500 

306 

75 

1947 

48,6 

55.7 

67.1 

71.7 

80.6 

67.5 

62.1 

33.1 

29.0 

1947-48 

14 

1 

133 

153 

969 

1123 

1468 

1173 

922 

341 

264 

31 

6592 

1940 

17.9 

24.8 

35.5 

54,7 

57.1 

68.7 

75.7 

73.6 

68.1 

51.3 

42.5 

26.4 

49.9 

1948-49 

1 

4 

56 

434 

686 

1143 

1261 

1123 

883 

483 

151 

8 

6233 

1949 

24.6 

25.1 

36.8 

49,1 

62.0 

73.9 

76.9 

73.7 

59.4 

57.1 

40.2 

29.7 

50.8 

1949-50 

0 

1 

190 

285 

751 

1103 

1196 

1130 

1026 

641 

162 

33 

6518 

#1950 

26.7 

24.9 

31.1 

42,4 

61.4 

69.1 

71.1 

69.2 

62.5 

57.8 

34.4 

18.0 

47,4 

#1950-51 

6 

9 

94 

243 

914 

1452 

1449 

1169 

1021 

589 

162 

53 

7161 

1951 

1 8 , 0 

23.2 

31.8 

45,4 

61.4 

65.6 

71.6 

68.7 

60.4 

52.5 

30.1 

21.9 

45.9 

1951-52 

5 

10 

159 

406 

1043 

1328 

1298 

998 

1011 

449 

220 

13 

6940 

1952 

22.8 

30.4 

32.2 

50,3 

58.9 

72.7 

75.2 

70.6 

63.5 

45.8 

40.2 

29.2 

49.3 

1952-53 

0 

10 

116 

591 

740 

1102 

1254 

1013 

900 

596 

211 

10 

6543 

1953 

24.4 

28.5 

35.7 

44.9 

59.7 

72.1 

74.7 

73.5 

63.7 

56.1 

41.1 

27.6 

50.2 

1953-54 

0 

0 

123 

294 

711 

1154 

1318 

863 

1008 

416 

327 

45 

6259 

1954 

22.2 

33.9 

32.3 

50,9 

54.6 

73.1 

73.7 

70.9 

65.8 

52.0 

38.6 

27.2 

49.6 

1959-55 

0 

4 

74 

416 

783 

1167 

1360 

1158 

968 

308 

145 

61 

6446 

1955 

20.9 

23.4 

33.5 

54.6 

61.8 

66.4 

79.5 

76.3 

65.0 

52.5 

32.9 

21.7 

49,0 

1955-56 

0 

2 

83 

385 

954 

1339 

1258 

1120 

962 

584 

242 

29 

6958 

1956 

24.2 

26.0 

33.7 

45,4 

58.9 

73.4 

71.8 

72.0 

62.1 

57.8 

37.4 

26.3 

49.3 

1956-57 

0 

13 

123 

224 

820 

1129 

1556 

973 

922 

480 

245 

28 

6513 

1957 

14.6 

30,1 

35.1 

49.1 

57.7 

69.7 

75.4 

71.7 

61.2 

48.9 

37.5 

31.1 

48.5 

1957-58 

0 

5 

155 

493 

820 

1044 

1374 

1358 

924 

487 

158 

80 

6898 

1958 

20,5 

16.4 

35.0 

48.6 

60,9 

63.7 

70.9 

72.6 

63.4 

54.9 

40.0 

18.7 

47.1 

1958-59 

3 

20 

102 

314 

741 

1428 

1598 

1215 

941 

511 

133 

18 

7024 

1959 

13.3 

21.4 

34.4 

47.7 

64.2 

70.4 

72.2 

75.6 

65.8 

48.7 

29.3 

32.6 

48,0 

1959-60 

6 

0 

95 

497 

1066 

998 

1262 

1235 

1313 

435 

244 

33 

7184 

i960 

24.1 

22.3 

22.5 

50.8 

57.2 

67.1 

71.4 

72.7 

66.4 

51.8 

39.8 

21.9 

47.3 

1960-61 

4 

3 

89 

406 

751 

1331 

1403 

934 

849 

654 

288 

30 

6742 

1961 

19.5 

31.5 

37.4 

43.0 

56.3 

68.9 

72.3 

72.4 

65.1 

53.0 

38.3 

22.8 

48.4 

1961-62 

9 

3 

133 

372 

796 

1300 

1559 

1213 

1038 

527 

134 

34 

7118 

1962 

14.5 

21.4 

31.4 

47.7 

64,4 

69.0 

69.5 

71.7 

60.5 

54.6 

38.8 

22.1 

47.1 

1962-63 

14 

1 

179 

339 

778 

1325 

1725 

1357 

819 

425 

246 

34 

7242 

#1963 

9.3 

16.3 

38.4 

50,7 

57.6 

71.1 

73.8 

69,8 

64,0 

62.0 

43.2 

13.2 

47.4 

#1963-64 

2 

17 

95 

127 

647 

1605 

1181 

1133 

1008 

489 

122 

56 

6482 

1964 

26.7 

25.7 

32.3 

48,5 

62.6 

68.6 

72.6 

66,9 

62.7 

48.1 

41.1 

22.9 

48.3 

1964-65 

9 

51 

145 

519 

713 

1298 

1405 

1194 

1204 

579 

145 

26 

7288 

1965 

19.5 

22.1 

25.9 

45,6 

61.9 

67.9 

72.9 

69.7 

62.2 

52.4 

39.6 

32.3 

47.7 

1965-66 

1 

30 

134 

392 

758 

1005 

1595 

1142 

844 

620 

417 

45 

6983 

1966 

13.4 

23.9 

37.6 

44.1 

51.4 

69.2 

75.4 

69.7 

62.5 

51.4 

39.0 

24.6 

46.9 

1966-67 

0 

7 

122 

417 

773 

1238 

1244 

1341 

892 

513 

385 

22 

6954 

1967 

24.6 

16.9 

35.9 

47,8 

52.9 

60.4 

69.6 

66.1 

62.4 

51.3 

34.4 

27.7 

46.5 

1967-68 

42 

51 

134 

439 

910 

1149 

1349 

1266 

754 

453 

275 

24 

6846 

1968 

21.2 

21.2 

40.4 

49,7 

56.1 

69.6 

70.9 

71.4 

63.2 

53.2 

37.8 

25.3 

48.4 

1968-69 

15 

21 

95 

393 

809 

1224 

1453 

1017 

1047 

490 

210 

120 

6094 

1969 

17.9 

28,3 

31.0 

48,4 

59.4 

63.6 

72.6 

71.7 

63.1 

49,8 

36.7 

24.2 

47.2 

1969-70 

4 

1 

115 

486 

845 

1256 

1627 

1191 

983 

502 

203 

44 

7257 

1970 

12.5 

22.4 

33.1 

40,5 

60.4 

68.5 

73.6 

71.4 

63.6 

52.8 

37.7 

26.6 

47.6 

1970-71 

5 

2 

117 

377 

812 

1182 

RECDRD 

MEAN 

21.3 

24.8 

35.3 

48,3 

59.4 

69.1 

73.9 

72.0 

64.2 

52.7 

38.5 

25.6 

48.8 

MAX 

29.9 

33.4 

44.6 

59,4 

71.2 

80.6 

85.8 

63.8 

75.9 

63.9 

47.3 

33.6 

59.1 

MIN 

12.6 

16.1 

25.9 

37.2 

47.6 

57.6 

62.0 

60.2 

52.4 

41.4 

29.6 

17.9 

38.4 

TOTAL  PRECIPITATION 


Year 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

1931 

0.71 

0.39 

3.09 

1.89 

3.66 

3.57 

4.10 

2.78 

4.54 

3.96 

5.37 

2.32 

36.38 

1932 

1.90 

0.41 

3.52 

1.22 

2.23 

3.01 

2,39 

2.51 

2.05 

5.76 

0.79 

1.82 

27.61 

1933 

1.33 

0.75 

2.98 

2.09 

8.88 

2.34 

6,30 

1.38 

3.06 

1.44 

0.48 

0.56 

31.59 

1934 

0.79 

0.34 

0.85 

1.60 

0.68 

2.49 

3.40 

2.54 

4.46 

1.19 

7.88 

1.39 

27.61 

1935 

2.52 

1.90 

2.09 

2.21 

5.95 

6,77 

6.33 

6.23 

2.69 

1.66 

4.39 

0.95 

43,69 

1936 

1.72 

1.97 

0.43 

1.75 

1.06 

3,82 

0,66 

10.73 

7.86 

3.74 

1.06 

3.91 

38.71 

1937 

3.27 

1.51 

1.30 

4.02 

3.25 

6.40 

0.05 

3.71 

2.51 

2.52 

1.05 

1.02 

30.61 

1938 

3.57 

1.72 

3.80 

1.71 

4.36 

5.89 

5.40 

5.54 

7.56 

0.79 

2.08 

1.41 

43.83 

1939 

2.17 

1.88 

1.26 

2.83 

4.06 

3.32 

2.29 

2.37 

1.65 

3.43 

0.56 

0.33 

26.15 

1940 

1.84 

1.88 

1.52 

3.65 

4.04 

9,47 

4.56 

7,95 

0.37 

3.13 

2.23 

1.64 

42.28 

1941 

3.71 

1.20 

2.41 

2.75 

4.11 

6.08 

3.23 

3.33 

10.26 

5.46 

2.04 

2.02 

46.60 

1942 

1.29 

0.70 

1.63 

1.06 

4.68 

4,38 

4.00 

7.88 

6.04 

2.53 

3.25 

3.35 

40.79 

1943 

4.40 

1.01 

4.95 

4.22 

5.72 

2.80 

5,00 

6.88 

1.61 

1.45 

2.35 

0.59 

40.98 

1944 

1.78 

3.32 

6.20 

4.00 

5.20 

4.74 

3.79 

5,60 

2.62 

0.88 

2.89 

1.49 

42.51 

1945 

0.97 

2.25 

1.87 

4.33 

7.67 

5.60 

2.16 

3.41 

8.58 

0.95 

3.27 

2.53 

43.59 

1946 

5.80 

2.05 

2.98 

0.91 

3.19 

4,98 

0.35 

2.30 

1.62 

3.02 

2.11 

1947 

2.00 

0.25 

1.75 

3.42 

3.74 

4.08 

3.68 

2.03 

2.78 

1.72 

2.78 

1.11 

29.34 

1940 

1.56 

1.77 

4.04 

1.66 

4.78 

1.63 

2.58 

1.36 

1.83 

1.40 

2.54 

1.19 

26.34 

1949 

2.66 

2.20 

2.45 

2.62 

1.53 

5.29 

3.93 

1.31 

2.25 

1.88 

0.62 

1.86 

28.60 

#1950 

1.93 

1.82 

1.77 

4.71 

1.29 

5.67 

6.19 

5.18 

5.85 

0.69 

0.89 

2.69 

38.68 

1951 

1.00 

1.90 

1.56 

3.45 

3.76 

2.93 

7.41 

4.92 

2.99 

4.26 

4.14 

1.80 

40.12 

1952 

1.24 

0.26 

3.66 

2.49 

3.20 

4.78 

11.81 

3.06 

0.94 

0.01 

3.27 

1.57 

36,29 

1953 

1.09 

1.78 

2.07 

2.91 

2.91 

6.07 

2.37 

1.65 

2.68 

1.60 

0.51 

2.81 

28.45 

1954 

0.43 

1.50 

2.19 

5.11 

3.27 

4.72 

3.61 

4.90 

2.92 

7.92 

1.51 

2.37 

40.45 

1955 

1.13 

1.40 

2.93 

2.99 

2.76 

3,46 

2.71 

3.75 

2.62 

3.61 

0.80 

0.37 

28.53 

1956 

0.42 

1.18 

1.02 

4.00 

5.20 

1,58 

4.95 

4.26 

0.50 

0.48 

2.07 

0.97 

27.43 

1957 

1.4a 

1.61 

1.89 

4.17 

4.23 

1.45 

4,39 

4.55 

0.63 

1.64 

3.59 

3.06 

32.61 

1958 

0.55 

0.28 

0.52 

1.90 

2.24 

3.41 

5.31 

2.51 

2.40 

2.24 

2.18 

0.75 

24.29 

1959 

1.51 

2.24 

4.94 

5.13 

2.61 

4,00 

7.56 

4.74 

4.73 

5.56 

2.18 

2.77 

47.97 

I960 

4.66 

1.76 

2.23 

5.04 

4.66 

4.22 

3.79 

4.94 

4.56 

5.13 

2.08 

0.64 

44.51 

1961 

0.18 

1.06 

5.62 

2.87 

1.44 

1.65 

3.92 

1.12 

10.68 

6.05 

4.83 

0.97 

40.39 

1962 

2.36 

1.49 

3.17 

2.42 

4.23 

1.88 

5.56 

2.57 

1.73 

0.95 

0.84 

0.50 

27.70 

1963 

0.60 

0.38 

2.94 

5.51 

1.89 

4.27 

5.16 

1.84 

3.95 

1.04 

2.34 

0.79 

30.71 

1964 

0.97 

0.50 

3.64 

8.17 

3.41 

6.51 

5.20 

1.99 

3.32 

0.11 

4.51 

0.91 

39.24 

1965 

4.40 

0.03 

2.30 

4.62 

5.66 

2.56 

3,81 

9.27 

8.23 

2.91 

1.83 

3.03 

49.45 

1966 

1.39 

2.04 

2.75 

4.96 

4.76 

4,53 

1.59 

1.50 

1.18 

2.51 

3.53 

2.16 

32.90 

1967 

1.41 

0.92 

1.63 

5.30 

2.48 

9.98 

1.32 

3.71 

3.11 

5.06 

2.58 

1.55 

39.05 

1968 

0.58 

0.37 

1.00 

4.92 

3.78 

6.26 

2.62 

6.33 

6.76 

1.26 

2.80 

3.31 

39.99 

1969 

1.86 

0.04 

1.59 

4.45 

5.75 

8,90 

5.72 

2.14 

1.87 

8.32 

1.45 

1.20 

43.29 

1970 

0.51 

0.56 

1.89 

3.75 

5.50 

4.20 

4,29 

0.67 

10.63 

4.03 

1.36 

1.37 

38.76 

RECORD 

MEAN 

1.76 

1.38 

2.49 

3.35 

3.74 

4.34 

3.68 

3.64 

3.98 

2.02 

2.32 

1.59 

35.09 

TOTAL  SNOWFALL 


Season 

July 

Aug.lSept 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar 

Apr. 

May 

June 

Total 

1931-32 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

9,3 

2.0 

0.5 

21.5 

T 

.0.0 

0.0 

33.3 

1932-33 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

T 

3.5 

0.5 

5.0 

12,0 

T 

0.0 

0.0 

21.0 

1933-34 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.0 

4.5 

T 

2.8 

0.5 

T 

0.0 

0.0 

8.8 

1934-35 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

13.0 

5.6 

9.7 

7.1 

T 

0.5 

0.0 

35.9 

1935-36 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

6.3 

18.5 

18.0 

1,0 

9,0 

0.0 

0.0 

53.8 

1936-37 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.0 

4.5 

1.5 

4.0 

3.3 

T 

0.0 

0.0 

15.3 

1937-38 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.3 

3.6 

3.0 

1.2 

4.5 

6.0 

0.0 

0.0 

19.6 

1933-39 

0.0 

0,0 

0.0 

T 

0.5 

5.5 

10.0 

7.0 

6.5 

T 

0.0 

0.0 

29.5 

1939-40 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.0 

T 

12.3 

12.5 

3.0 

0.5 

1.5 

0.0 

29.8 

1940-41 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.7 

2.0 

15.2 

4.5 

8.0 

T 

0.0 

0.0 

34.4 

1941-42 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

10.5 

14.5 

7.5 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

36.5 

1942-43 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

32.0 

4.0 

15.0 

T 

0.0 

0.0 

61.0 

1943-44 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.1 

0.3 

2.5 

21.8 

8.4 

T 

0.0 

0.0 

36.1 

1944-45 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

11.0 

12.0 

6.0 

T 

T 

T 

0.0 

30.3 

1945-46 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.0 

14.5 

4.0 

15.5 

9.5 

1946-47 

1.0 

0.0 

0.0 

1947-48 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.8 

3.0 

7.0 

1.2 

14.3 

T 

0.0 

0.0 

40.3 

1948-49 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.8 

9.5 

8.2 

1.5 

2.5 

0.0 

0.0 

25.5 

1949-50 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

2.0 

4.0 

3.0 

8.5 

5,5 

2.1 

0.0 

0.0 

25.1 

#1950-51 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

17.8 

7.4 

5.1 

5.0 

3.0 

0.0 

0.0 

43.3 

1951-52 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

14.7 

18.4 

9.6 

2.8 

9.1 

0.1 

0.0 

0.0 

54.7 

1952-53 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.5 

10.9 

0.2 

5.5 

T 

0.0 

0.0 

20.1 

1953-54 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

4.5 

2.6 

4.3 

6.1 

T 

T 

0.0 

21.8 

1954-55 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

13.3 

2.3 

2.6 

5.0 

0.0 

0.0 

0,0 

26.0 

1955-56 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.1 

5.2 

1.2 

4.7 

1.6 

T 

0.0 

0,0 

16.8 

1956-57 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

T 

4.0 

14.0 

1.2 

1.0 

T 

0.0 

0,0 

21.0 

1957-58 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

1.3 

3.0 

9.1 

1.6 

2.5 

T 

0.0 

0.0 

17.5 

1958-59 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

11.5 

21.4 

5.9 

13.5 

i.i 

0.0 

0.0 

54.9 

1959-60 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

6.9 

8.9 

9.1 

19.5 

9.7 

T 

T 

0,0 

55.2 

1960-61 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.6 

5.7 

1.9 

2.5 

7.8 

4.4 

0.0 

0.0 

22.9 

1961-62 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.1 

8.8 

16.0 

15.1 

7.9 

1.1 

0.0 

0.0 

51.0 

1962-63 

0.0 

0.0 

0.0 

0. 1 

T 

3.7 

11.3 

8.4 

12.2 

T 

0.0 

0.0 

35.7 

1963-64 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

8.6 

2.0 

6.5 

22.7 

T 

c.o 

0.0 

39.8 

1964-65 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

10.3 

10.3 

5.0 

19.2 

T 

0.0 

0.0 

47.6 

1965-66 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.1 

5.5 

11.0 

0.3 

1.0 

T 

1.0 

0.0 

18.9 

1966-67 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

T 

7.8 

8.1 

11.6 

6.5 

3.8 

T 

0.0 

37.8 

1967-68 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

0.7 

2.0 

2.9 

2.3 

0.6 

0.3 

0.0 

0.0 

11.0 

1968-69 

0.0 

0.0 

o.c 

0,0 

4.5 

8.9 

4.6 

0.8 

4.9 

T 

o.o 

0,0 

23.7 

1969-70 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.6 

16.0 

8.2 

5.4 

6,4 

6.7 

0.0 

0,0 

43.3 

1970-71 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.2 

Record  mean  values  above  (not  adjusted  for  instrument  location  changes  listed  in  the  Station  Location  table)  are  means  for  the 
period  beginning  in  1930  for  temperature  and  1906  for  precipitation. 

#  Indicates  a  break  in  the  data  sequence  during  the  year,  or  season,  due  to  a  station  move  or  relocation  of  instruments.  See 
Station  Location  table.  Data  are  from  Cooperative  locations  through  1950  and  from  Airport  locations  thereafter. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Elevation  above 

■ 

Sea 

G  round 

Sea 

level 

level 

to 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

Latitude 

North 

Longitude 

West 

Ground  at  temp¬ 

erature  site 

Wind  instruments 

Extreme  thermometer: 

Psychrometer 

Telepsychrometer 

Tipping  bucket 

rain  gage 

Weighing  rain  gage 

8"  rain  gage 

Hygro thermometer 

Pyranometer 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  N.  Main 

12-  ?-72 

10-  ?-93 

42° 

17  ' 

89° 

05  ' 

720 

3 

Observer;  T.  D.  Robertson. 

731  N.  Court  Street 

11-  ?-93 

12-  ?-12 

1/4  mi. 

WSW 

42° 

17  ' 

89° 

05' 

720 

3 

Observer;  H.  C.  Porter. 

1135  N.  Court  Street 

1-  ?- 13 

6-  1-18 

1/2  mi. 

NE 

42° 

17  * 

89° 

05  ' 

720 

5 

3 

Observer;  Dr.  John  R.  Porter. 

731  N.  Court  Street 

6-  2-18 

7-29-20 

1/2  mi. 

SW 

42° 

17  ' 

89° 

05  * 

720 

5 

3 

Observer;  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7-30-20 

9-23-53 

3/4  mi. 

NE 

42° 

17  ' 

89° 

05  » 

720 

5 

3 

Observer;  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter . 

2221  N.  Winnebago 

9-24-53 

6-30-57 

Ul/8  mi 

.  NW 

42° 

18  ' 

89° 

06' 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT  STATION 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Bldg. 

4.7  mi.  S  of  P.  O. 

12-19-50 

11-  4-58 

42° 

12  » 

89° 

06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel. 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Bldg. 

11-  5-58 

Present 

35  ft. 

E 

42° 

12  ' 

89° 

06  ' 

#724 

a  20 

6 

5 

b6 

c4 

d4 

First-Order  Weather  Bur.  Station. 
#-728  to  11-19-62  and  727  to 
8-22-63. 

a  -  33  to  12-6-62. 
b  -  5  to  11-6-62. 
c  -  3  to  11-6-62. 
d  -  Commissioned  8-22-63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter. 

Requests  for  additional  information  should  be  directed  to  the  National  Weather  Service  Office  for  which  this  summary  was  issued. 


Sale  Price:  15  cents  per  copy-  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence 
regarding  this  publication  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 
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ROCKFORD,  ILLINOIS 


A  UNITED  STATES 
DEPARTMENT  OF 

COMMERCE 


NARRATIVE  CLIMATOLOGICAL  SUMMARY 


Rockford’s  climate  is  characterized  by  hot  sum¬ 
mers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across 
Lake  Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in 
the  Rockford  area,  and  temperatures  are  some¬ 
what  higher  than  those  westward  around  the 
Mississippi  River.  Conversely,  in  summer,  the 
cooling  effect  of  Lake  Michigan  sometimes  is 
felt  as  far  westward  as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  average  annual  preci¬ 
pitation  occurs  in  the  three  summer  months  of 
June  to  August,  and  64  percent  in  the  six  months, 
April  to  September,  no  month  averages  less  than 
4  percent  of  the  annual  total. 

Though  summers  may  be  described  as  hot, 
seldom  does  oppressive  heat  prevail  for  ex¬ 


tended  periods.  In  general,  the  summers  are 
pleasant,  and  they  provide  the  populace  with 
ample  opportunity  to  enjoy  the  many  recreational 
features  of  the  area. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is  con¬ 
tinuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  period  1906  thrdugh  1963,  the 
average  number  of  days  between  the  last  tem¬ 
perature  of  32°  or  below  in  the  spring  and  the 
first  in  the  fall  is  157.  The  average  date  of  the 
last  32°  temperature  in  the  spring  is  April  30, 
and  the  first  in  the  fall  is  October  4.  The  latest 
freezing  temperature  recorded  during  these  years 
was  May  26,  1925,  and  the  earliest  was  Septem¬ 
ber  14,  1923. 


THE  LIBRARY  Oh  THE 


DEC  6  1973 

UNIVERSITY  Ol-  ILLINOIS 
AT  URBANA-C  '  ^PAIC.N 


I 


pc; 

< 

w 

>-■ 

H 

£ 

W 

Pd 

pc; 

ID 

O 

w 

£ 

H 

Pd 

O 

C 

E-h 

< 

Q 

l-J 

C 

O 

i— i 

o 

o 

►j 

O 

Pd 

O 

w 

h 

w 

2 


sXajSuej  -  uotjetpej 
jbjos  Xjiep  d3ej9AV 

Number  of  days 

Temperatures 

Minimum  | 

Aiojaq 

pue  o0 

-i  O  O  O  O  O  OOOOOO  H 

H 

Aiojaq 

Pueo2e 

r-  n-  ao  O'  o  o  o  o  o  o  —«  o  n 

Niv  n  — «  cm  co  in 

r—4 

Maximum  | 

Mojaq 

Pue  o2C 

ocor-ooo  oooocM®  in 

cm  ^  m 

■m.  aAoqe 

pueo06 

O  O  O  O  — «  O  NNOOOO  in 

3oj  XABajj 

a>  o  o  4  co  o  —«  m  —»  —i  >o  —i  o 

«o 

sunojsjapunqj^ 

oooono  4  4  co  m  o  o  o 

•-*  -t 

ajouj  jo  qoux  o’  T 

sjajjad  aaj  ‘aious 

NOHOOO  OOOOOO  O' 

ajouj  jo  qoui  io’ 

uoijejidpajd 

— *  CM  IT\  r-4  O  CO  O  in  r-l  r4  o  o 

r4  r-4  f— 4  r-4  r4  r4  r-4  r4 

H 

Sunrise  to  sunset 

Apno[3 

NONinns  co  4  co  -o  n-  o  o 

(\J  H  H  rl  r-l  H  r-4  --4  m—t  r-4  f\J  CO 

Xpnop 

Allied 

oo«  co 

r—4  r — I  r-4  O' 

jeaiD 

o  o  co  co  in  o  in  in  co  h  nj  cm 

r4  r4  r-4  O' 

jasuns  oj  asuuns 
jaAOD  X>js  aSejaAy 

mv  o  m  m  O'  oa>ooo'0  •» 

•  •••••  ••••••  • 

r-r-m'O'O'O  -o  m  o  >o  -o  cd  o 

auiqsuns 
ajqis9od  jo  juaajaj 

c8 

■o 

c 

£ 

Fastest  mile 

ajea 

♦  ♦  ♦ 

^  4-  ^  H  in  ■£>  f-  O'  O'  CM  CD  a£  — * 

CM  r-4  CM  CM  r-4  CM  CM  CM  H  Q-  CM 

< 

uoxpajiQ 

in  O'  to  o-  O'  cd  r-  h-  O'  cm  cm  O' 

CM  CM  O  --4  CM  (M  CM  CM  —•  CM  CM  CO  -H 

paedj 

r-  O'  r-  o  n  o  oonn  o 

CM  CM  CM  4  CM  C*l  N  CM  CM  m  CM  CM  ♦ 

paads  aSejaAV 

cvm  CO  4-  ON  r4»  «NON  O' 

•  •••••  ••••••  • 

—<  o  O  —<  O  O  CD  O  CO  O  O  O  O' 

e4  r—4  f4  r—4  r—4  r—4  r—4  r—4  H 

Resultant 

paads 

■o  o  m  cm  o  cm  m  O'  m  —4  o  ao  ^ 

•  •••••  ••••••  • 

CO  4  4  >-4  ^4  .-4  O  CM  O  CM  CO  —4  — C 

uoTjaajtQ 

m  cm  »-4  O'  o  «n  o>  honno  n- 

CM  O  CO  O  CM  CM  r4  CM  r-4  CM  CM  CO  CM 

Relative  humidity 

CO 

jnoH 

r-  --4  N-  O'  -4  0  cn  CM  CM  CM  CD  rn  -4 

Nr-nmino  000001-  0 

CM  ^ 

jnoH  -*  e 

in  •©  m  0  4  cm  cn-oinNr4CD  •-* 

N  «  m  0  m  0  v>  in  ri  m  v>  «  0 

O  C9 

jnoH  o  £ 

J 

O'  cm  m  4  r-4  0  0  O'  r —  cm  cm  r—4  co 

o 

jnoH  ° 

cm  r-*  cd  0  r-  co  co  -o  cm  in  co  co  0 

CO  CONN  NN  OOCDCDNNN  cr 

Precipitation 

Snow,  Ice  pellets 

ajea 

■o  co  •  co 

<0  CD  CM  CD  4  CM  O  CM 

1  1  CM  -4  •  UI  1 

m  in  cm  0  cm 

CM  CM  CM 

•sjq 

ui  jsajeajr) 

0  tn  4  0  0  O  O  O  O  4  CM  CM 

•  •  •  1 —  ••  •■••••  • 

CM  0  4  0  0  0  0  0  0  0  N-  N- 

IBJOl 

■0  CD  O'  O  O  OOOOOO  O' 

•  ••••••  • 

•40>4  O  O  OOOOOO  O 

•—4  CM 

ajeQ 

O  m  CD  0  C*V  z 

r-4  CD  CM  4  r-4  CD  CM  r4  m  r4m  N  Z>  CD 

•  V  II  !«-*••  ->  I 

m  4  N-  N-  in  4  CM  N- 

•-4  CM  r-4  CM  r-4 

sjq  \fl 
ur  isajeajQ 

O'  m  in  4  m  ic»n  cmcmcmo  m 

0  0  O'  m  0  — «  0  0  0  cm  0  m 

O  O  O  r-4  CM  4  r*\  O  O  cn  r-4  0  -4 

IeJ°l 

040'nnO  CM4NCMIHO  O' 

CD  0  m  4  N-  O'  N-  •-*  CD  m  4  CM  CM 

•  •••••  ••••••  • 

r-4  O  r-4  4  in  CO  m  CM  r—4  CD  r-4  r-4  m 

4 

Degree  days 

(Base  65°) 

3uijoo3 

0  0  0  0  in  CM  4  m  0  r-4  O  0  r-4 

4  CD  4  r-4  0  CM  r- 

CM  CM  O 

*  3UTJB3H 

cnr-N-000  4  m  0  m  0  4 

m  r-4  4  O'  r-4  CM  r-4  CO  4  m  4 

4  0  0  4  CM  r-4  4  CD  CM  o 

-4  r-4  --4  r—4  r- 

Temperature 

Extremes 

ajea 

♦  4  -f  4  4  •  4 

4(»»OWmff'  CM  CM  CD  CD  O  O  Z  4 

•-cm  CM  CM  CM  CM  CM  CM  < 

jsa/Aoq 

O  N-  CD  4  m  •— 4  in  CO  O  CM  CM  CM  o 

r-4  CM  m  4  m  4  4  CM  r—4  ^-1 

1  1 

atea 

4  • 

m  m  co  o  cd  o  4  — *  m  4  o  cm  _i  4 

CM  CM  --4  CM  CM  CM  m  • — •  O 

IssqSiH 

1  m  r-«  O'  m  0  CD  CM  O  CM  0  •— C  N-  CM 

4  4  0  N-  O'  CD  O'  O'  CD  CO  0  4  O' 

Averages 

Amiuow 

O'  m  O  4  4  O  ON  HCDN  N  CM 

•  ••••••  • 

n  <d  — 1  cd  O'  m  cm  r-4  m  O'  0  4  r- 

r-c  cm  m  4  in  0  r-  r-  0  4  m  cm  4 

uinujiuiuj 

XlIBQ 

CM  O  O  0  O'  CD  O'  CD  N-  4  0  CD  (F 

•  •••••  ••••••  • 

HNor-Mn  m  0  cm  0  r-  0  n 

•-4  cm  cm  m  4  m  0  0  m  4  cm  r-c  m 

tununxeiu 

XlIBQ 

0  0  m  n-  O'  m  (Min  4  hn  0  in 

•  •••••  ••••••  • 

4  4  r-C  O'  O  m  r-C  CM  m  O'  m  r-C  0 

NM4in  nn  co  cd  n-  in  4  m  in 

Month 

—  2 

z  mo'  qc>z  jo  a  i->u  <j 

<  UI  <  C  <3  Z)  D  D  ID  O  O  Ui  UJ 

-JU.E  <  z->  -)<  waz  o  >- 

CO 

w 

2 

w 

Pd 

E-* 

X! 

w 

Q 

55 

< 

co 

£ 

w 

2 

GO 

*< 

2 

Pd 

O 

55 


sXai3uei  -  uoijBtpej 
JBJOS  XjTBp  a3BJ3AV 

Mean  number  of  days 

ratures 

Min. 

MOjaq 

PUBo0 

O  CD  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  CM  4  e 

*+  ■£  O  0 

C  cS 

Mojaq 

Pue0ZC 

0  O'  cd  m  cd  cm  0  0  0  0  r~  0  r~  m  Z  u  }J 

CM  CM  CM  CM  CM  4  4) 

*“*  2  °  . 

& 

E 

a>  v 

f-  n 
S 

Mojaq 

PUB02e 

0  CD  4  m  0  0  0  0  0  0  0  CM  4  4  _  <U  ■£  4> 

^4^4  r-4  in  t  >  3 

♦4.  aAoqe 

PUB0Q6 

O  O  O  O  O  *  CM  m  r«>  r-4  0  0  0  r-4  (1)  “  ffl  U 

-  %*&=> 

MIC 

3oj  XneaH 

0*  mmNHHr. 1  r-c  cm  r-4  cm  m  m  4 

r-c  CM  ^  *  4)  r-C 

suuojsjapunqj^ 

O'  #  «  CM  in  in  CD  co  <0  4  cm  r— c  ♦  r-4  ^  5  Gc  a; 

-  <*■  c|-  t 

ajouj  jo  qour  0  T 
sjajjad  aoj  ‘Moug 

O*  m  CM  CM  *  *  O  OOO*  r-4  m  r-c 

r-4  r-C  C  fj  ,  J3 

-  CC.  £  0 

ajoui  jo  qoui  jq- 
uoijBjtdioajj 

O'  O'  N-  r-c  cm  rH  r-c  O  CD  O'  O  N  O'  CM  o.oto 

r-4  r-4  r—4  r—4  r— C  r— C  r— C  ^  C  ^  4i 

0  ^  5  S 

Sunrise 

to 

sunset 

ApnoQ 

O'  r-  in  0  m  4  cm  o>  oncMOco  «n  ^  u  ^  — 

r—4  r-4  r-4  r-4  r—4  r—4  r—4  r-4  r-4  r—4  r— C  r-4  <C  1  cfl  4) 

-  Kg-gS 

Xpnop 

XiJJBd 

O'  n-  m  O'  O'  O'  »-«  mcMO-NN^  4  S^o-o 

•-4  •-«  r4  r— C  O  ^  C  ID 

- 

jeaj3 

O'  N-  CD  4)0  CO  N  a  O'  O  NNN  O  ^  D  C  _ 

r—4  -4-4  O'  E  £  3  £ 

^  0  c  — 

jasuns  oj  asuuns 
jaAOO  X>|s  uea^ 

O'  cd  4  cd  r-  cm  rc  m  4  m  m  0  cm  0  ,  q 

000000  in  m  in  m  -o  r-  0  ..  on 

aurqsuns  ajqissod  jo  joj 

■>  f  (CO  0 

0  ”  a>  a>  0 

«3 

•0 

c 

3c 

Fastest  mile 

jeaA 

"»■  r—4  •— 4  ,  >  jC 

MU  Cd  l<l  4  (D  rC  m  — 1  r4  r- 1  r4  •  m  Q  Q\  W'rj*-. 

o  m  in  m  m  <o  in  o  o  o  o  m  cc  m  r4  ccv^3- 

o  O'  O'  O'  0  0  O'  O'  o  O'  O'  O'  a.  O'  —  co 

444444  444444  <  — *  (fl  >i  m  3 

uoijoajiQ 

O'  Mn  m  4  n  n  ooonoin  —4  33  cd  212^*^ 

—1  CM  CM  CM  —C  CM  CM  CM  CM  CM  CM  CM  CM  -4  WjOlfi*- 

u  c  —  1  -a  £ 

paads 

O'  o  in  o  4  o  o  cd  cm  n-  o  o  4  0*  ®  « 

—4  4441044  m  4  in  m  4  4  «n  ^  ^  #U. 

U  C  CO  a  c  : 

uoijoajtp 
3ui[  IBA3JJ 

m  XXUJ2UI2  2  2  2  2  2  2  i  JL  tom*3a» 

-— c  ZZZZZIO  nnnwzz  z  r-i  c w  0  -o 

2  2  OJ  2  ill  co  (A  IA  IA  IA  2  2  X  ‘^J.ScS 

paads  uea^j 

O'  O'  m  4  -o  cd  co  oo'N-mcncM  cd  wen  E 

0  0  4  4  0  O'  con-000'00  O'  r- 1— (  Si.;  c>2 

—4  r—4  r-4  r-4  —4  r-4  ,  .  _j  r7*  "C  ® 

H  ^  U.  w  3  o 

Relative 

humidity 

JnoH  2  _ 

-O  4'0cnr44‘0  CO  m  4  CM  CM  CD  4  yjlLj  C0 

r-'O'O'Omm  m  o  «o  -o  n-  r-  o  ^  ^ 

in0H  ~  ! 

o  o  r-«  O'  o  m  vO  M  o  r-  4  in  m  o  -hC 

r-  o  in  in  ui  in  m  in  m  m  o  r-  O  wOT 

O  co 

jnoH  0  ^ 

o  co  n  o  cm  o  r4  -o  4  O'  cm  m  m  m  i,  ...  ^  . 

N  N  CD  CD  a>  CO  CO  O'  ao  CO  CD  CO  CO  a,  r4  MG  « 

0  w 

jn°H  0 

O  OIANNON  CM  00  >0  N  O  CM  O'  tjw  « ^  -3  2  “*  a  .  S' 

r- 1-  r-  r-  r-  r-  -  oc  *  |  Im  8  15  5 

Precipitation 

Snow,  Ice  pellets 

jeaA 

1966 

1960 

1961 

1961 

1967  + 

1967 

1951 

1954 

FEB. 

1960 

led  at 
Lraum  me 

e  in  degi 
relative  h 
e  daily  te 
of  averaj 
1948.  T1 
r  pellets  < 

for  comp 
dy  days  4 

ice.  The 

sjq  ft  “I 
umuiixey^j 

O'  m  o-  <o  4  o  ooocMmo  O'  J  x  3  "  ^  iT  o  o2 

—«  ••••»—•  ••••••  •  QJ  cd  incSlH^C  — 1  —  3 

O'Or-4  O  O  O  O  CM  O'  CD  o  .y  6  M  «  4>  3  ^  ®  qO  « 

-  -  x  a.-sc-so  -3 

JB3A 

1959 

1960 
1964 

1961 

1966 

1967 

1951 

1951 

MAR. 

1964 

been  « 
f  1933 

are:  terr 
j  per  hou: 
rturee  of 
ltive  dep 
finning  w: 
insisting 

ihenomen 
0-3,  par 

i  horizon! 

Xjqjuoui 

uinuiixe^ 

O'  4IAN-400  O  O  O  CMM  4  N-  y  W  5^2.31°®  c 

—4  ••••••  ••••••  •  Crj  g*  5.^  m  co  “  ®  = 

r-4  O'  CM  4  40  O  O  O  CM  4  CD  CM  dp  -E'O—  ° 

--  OJ  J.  g  IcSSS-K  3^6  1 

jejoj  UBaj^j 

o.  INI  m  in  I-  —  o  o  o  o  oj  in  O'  nSJa-lp  So  a 

r—4  ••••••  ••••••  •  — 

coinr-ooo  o  o  o  o  cm  n-  cm  §  *a  “gcoiFc6  g  ^ 

m  LiC  jo 

U  «  ~  >  0  8_>  g  g  « 

jeaA 

a  «  !EgSc82  S«  S 

O  O  O'  tA  O'  O'  CM  CO  .—4  4  »-4  m  •  rl  <j-  3T33™i3^  O  C  “ 

o  o  in  o  o  o  m  o  o  m  o  o  o.  o  ,-icm  mc®«t,C“  0°  -o  • 

O'  O'  O'  O'  O'  O'  O'  O'  O'  O'  O'  O'  LU  O'  qj  <J\  3  C  <n  ££ 

r4  r4  r-4  r-4  —«  r4  444444  U>r4  3  r4  "c  ■£  s  "S  ?■!  U  <V 

sjq  ft  “1 

uinuiixe^i 

C  3  -  a  P  ®  U  c 

0  O'  m  o  m  4  m  cnco-ocMo-*  o  r  >b  <u  2  y  r*  5  — 

—4  co  r-  N-  o  >o  —«  o  m  m  cm  cm  O'  m  <jj4  ^5  >  ©  h  « 

•  ••••••  •  qj  c  2  -n  ®  •—  ®  V  S 

cm  r-4  4  m  cm  4  m  m  m  m  m  — •  m  .p  0— ®  ®®g  'go 

WC  Jc2»>£2  oj  ®  ao 

JB3A 

rK  0  5  n  ...  2  a>  c®  boa 

— •  O'  CD  CD  r IN  r-  r-4  0  cm  m  m  •  CM  p  £^>,00“^  2  2  cr 

0  0  m  m  <0  in  0  >o  m  m  m  in  N-  m  w  c  "3  .2  3 0  n  «® 

O-  O'  O'  O'  O-  O'  O'  O'  O'  O'  O'  O-  O  O'  Q.r4  5 13  2^-  ®  ®  >  ^ 

^4  ^4  0-4  O .  _  ^  9  !R  O  b  C  7*  *  ^ 

Xjqjuoui 

uimuiuT^j 

O*  ao  4  CM  O  4  in  *M  CM  O  — <  r-»  N  -.  y  cm  rt  bfiO  2  *0^.  w  O 

^  -4  o  m  O'  4  4  m  4  m  o  m  m  o  i  u  «,  o  6  “  a  £  oo_-  4,  H 

.  •  y  a  ® 

000-4-4-4  -4-40000  O  r-4  OJ  C  ^  M  -  3  ej  «  « 

jeaA 

^  3  CU,  C  -  {j  4)  «  ^ 

cd3  a,  (j  «->  o  c  8"E*j  ®c 

O  O'  — l  4  O'  N-  cm  in  —4  O'  4  CD  •  CM  •  i_i  u  ffl  C  o  ^  a5§©  ”0  = 

OOOOOO  OOOOOO  _J  rn  Ijqjqj  r  ^  ii  »n  o  c—  c® 

O'  O'  O'  O'  O'  O'  O'  O'  O'  O'  O'  O'  Z>  O'  CO  a  Ui  2  ^  M  ®  .  co  O  bo 

4H44HH  H44444  OJ  g  0)  4)g  r  Hi  “  §!,  m  *-4, 

Xjqjuoui 

umuiixe^ 

O'  >0  4  CM  N-  m  CO  4MD  CM  (f|  4  — 4  ^'uE*  o  «  ^  g  "9o 

r4  0  cm  0  4  r-  o'  cocM-omcom  co  w  S3  2  <v  -2  «  a>  c  >  *o  a 

.  •  d-a+J  ®o.2fe6,2S*>'  S 

4  cm  m  co  in  O'  r4  O'  o  cd  4  m  —«  m  -  £oi®a“  fe’E  bn 

H  H  —4  ^4  gj  U  4  D  ”  2  E  O  ^  N  >  q  ,2  C 

jbjoj  leuuofj 

co  4  o  m  m  o  4  4  -4  o  r-  o  cm  3oo<2  ^  wioo  wo 

O  4  4  O  CD  m  4  4  in  MCI  N  -O  CJ  p  ^ 

— c  — i  cm  rn  cn  4  4  4  m  cm  cm  —«  m  qjwi-i 

^  rC  (fl  .V  ,  .4 

AJ  -r-l  •  2  s  E.  «3 

(oS9  9sea)  S^BP 
aaj3ap  Suijeaq  jbujjo{i| 

(b) 

1333 

1137 

961 

516 

236 

60 

6 

9 

114 

400 

837 

1221 

6830 

rough 
rom  ex 
y  1936 

luary  da 
er  years 

)). 

minus  slj 
i  Norma 
rde  throu 

Temperature 

$ 

1 

0) 

X 

(d 

jeaA 

♦  ♦  W  3  *9  0)  O'  (J 

o  in  in  r~  o  O'  r-  m  4  O'  4  m  •  o  •— j  —  —  £  <b 

oooooo  oooooo  z o  mu  c  •  a  ^ 

O'  o-  O'  O'  »  O'  o.  a-  cr-  o-  o-  v  -j  O'  u>  „  g  °o  .co  She  P 

— ♦  — •  —4  r-4  r-4  r-4  4  4  4  4  4  4  ~ >  — f  Qh  -r-l  _  X)  O  4>m?'2n 

JSdAVOJ 

p  jo  oay 

o  oo  CM04  4  mccucuvmo  o  ®nS  h  i  J, 

CM-4  —*  CM  4  4  4  cn  CM  CM  CM  ^  QH  S  r  O  £  j"  „ 

''  '  '  “=^2  ,-n  “‘S'" 

.JBaA 

rOql  u2ip  r  1J  J) 

♦  +  +  +  g  ai  if  o£  R  “pa  2 

n  m  n  4  O'  in  m  co  o  m  4  N-  •  m  SwUi  ^  c  °  =  -  ®  c  ^  ® 

oooooo  oooooo  -» o  w  y  p  «  -5=  2c“o2  g 

O'  O'  O'  O'  O'  O'  O'  O'  O'  O'  O'  O'  3  O'  CUPW  U3  ?  C  m  2  o  a  3 

^  ^  ^  ^  H44444  “J  —•  (DyqJ  ffl*  n  3  «  «  flQ 

jsaq3iq 

pjooay 

(/]  Id  U  ,  D  O  11  ^  C  « 

o  o  m  o  m  o  4  0'cno040  o*  ^  oj  ^  2  2  u 

o  n  md  o1  O'  O'  cn  o«  O'  r~  m  O'  x)  x  cu  o6-°s«-oc2L  h  5 

o  <u  E  V  m  c  ®  2  w  3  P  bp«  2 

Normal 

Amiuow 

0  4  o  co  4  N-  cm  m  co  in  4  -o  o  Uct3*-»  JS 

r— •  ••••••  ••••••  •  oj  Z.  C  noiiHoa'O 

CM  4  4  N-  O'  O'  4  CM  m  CM  N  m  CO  fi-gy  ^  2  >  o  c  2  C  *  >  n 

CM  CM  m  4  m  «  hUOKUCIN  4  *  CA  6  ®  O  1  ^  *  N  2  a 

Irina  0 

UJnUJTUTUl 

-^iiBa 

N  4  4  O  4  — •  (*>  O  O*  O  N-  rn  fcg'5)  c2?£3ga5u««g 

—x  ••••••  ••••••  •  (i«  .h  otjaiiHiiiiBiis!.. 

cnomONco  cm  o  cm  o  *o  N-  ao  JOuUJ  <HCDH2-h  IA 

44(MW4lft  >o  <o  m  4  CM  — i  cn  ^ 

ujniuixeui 

^IIBQ 

cm  N-  O  N-  in  o  co  cm  o  4  4  in  co  -jj  +  H  ++ 

■o  o  CM  CM  CO  O  O  O  4  m  4  O  (O  CD 

id  ici  4«iN  a  cd  «d  r~  o  4  co  vi 

qjuow 

2  ->u.z<z->  ->  <  to  O  Z  O  ac 

U  n 


r 


> 

< 

SRA 

GE 

TE 

MP1 

3RATURE 

TOTAL  DEGREE  DAYS 

ROCKFORD 

.  ILLINOIS 

Year 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Season 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

Total 

1931 

29.2 

33,9 

34,3 

50.4 

56.3 

73.7 

76,6 

72.3 

69,9 

56.5 

46.3 

34.3 

52.8 

1930-31 

13 

8 

80 

488 

736 

1195 

1119 

878 

960 

447 

306 

40 

6270 

1932 

30.1 

31.9 

27.9 

47,6 

61.8 

71.* 

73.5 

73.2 

62.6 

50.3 

34.2 

25.4 

49.3 

1931-32 

0 

8 

60 

290 

567 

960 

1092 

968 

1154 

528 

145 

3 

5775 

1933 

33.9 

22.3 

35.1 

46.3 

61.2 

77.5 

75.2 

70.6 

69.1 

50,6 

37.4 

27.9 

50.6 

1932-33 

4 

2 

129 

464 

932 

1233 

974 

1204 

936 

562 

170 

14 

6624 

193* 

30.1 

22.8 

33.7 

49.9 

68.0 

77,0 

78.2 

72.4 

63.1 

56.0 

44.1 

23.0 

51.5 

1933-34 

0 

6 

59 

456 

840 

1160 

1091 

1189 

900 

461 

90 

4 

6336 

1933 

21.5 

27.3 

40,5 

47.1 

54.3 

63.1 

78.3 

73,3 

64.5 

53.0 

36.5 

22.6 

48.7 

1934-35 

0 

36 

119 

291 

633 

1309 

1357 

1064 

767 

552 

341 

83 

6552 

1936 

1*.S 

10.2 

39.0 

44.8 

66,3 

67,2 

60. 1 

76,4 

66.3 

50,6 

36,3 

29.9 

48.5 

1935-36 

0 

31 

118 

386 

865 

1321 

1575 

1595 

817 

620 

93 

46 

7467 

193? 

21.6 

23.7 

33.2 

46,7 

60.6 

68,7 

75.9 

77.0 

63.6 

49.5 

35.3 

23.6 

48.3 

1936-37 

0 

1 

101 

454 

869 

1096 

1353 

1165 

993 

559 

191 

40 

6822 

1936 

22.7 

32,<* 

44,1 

50,4 

60,4 

68.2 

74.5 

74.7 

64.3 

56.6 

40.6 

27.0 

51.3 

1937-38 

0 

0 

157 

508 

901 

1290 

1320 

920 

659 

452 

193 

20 

6420 

1939 

28.9 

23.3 

37.2 

45.9 

64.7 

71.5 

75.* 

72.1 

69.2 

53.1 

39,3 

33.2 

51.2 

1938-39 

0 

1 

100 

284 

743 

1188 

1128 

1169 

872 

594 

128 

28 

6235 

19*0 

12.8 

26.8 

31.0 

47,1 

57.1 

70.4 

75.5 

71.7 

63.7 

55.3 

35.5 

29.5 

48.1 

1939-40 

0 

3 

7«| 

399 

780 

994 

1625 

1117 

1063 

545 

271 

15 

6888 

19*1 

2*. 7 

23.3 

31.7 

54.6 

64.6 

70,0 

75,0 

73.1 

67.1 

54,8 

42,3 

34.0 

51.3 

1940-41 

8 

25 

134 

314 

893 

1110 

1257 

1175 

1039 

335 

ue 

39 

6447 

19*2 

22.1 

24.3 

40.3 

5*.9 

59.6 

70.0 

7*. 5 

71.4 

61.9 

53.3 

41.5 

21.6 

49.6 

1941-42 

0 

4 

7! 

339 

692 

967 

1336 

1142 

774 

338 

227 

39 

5933 

19*3 

20.7 

26,6 

32.5 

48,5 

58.0 

72,6 

75.2 

73.2 

60,7 

51.9 

34.8 

27.2 

48.5 

1942-43 

4 

17 

211 

374 

714 

1354 

1382 

1079 

1014 

505 

264 

42 

6960 

1944 

30.2 

28.0 

31.6 

*5.3 

64.9 

72.1 

73,0 

73.2 

66,0 

53.1 

42.7 

21.4 

50.2 

1943-44 

1 

8 

191 

419 

915 

1180 

1090 

1080 

1043 

600 

129 

31 

6607 

1943 

17.6 

27.3 

48.2 

49,8 

54.1 

65,4 

71.8 

72.5 

63.8 

51.6 

38.9 

20.3 

48.5 

19*4-45 

4 

9 

76 

382 

678 

1360 

1470 

1062 

527 

469 

354 

107 

6498 

1946 

23.4 

26.7 

44.9 

1945-46 

14 

12 

141 

425 

791 

1392 

1194 

1076 

632 

19*7 

48,6 

55.7 

67.1 

71.7 

00.6 

67.5 

62.1 

33.1 

29,0 

1946-47 

500 

306 

75 

19*8 

17.9 

24.8 

35.5 

54.7 

57.1 

68,7 

75.7 

73,6 

68,1 

51.3 

42.5 

28.4 

49.9 

1947-48 

14 

1 

133 

153 

969 

1123 

1468 

1173 

922 

341 

264 

31 

6592 

1949 

24.6 

23.1 

36.8 

49.1 

62.8 

73.9 

76.9 

73,7 

59.4 

57.1 

40.2 

29.7 

50.8 

1948-49 

1 

4 

56 

434 

686 

1143 

1261 

1123 

883 

483 

151 

8 

6233 

*1950 

26.7 

24,9 

31.1 

42.4 

61.4 

69.1 

71.1 

69.2 

62,5 

57,8 

34.4 

18.0 

47.4 

1949-50 

0 

1 

190 

285 

751 

1103 

1196 

1130 

1026 

641 

162 

33 

6518 

1951 

18.0 

23.2 

31.8 

45,4 

61.4 

65,6 

71.6 

68.7 

60,4 

52.5 

30.1 

21.9 

45,9 

*1950-51 

6 

9 

94 

243 

914 

1452 

1449 

1169 

1021 

589 

162 

53 

7161 

1952 

22.8 

30.4 

32.2 

50,3 

58.9 

72.7 

75.2 

70,6 

63,3 

45.8 

40.2 

29.2 

49.3 

1951-52 

5 

10 

159 

406 

1043 

1328 

1298 

998 

1011 

449 

220 

13 

6940 

1953 

2*.* 

28,5 

35.7 

44,9 

59.7 

72.1 

7*. 7 

73.5 

63.7 

56.1 

41.1 

27.6 

50.2 

1952-53 

0 

10 

116 

591 

740 

1102 

1254 

1013 

900 

596 

211 

10 

6543 

195* 

22.2 

33.9 

32.3 

50.9 

54,6 

73.1 

73.7 

70.9 

65,8 

52.0 

38.6 

27.2 

49,6 

1953-54 

0 

0 

123 

294 

711 

1154 

1318 

063 

1008 

416 

327 

45 

6259 

1955 

20.9 

23.4 

33.5 

54,6 

61.8 

66,4 

79.5 

76.3 

65,0 

52.3 

32.9 

21.7 

49.0 

1954-55 

0 

4 

74 

418 

783 

1167 

1360 

1158 

960 

308 

145 

61 

6446 

1956 

24.2 

26.0 

33.7 

45.4 

58.9 

73.4 

71.8 

72.0 

62.1 

57.6 

37.4 

28.3 

*9.3 

1955-56 

0 

2 

83 

385 

954 

1339 

1258 

1120 

962 

584 

242 

29 

6958 

1957 

1* .  6 

30,1 

35.1 

49.1 

57.7 

69.7 

75.4 

71.7 

61.2 

48.9 

37.5 

31.1 

48.5 

1956-57 

0 

13 

123 

224 

820 

1129 

1556 

973 

922 

480 

245 

28 

6513 

1956 

20.3 

16,4 

35.0 

48.6 

60.9 

63,7 

70.9 

72.6 

63.4 

54.9 

40.0 

18.7 

47.1 

1957-58 

0 

5 

155 

493 

820 

1044 

1374 

1358 

924 

487 

158 

80 

6898 

1959 

13.3 

21.4 

34.4 

47.7 

64.2 

70.4 

72.2 

75,8 

65.8 

48,7 

29.3 

32.6 

48.0 

1958-59 

3 

20 

102 

314 

741 

1420 

1598 

1215 

9*1 

511 

133 

18 

7024 

I960 

2*.  1 

22.3 

22.5 

50.8 

57.2 

67.1 

71.4 

72.7 

66.4 

51.8 

39.8 

21.9 

47.3 

1959-60 

6 

0 

95 

497 

1066 

998 

1262 

1235 

1313 

435 

244 

33 

7184 

1961 

19.5 

31.5 

37.4 

43.0 

56.3 

68,9 

72.3 

72.4 

65.1 

53.0 

38.3 

22.8 

48.4 

1960-61 

4 

3 

89 

406 

751 

1331 

1403 

934 

849 

654 

288 

30 

6742 

1962 

14.3 

21.4 

31.4 

47.7 

64.4 

69.0 

69,5 

71.7 

60.5 

54,6 

38.8 

22.1 

47.1 

1961-62 

9 

3 

133 

372 

796 

1300 

1559 

1213 

1038 

527 

134 

34 

7118 

*1963 

9.3 

16.3 

38.4 

50.7 

57.6 

71.1 

73.8 

69.8 

64.0 

62.0 

43.2 

13.2 

47.4 

1962-63 

14 

I 

179 

339 

778 

1325 

1725 

1357 

819 

425 

2*6 

34 

7242 

196* 

26.7 

25.7 

32.3 

48,5 

62.6 

68,6 

72.8 

66.9 

62.7 

48.1 

41.1 

22.9 

48.3 

*1963-64 

2 

17 

95 

127 

6*7 

1605 

1181 

1133 

1008 

489 

122 

56 

6402 

1963 

19.5 

22.1 

25.9 

45.6 

61,9 

67.9 

72.9 

69.7 

62.2 

52.4 

39.6 

32.3 

47.7 

196**65 

9 

51 

145 

519 

713 

1298 

1405 

1194 

1204 

579 

145 

26 

7288 

1966 

13.4 

23,9 

37.6 

44.1 

51.4 

69,2 

75.4 

69.7 

62.5 

51.4 

39.0 

24.8 

46.9 

1965-66 

1 

30 

134 

392 

758 

1005 

1595 

1142 

844 

620 

417 

45 

6903 

1967 

24.6 

16.9 

35.9 

47.8 

52.9 

68.4 

69.6 

66.1 

62.4 

51.3 

34.4 

27.7 

46,5 

1966-67 

0 

7 

122 

417 

773 

1238 

1244 

1341 

892 

513 

385 

22 

6954 

1968 

21.2 

21.2 

40.4 

49,7 

56.1 

69.6 

70.9 

71.4 

63.2 

53.2 

37.8 

25.3 

48,4 

1967-68 

42 

51 

134 

439 

910 

1149 

1349 

1266 

754 

453 

275 

24 

6846 

1969 

17.9 

28,3 

31.0 

48,4 

59.* 

63.6 

72.6 

71.7 

63.1 

49.8 

36.7 

24.2 

47.2 

1968-69 

15 

21 

95 

393 

809 

1224 

1453 

1017 

1047 

490 

210 

120 

6894 

1969-70 

4 

1 

115 

486 

845 

1256 

recorc 

mean 

21.4 

24.8 

35.3 

48,3 

59.3 

69,1 

74.0 

72.0 

64.2 

52.7 

38.5 

25.7 

48.8 

MAX 

30.0 

33.5 

44.6 

59,4 

71.1 

60.6 

85.9 

83.8 

75.9 

64,0 

47.4 

33.5 

59.1 

MIN 

12.7 

16.1 

25.9 

37.1 

*7.5 

57.6 

62.0 

60.2 

52.4 

41.4 

29.6 

17.9 

38.4 

TO! 

'‘AL  PR] 

ECI 

PIT 

ATI 

ON 

TOTAL  SNOWFALL 

Year 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Season 

July 

Aug.  I  Sept 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar 

Apr. 

May 

June 

Total 

1931 

0.71 

0.39 

3.09 

1.89 

3.66 

3.57 

4.10 

2.78 

4.54 

3.96 

5.37 

2.32 

36.38 

1930-31 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.0 

5.0 

5.5 

1.0 

13.0 

T 

0.0 

0.0 

26.5 

1932 

1.90 

0.41 

3.52 

1.22 

2.23 

3.01 

2.39 

2.51 

2.05 

5.76 

0.79 

1.82 

27.61 

1931-32 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

T 

9.3 

2.0 

0.5 

21.5 

T 

0.0 

0.0 

33.3 

1933 

1.33 

0.75 

2.98 

2.09 

8.88 

2.34 

6.30 

1.38 

3.06 

1.44 

0.48 

0.56 

31.59 

1932-33 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

T 

3.5 

0.5 

5.0 

12.0 

T 

0.0 

0.0 

21.0 

1934 

0.79 

0.34 

0.85 

1.60 

0.68 

2.49 

3.40 

2.54 

4.46 

1.19 

7.88 

1.39 

27.61 

1933-3* 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.0 

4.5 

T 

2.8 

0.5 

T 

0.0 

0.0 

8.8 

1935 

2.52 

1.90 

2.09 

2.21 

5.95 

6.77 

6.33 

6.23 

2.69 

1.66 

4.39 

0.95 

43.69 

1934-35 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

T 

13.0 

5.6 

9.7 

7.1 

T 

0.5 

0,0 

35.9 

1936 

1.72 

1.97 

0.43 

1.75 

1.06 

3.82 

0.66 

10.73 

7.86 

3.74 

1.06 

3.91 

38.71 

1935-36 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

1.0 

6.3 

18.5 

18.0 

1.0 

9.0 

0.0 

0,0 

53.8 

1937 

3.27 

1.51 

1.30 

4.02 

3.25 

6.40 

0.05 

3.71 

2.51 

2.52 

1.05 

1.02 

30.61 

1936-37 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.0 

4.5 

1.5 

4.0 

3.3 

T 

0.0 

0,0 

15.3 

1938 

3.57 

1.72 

3.80 

1.71 

4.36 

5.89 

5.40 

5.54 

7.56 

0.79 

2.08 

1.41 

43.83 

1937-38 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.3 

3.6 

3.0 

1.2 

4.5 

6.0 

0.0 

0,0 

19.6 

1939 

2.17 

1.88 

1.26 

2.83 

4.06 

3.32 

2.29 

2.37 

1.65 

3.43 

0.56 

0.33 

26.15 

1938-39 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.5 

5.5 

10.0 

7.0 

6.5 

T 

0.0 

0,0 

29.5 

19*0 

1.84 

1.88 

1.52 

3.65 

4.04 

9.47 

4.56 

7.95 

0.37 

3.13 

2.23 

1.64 

42.28 

1939-40 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.0 

T 

12.3 

12.5 

3.0 

0.5 

1.5 

0,0 

29.8 

19*1 

3.71 

1.20 

2.41 

2.75 

4.11 

6.08 

3.23 

3.33 

10.26 

5.46 

2.04 

2.02 

46.60 

1940-41 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

4.7 

2.0 

15.2 

4.5 

s.o 

T 

0.0 

0,0 

34.4 

19*2 

1.29 

0.70 

1.63 

1.06 

4.68 

4.38 

4.00 

7.88 

6.04 

2.53 

3.25 

3.35 

40.79 

1941-42 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

3.0 

10.5 

14.5 

7,5 

1.0 

0.0 

0.0 

0,0 

36.5 

19*3 

4.40 

1.01 

4.95 

4.22 

5.72 

2.80 

5.00 

6.88 

1.61 

1.45 

2.35 

0.59 

40.90 

1942-43 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

32.0 

4.0 

15.0 

T 

0.0 

0,0 

61.0 

19*4 

1.78 

3.32 

6.20 

4.00 

5.20 

4.74 

3.79 

5.60 

2.62 

0.80 

2.89 

1.49 

42.51 

1943-44 

0..0 

0.0 

0.0 

T 

3.1 

0.3 

2.5 

21.6 

8.4 

T 

0.0 

0,0 

36.1 

1945 

0.97 

2.25 

1.87 

4.33 

7.67 

5.60 

2.16 

3.41 

8.58 

0.95 

3.27 

2.53 

43.59 

1944-45 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

1.3 

11.0 

12.0 

6.0 

T 

T 

T 

0,0 

30.3 

19*6 

5.80 

2.05 

2.98 

0.91 

3.19 

4.98 

0.35 

2.30 

1.82 

3.82 

2.11 

1945-46 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

4.0 

14.5 

4.0 

15.5 

9.5 

19*7 

2.00 

0.25 

1.75 

3.42 

3.74 

4.08 

3.68 

2.03 

2.78 

1.72 

2.78 

1  •  1  1 

29.34 

1946-47 

1.0 

0.0 

0,0 

1948 

1.56 

1.77 

4.04 

1.66 

4.70 

1.63 

2.58 

1.36 

1.83 

1.40 

2.54 

i.i9 

26.34 

1947-48 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

14.0 

3.0 

7.0 

1.2 

14.3 

T 

0.0 

0,0 

40.3 

1949 

2.66 

2.20 

2.45 

2.62 

1.53 

5.29 

3.93 

1.31 

2.25 

1.08 

0.62 

1.86 

28.60 

1948-49 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

T 

3.8 

9.5 

8.2 

1.5 

2.5 

0.0 

0,0 

25.5 

*1950 

1.93 

1.82 

1.77 

4.71 

1.29 

5.67 

6.19 

5.18 

5.85 

0.69 

0.89 

2.69 

38,68 

1949-50 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

2.0 

4.0 

3.0 

8.5 

5.5 

2.1 

0.0 

0,0 

25.1 

1951 

1.00 

1.90 

1.56 

3.45 

3.76 

2.93 

7.41 

4.92 

2.99 

4.26 

4.14 

1.80 

40.12 

*1950-51 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

5.0 

17,8 

7.4 

5.1 

5.0 

3.0 

0.0 

0,0 

43,3 

1952 

1.24 

0.26 

3.66 

2.49 

3.20 

4.76 

11.81 

3.06 

0.94 

0.01 

3.27 

1.57 

36.29 

1951-52 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

14.7 

18.4 

9.6 

2.8 

9.1 

0.1 

0.0 

0,0 

54.7 

1953 

1.09 

1.78 

2.07 

2.91 

2.91 

6.07 

2.37 

1.65 

2.66 

1.60 

0.51 

2.81 

28.45 

1952-53 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

T 

3.5 

10.9 

0,2 

5.5 

T 

0.0 

0,0 

20.1 

1954 

0.43 

1.50 

2.19 

5.11 

3.27 

4.72 

3.61 

4.90 

2.92 

7.92 

1.51 

2.37 

40.45 

1953-54 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

4.5 

2.6 

4.3 

6.1 

T 

T 

0,0 

21.8 

1955 

1.13 

1.40 

2.93 

2.99 

2.76 

3.46 

2.71 

3.75 

2.62 

3.61 

0.60 

0.37 

28.53 

1954-55 

0.0 

0.0 

o.o 

T 

2.8 

13.3 

2.3 

2.6 

5.0 

0.0 

0.0 

0,0 

26.0 

1956 

0.42 

1.18 

1.02 

4.80 

5.20 

1.58 

4.95 

4.26 

0.50 

0.48 

2.07 

0.97 

27,43 

1955-56 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.1 

5.2 

1.2 

4.7 

1.6 

T 

0.0 

0.0 

16.8 

1957 

1.40 

1.61 

1.89 

4.17 

4.23 

1.45 

4.39 

4.55 

0.63 

1.64 

3.59 

3.06 

32.61 

1956-57 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.0 

14.8 

1.2 

1.0 

T 

0.0 

0.0 

21.0 

1958 

0.55 

0.28 

0.52 

1.90 

2.24 

3.41 

5.31 

2.51 

2.40 

2.24 

2.18 

0.75 

24.29 

1957-58 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

3.0 

9.1 

1,6 

2.5 

T 

0.0 

0,0 

17.5 

1959 

1.51 

2.24 

4.94 

5.13 

2.61 

4.00 

7,56 

4.74 

4.73 

5.56 

2.18 

2.77 

47.97 

1958-59 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

1.5 

11.5 

21.4 

5.9 

13.5 

1,1 

0.0 

0,0 

54.9 

I960 

4.66 

1.76 

2.23 

5.84 

4.66 

4.22 

3.79 

4.94 

4.56 

5.13 

2.08 

0.64 

44.51 

1959-60 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

6.9 

8.9 

9.1 

19.5 

9.7 

T 

T 

0,0 

55.2 

1961 

0.18 

1.06 

5.62 

2.87 

1.44 

1.65 

3.92 

1.12 

10.68 

6.05 

4.83 

0.97 

40.39 

1960-61 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.6 

5.7 

1.9 

2.5 

7.8 

4.4 

0.0 

0,0 

22.9 

1962 

2.36 

1.49 

3.17 

2.42 

4.23 

1.88 

5.56 

2.57 

1.73 

0.95 

0.84 

0.50 

27.70 

1961-62 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.1 

8.8 

16.0 

15.1 

7.9 

1.1 

0.0 

0.0 

51.0 

1963 

0.60 

0.38 

2.94 

5.51 

1.89 

4.27 

5.16 

1.84 

3.95 

1.04 

2.34 

0.79 

30.71 

1962-63 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

T 

3.7 

11.3 

8.4 

12.2 

T 

0.0 

0.0 

35.7 

1964 

0.97 

0.50 

3.64 

8.17 

3.41 

6.51 

5.20 

1.99 

3.32 

0.11 

4.51 

0.91 

39.24 

1963-64 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

T 

8.6 

2.0 

6.5 

22.7 

T 

0.0 

0,0 

39.8 

1965 

4.40 

0.83 

2.30 

4.62 

5.66 

2.56 

3.81 

9.27 

8.23 

2.91 

1.83 

3.03 

49.45 

196*-65 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.0 

10.3 

10.3 

5.0 

19.2 

T 

0.0 

0,0 

47.6 

1966 

1.39 

2.04 

2.75 

4.96 

4.76 

4.53 

1.59 

1.50 

1.18 

2.51 

3.53 

2.16 

32,90 

1965-66 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

5.5 

11.0 

0.3 

1.0 

T 

1.0 

0,0 

10.9 

1967 

1.41 

0.92 

1.63 

5.30 

2.40 

9.98 

1.32 

3.71 

3.11 

5.06 

2.58 

1.55 

39.05 

1966-67 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

7.8 

8.1 

11,6 

6.5 

3.8 

T 

0.0 

37.8 

1968 

0.58 

0.37 

1.00 

4.92 

3.78 

6.26 

2.62 

6.33 

6.76 

1.26 

2.80 

3.31 

39.99 

1967-68 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

0.7 

2.0 

2.9 

2,3 

0.6 

0.3 

0.0 

0,0 

11.0 

1969 

1.86 

0.04 

1.59 

4.45 

5.75 

8.90 

5.72 

2.14 

1.87 

8.32 

1.45 

1.20 

43,29 

1968-69 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.5 

8.9 

4.6 

0,8 

4.9 

T 

0.0 

0,0 

23.7 

1969-70 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

16.0 

RECORD 

mean 

1.78 

1.40 

2.50 

3.35 

3.71 

4.34 

3.67 

3.69 

3.87 

2.80 

2.34 

1.59 

35.04 

Record  mean  values  above  (not  adjusted  for  instrument  location  changes  listed  in  the  Station  Location  table)  are  means  for  the 
period  beginning  in  1930  for  temperature  and  1906  for  precipitation. 


#  Indicates  a  break  in  the  data  sequence  during  the  year,  or  season,  due  to  a  station  move  or  relocation  of  instruments.  See 
Station  Location  table.  Data  are  from  Cooperative  locations  through  1950  and  from  Airport  locations  thereafter. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Elevation  above 

Sea 

Ground 

Sea 

level 

level 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

Latitude 

North 

Longitude 

West 

Ground  at  temp¬ 

erature  site 

Wind  instruments 

Extreme  thermometer: 

Psychrometer 

Telepsychrometer 

Tipping  bucket 

rain  gage 

Weighing  rain  gage 

8"  rain  gage 

Hygro thermometer 

(4 

0) 

-*-> 

0) 

§ 

a 

CO 

u 

£ 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  N.  Main 

12-  ?-72 

10-  ?-93 

42°  17* 

89°  05' 

720 

3 

Observer;  T.  D.  Robertson. 

731  N.  Court  Street 

11-  ?-93 

12-  ?-12 

1/4  ml.  WSW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer;  H.  C.  Porter. 

1135  N.  Court  Street 

1-  ?-13 

6-  1-18 

1/2  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer;  Dr.  John  R.  Porter. 

731  N.  Court  Street 

6-  2-18 

7-29-20 

1/2  ml.  SW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer;  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7-30-20 

9-23-53 

3/4  mi.  NE 

42°  17’ 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer;  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter.  • 

2221  N.  Winnebago 

9-24-53 

6-30-57 

L-l/8  mi.NW 

42°  18' 

89°  06' 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT  STATION 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Bldg. 

4.7  mi.  S  of  P.  0. 

12-19-50 

11-  4-58 

42°  12' 

89°  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel. 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Bldg. 

11-  5-58 

Present 

35  ft.  E 

42°  12’ 

89°  06' 

#724 

a  20 

6 

5 

b6 

c4 

d4 

First-Order  Weather  Bur.  Station. 
#-728  to  11-19-62  and  727  to 
8-22-63. 

a  -  33  to  12-6-62. 
b  -  5  to  11-6-62. 
c  -  3  to  11-6-62. 
d  -  Commissioned  8-22-63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter. 

Requests  for  additional  information  should  be  directed  to  the  Weather  Bureau  Office  for  which  this  summary  was  issued. 


Sale  Price:  15  cents  per  copy.  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding 
this  publication  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 
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LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA 

ANNUAL  SUMMARY  WITH  COMPARATIVE  DATA,  1968 

•  ROCKFORD,  ILLINOIS  ««RG“YGRAPHi 


NARRATIVE  CLIMATOLOGICAL  SUMMARY 


Rockford's  climate  is  characterized  by  hot  sum¬ 
mers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across 
Lake  Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in 
the  Rockford  area,  and  temperatures  are  some¬ 
what  higher  than  those  westward  around  the 
Mississippi  River.  Conversely,  in  summer,  the 
cooling  effect  of  Lake  Michigan  sometimes  is 
felt  as  far  westward  as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  average  annual  preci¬ 
pitation  occurs  in  the  three  summer  months  of 
June  to  August,  and  64  percent  in  the  six  months, 
April  to  September,  no  month  averages  less  than 
4  percent  of  the  annual  total. 

Though  summers  may  be  described  as  hot, 
seldom  does  oppressive  heat  prevail  for  ex¬ 


tended  periods.  In  general,  the  summers  are 
pleasant,  and  they  provide  the  populace  with 
ample  opportunity  to  enjoy  the  many  recreational 
features  of  the  area. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is  con¬ 
tinuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  period  1906  thr6ugh  1963,  the 
average  number  of  days  between  the  last  tem¬ 
perature  of  32°  or  below  in  the  spring  and  the 
first  in  the  fall  is  157.  The  average  date  of  the 
last  32°  temperature  in  the  spring  is  April  30, 
and  the  first  in  the  fall  is  October  4.  The  latest 
freezing  temperature  recorded  during  these  years 
was  May  26,  1925,  and  the  earliest  was  Septem¬ 
ber  14,  1923. 
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AVERAGE  TEMPERATURE  TOTAL  DEGREE  DAYS  GREATER  ROCKFORD  AIRPORT 


Year 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Season 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec 

Jan. 

Feb. 

Mar 

Apr. 

May 

June 

Total 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

29.2 

30.1 

33.9 

30.1 

21.5 

33.9 

31.9 

22.3 
22.6 

27.3 

34.3 

27.9 

35.1 

33.7 

40.5 

50.4 
47.6 

46.5 
49.9 
47.1 

56.3 
61.8 
61.2 
68.0 

54.3 

73.7 

71.4 

77.5 
77.0 
65.1 

76.6 

75.5 

75.2 

78.2 

78.3 

72.3 

73.2 
70.6 

72.4 

73.3 

69.9 

62.6 

69.1 

63.1 
64.5 

56.5 
50.3 

50.6 
56.0 
53.0 

46.3 
34.2 

37.4 
44.1 

36.5 

34.3 

25.4 
27.9 
23.0 
2  2.6 

52.8 

49.3 

50.6 
51.5 

48.7 

1930- 31 

1931- 32 

1932- 33 

1933- 34 

1934- 35 

13 

0 

4 

0 

0 

8 

8 

2 

6 

36 

80 

60 

129 

59 

119 

488 

290 
464 
456 

291 

736 

567 

932 

840 

633 

1195 

960 

1233 

1160 

1309 

1119 

1092 

974 

1091 

1357 

878 

968 

1204 

1189 

1064 

960 

1154 

936 

980 

767 

447 

528 

562 

461 

552 

306 

145 

170 

90 

341 

40 

3 
14 

4 
83 

6270 

5775 

6624 

6336 

6552 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

14.5 

21.6 

22.7 
28.9 

12.8 

10.2 

23.7 

32.4 

23.5 

26.8 

39.0 

33.2 

44.1 

37.2 
31.0 

44.8 
46.7 
50.4 

45.9 
47.1 

66.3 
60.6 

60.4 
64.7 
57.1 

67.2 
68.7 

68.2 
71.5 
70.4 

80.1 

75.9 

74.5 

75.4 

75.5 

76.4 

77.0 

74.7 
72.1 

71.7 

66.3 

63.6 

64.3 
69.2 

63.7 

50.6 

49.5 

56.6 
53.1 
55.3 

36.3 

35.3 
40.6 

39.3 
35.5 

29.9 

23.6 

27.0 

33.2 

29.5 

48.5 

48.3 

51.3 
51.2 
48.1 

1935- 36 

1936- 37 

1937- 38 

1938- 39 

1939- 40 

0 

0 

0 

0 

0 

31 

1 

0 

1 

3 

118 

101 

157 

100 

76 

386 

454 

508 

284 

399 

865 

869 

901 

743 

780 

1321 

1096 

1290 

1188 

994 

1575 

1353 

1320 

1128 

1625 

1595 

1165 

920 

1169 

1117 

817 

993 

659 

872 

1063 

62  0 
559 
452 
594 
545 

93 

191 

193 

128 

271 

46 

40 

20 

28 

15 

7467 

6822 

6420 

6235 

6888 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

24.7 
22.1 

20.7 
30.2 

17.8 

23.3 

24.5 

26.6 
28.0 

27.3 

31.7 

40.3 

32.5 

31.6 
48 .2 

54.6 

54.9 

48.5 

45.3 

49.8 

64.6 

59.6 
58.0 
64.9 
54.1 

70.0 

70.0 

72.6 

72.1 

65.4 

75.0 

74.5 

75.2 

73.0 

71.8 

73.1 

71.4 

73.2 
73.2 

72.5 

67.1 

61.9 

60.7 
66.0 

63.8 

54.8 
53.3 

51.9 
53.1 
51.6 

42.3 

41.5 

34.8 
42.7 

38.9 

34.0 

21.6 

27.2 
21.4 

20.3 

51.3 

49.6 

48.5 

50.2 

48.5 

1940- 41 

1941- 42 

1942- 43 

1943- 44 

1944- 45 

8 

0 

4 

1 

4 

25 

4 

17 

8 

9 

134 

75 
211 
191 

76 

314 

339 

374 

419 

382 

893 

692 

714 

915 

678 

1110 

967 

1354 

1180 

1360 

1257 

1336 

1382 

1090 

1470 

1175 

1142 

1079 

1080 
1062 

1039 

774 

1014 

1043 

527 

335 

338 

505 

600 

469 

118 

227 

264 

129 

354 

39 

39 

42 

31 

107 

6447 

5933 

6960 

6687 

6498 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

25.4 

17.9 

24.6 

26.7 

26.7 

24.8 
25.1 

24.9 

44.9 

35.5 

36.8 

31.1 

48.6 

54.7 
49.1 
42.4 

55.7 
57.1 

62.8 
61.4 

67.1 
68.7 
73.9 

69.1 

71.7 

75.7 
76.9 
71.1 

80.6 

73.6 

73.7 
69.2 

67.5 

68.1 

59.4 

62.5 

62.1 

51.3 

57.1 

57.8 

33.1 
42.5 

40.2 
34.4 

29.0 

28.4 

29.7 

18.0 

49.9 

50.8 

47.4 

1945- 46 

1946- 47 

1947- 48 

1948- 49 

1949- 50 

1950- 51 

14 

14 

1 

12 

1 

4 

1 

9 

141 

133 

56 

190 

94 

425 

153 

434 

285 

243 

791 

969 

686 

751 

914 

1392 

1123 

1143 

1103 

1452 

1194 

1468 

1261 

1076 

1173 

1123 

632 

922 

883 

500 

341 

483 

306 

264 

151 

75 

31 

8 

6592 

6233 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

18.0 

22.8 

24.4 

22.2 

20.9 

23.2 

30.4 

28.5 
33.9 
23.4 

31.8 

32.2 
35.7 

32.3 
33.5 

45.4 

50.3 

44.9 

50.9 
54.6 

61.4 

58.9 

59.7 
54.6 

61.8 

65.6 

72.7 

72.1 

73.1 
66.4 

71.6 
75.2 

74.7 

73.7 
79.5 

68.7 

70.6 

73.5 

70.9 

76.3 

60.4 

63.5 

63.7 

65.8 
65.0 

52.5 

30.1 

21.9 

45.9 

6 

1449 

1169 

1021 

589 

162 

53 

7161 

45.8 

56.1 

52.0 

52.5 

40 .2 
41.1 
38.6 
32.9 

29.2 

27.6 

27.2 

21.7 

49.3 

50.2 

49.6 

49.0 

1951- 52 

1952- 53 

1953- 54 

1954- 55 

5 

0 

0 

0 

10 

10 

0 

4 

159 

116 

123 

74 

406 

591 

294 

418 

1043 

740 

711 

783 

1328 

1102 

1154 

1167 

1298 

1244 

1318 

1360 

998 

1013 

863 

1158 

1011 

900 

1008 

968 

449 

596 

416 

308 

22  0 
211 
327 
145 

13 

10 

45 

61 

6940 

6543 

6259 

6446 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

24 .2 
14.6 
20.5 

13.3 
24.1 

26.0 

30.1 

16.4 

21.4 
22.3 

33.7 

35.1 

35.0 

34.4 

22.5 

45.4 

49.1 

48.6 

47.7 

50.8 

58.9 
57.7 

60.9 

64.2 

57.2 

73.4 

69.7 

63.7 

70.4 
67.1 

71.8 

75.4 

70.9 
72.2 

71.4 

72.0 

71.7 

72.6 

75.8 

72.7 

62.1 

61.2 

63.4 
65.8 

66.4 

57.8 

48.9 

54.9 

48.7 

51.8 

37.4 

37.5 
40.0 
29.3 
39.8 

28.3 

31.1 

18.7 

32.6 

21.9 

49.3 
48.5 
47.1 
48.0 

47.3 

1955- 56 

1956- 57 

1957- 58 

1958- 59 

1959- 60 

0 

0 

0 

3 

6 

2 

13 

5 

20 

0 

83 

123 

155 

102 

95 

385 

224 

493 

314 

497 

954 

820 

820 

741 

1066 

1339 

1129 

1044 

1428 

998 

1258 

1556 

1374 

1598 

1262 

1120 

973 

1358 

1215 

1235 

962 

922 

924 

941 

1313 

584 

480 

487 

511 

435 

242 

245 

158 

133 

244 

29 

28 

80 

18 

33 

6958 

6513 

6898 

7024 

7184 

1961 

1962 

1963 

19.5 

14.5 

31.5 

21.4 

16.3 

37.4 

31.4 

38.4 

43.0 

47.7 

56.3 

64.4 

68.9 

69.0 

72.3 

69.5 

72.4 

71.7 

65.1 

60.5 

53.0 

54.6 

38.3 

38.8 

22.8 

22.1 

48.4 

47.1 

1960- 61 

1961- 62 

4 

9 

3 

3 

89 

133 

406 

372 

751 

796 

1331 

1300 

1403 

1559 

934 

1213 

849 

1038 

654 

527 

288 

134 

30 

34 

6742 

7118 

50.7 

57.6 

71.1 

73.8 

69.8 

64.0 

62.0 

48.1 

52.4 

43.2 

13.2 

47 .4 

1964 

1965 

26.7 

19.5 

25.7 

22.1 

32.3 

25.9 

48.5 

45.6 

68.6 

67.9 

72.8 

72.9 

66.9 

69.7 

62.7 
6  2.2 

61.9 

41.1 

22.9 

48.3 

1963-64 

2 

17 

95 

127 

647 

1605 

1181 

1133 

1008 

489 

122 

56 

6482 

39.6 

32.3 

47.7 

1964-65 

9 

51 

145 

519 

713 

1298 

140  5 

1194 

1204 

579 

145 

26 

7288 

1966 

1967 

1968 

13.4 

24.6 

21.2 

23.9 

16.9 
21.2 

37.6 

35.9 

40.4 

44.1 

47.8 

49.7 

51.4 

52.9 

56.1 

69.2 

68.4 

69.6 

75.4 

69.6 

70.9 

69.7 

66.1 

71.4 

62.5 

62.4 

63.2 

51.4 

51.3 

53.2 

39.0 

34.4 

37.8 

24.8 

27.7 

25.3 

46.9 

46.5 

48.4 

1965- 66 

1966- 67 

1967- 68 

1 

0 

42 

3U 
7 
5 1 

134 

122 

134 

392 

417 

439 

758 

773 

910 

1005 

1238 

1149 

1595 

1244 

1349 

1142 

1341 

1266 

844 

892 

754 

620 

513 

453 

417 

385 

275 

45 

22 

24 

6983 
6954 
6  846 

1968-69 

15 

21 

95 

393 

809 

1224 

RECORD 

MEAN 

21.5 

24.8 

35.4 

48.3 

59.3 

69.3 

73.9 

72.0 

64.2 

52.8 

38.6 

25.8 

48.8 

MAX 

30.1 

33.5 

44.7 

59.4 

71.1 

80.8 

85.9 

83.8 

75.9 

64.1 

47.4 

33.6 

59.2 

MIN 

12.8 

16.0 

26.0 

37.1 

47.5 

57.7 

61.9 

60.2 

52.4 

41.4 

29.7 

17.9 

38.4 

TOTAL  PRECIPITATION 


TOTAL  SNOWFALL 


Year 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Season 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

Total 

1931 

0.71 

0.39 

3.09 

1.89 

3.66 

3.57 

4.10 

2.78 

4.54 

3.96 

5.37 

2.32 

36.38 

2.0 

5.0 

5.5 

1 .0 

13.0 

T 

0.0 

0.0 

26.5 

1932 

1.90 

0.41 

3.52 

1.22 

2.23 

3.01 

2.39 

2.51 

2.05 

5.76 

0.79 

1.82 

27.61 

2.0 

0.5 

21.5 

T 

0.0 

0.0 

33.3 

1933 

1.33 

0.75 

2. 98 

2.09 

8.88 

2.34 

6.30 

1.38 

3.06 

1.44 

0.48 

0.56 

31.59 

T 

T 

3.5 

0.5 

5.0 

12.0 

T 

0.0 

0.0 

21.0 

1934 

0.79 

0.34 

0.85 

1.60 

0.68 

2.49 

3.40 

2.54 

4.46 

1.19 

7.88 

1.39 

27.61 

1933-34 

o.o 

o.o 

J.O 

T 

1.0 

4.5 

T 

2.8 

0.5 

T 

0.0 

0.0 

8.8 

1935 

2.52 

1.90 

2.09 

2.21 

5.95 

6.77 

6.33 

6.23 

2.69 

1.66 

4.39 

0.95 

43.69 

1934-35 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

13.0 

5.6 

9.7 

7.1 

T 

0.5 

o.c 

35.9 

1936 

1.72 

1.97 

0.43 

1.75 

1.06 

3.82 

0.66 

10.73 

7.86 

3.74 

1.06 

3.91 

38.71 

1935-36 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

6.3 

18.5 

18.0 

1.0 

9.0 

0.0 

0.0 

53.8 

1937 

3.27 

1.51 

1.30 

4.02 

3.25 

6.40 

0.05 

3.71 

2.51 

2.52 

1.05 

1.02 

30.61 

1936-37 

c.o 

0.0 

0.0 

T 

2.0 

4.5 

1.5 

4.0 

3.3 

T 

o.c 

0.0 

15.3 

1938 

3.57 

1.72 

3.80 

1.71 

4.36 

5.89 

5.40 

5.54 

7.56 

0.79 

2.08 

1.41 

43.63 

1937-38 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.3 

3.6 

3.0 

1.2 

4.5 

6.0 

0.0 

0.0 

19.6 

1939 

2.17 

1.88 

1.26 

2.83 

4.06 

3.32 

2.29 

2.37 

1.65 

3.43 

0.56 

0.33 

26.15 

1938-39 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.5 

5.5 

10.0 

7.0 

6.5 

T 

0.0 

0.0 

29.5 

1940 

1.84 

1.88 

1.52 

3.65 

4.04 

9.47 

4.56 

7.95 

0.37 

3.13 

2.23 

1.64 

42.28 

1939-40 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.0 

T 

12.3 

12.5 

3.0 

0.5 

1.5 

0.0 

29.8 

1941 

3.71 

1.20 

2.41 

2.75 

4.11 

6.08 

3.23 

3.33 

10.26 

5.46 

2.04 

2.02 

46.60 

1940-41 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.7 

2.0 

15.2 

4.5 

8.0 

T 

0.0 

0.0 

34.4 

1942 

1.29 

0.70 

1.63 

1  .06 

4.66 

4.38 

4.00 

7.88 

6.04 

2.53 

3.25 

3.35 

40.79 

1941-42 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

10.5 

14.5 

7.5 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

36.5 

1943 

4.40 

1.01 

4.95 

4 .22 

5.72 

2.80 

5.00 

6.88 

1.61 

1.45 

2.35 

0.59 

40.98 

1942-43 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

5.0 

32.0 

4.0 

15.0 

T 

0.0 

0.0 

61.0 

1944 

1.78 

3.32 

6.20 

4.00 

5.20 

4.74 

3.79 

5.60 

2.62 

0.88 

2.89 

1.49 

42.51 

1943-44 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.1 

0.3 

2.5 

21.8 

8.4 

T 

0.0 

0.0 

36.1 

1945 

0.97 

2.25 

1.87 

4.33 

7.67 

5.60 

2.16 

3.41 

8.58 

0.95 

3.27 

2.53 

43.59 

1944-45 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

11.0 

12.0 

6.0 

T 

T 

T 

0.0 

30.3 

1946 

5.80 

2.05 

2.98 

0.91 

3.19 

4.98 

0.35 

2.30 

1.82 

3.82 

2.11 

1945-46 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.0 

14.5 

4.0 

15.5 

9.5 

1947 

2.00 

0.25 

1.75 

3.42 

3.74 

4.08 

3.68 

2.03 

2.78 

1.72 

2.78 

l.n 

29.34 

1946-47 

1.0 

0.0 

0.0 

1948 

1.56 

1.77 

4.04 

1.66 

4.78 

1.63 

2.58 

1.36 

1.83 

1.40 

2.54 

1.19 

26.34 

1947-48 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.8 

3.0 

7.0 

1.2 

14.3 

T 

0.0 

0.0 

40.3 

1949 

2.66 

2.20 

2.45 

2. 62 

1.53 

5.29 

3.93 

1.31 

2.25 

1.88 

0.62 

1.86 

28.60 

1948-49 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.8 

9.5 

8.2 

1.5 

2.5 

0.0 

0.0 

25.5 

1950 

1.93 

1.82 

1.77 

4.71 

1.29 

5.67 

6.19 

5.18 

5.85 

0.69 

0.89 

2.69 

38.68 

1949-50 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

4.0 

3.0 

8.5 

5.5 

2.1 

0.0 

o.o 

25.1 

1951 

1.00 

1.90 

1.56 

3.45 

3.76 

2.93 

7.41 

4.92 

2.99 

4.26 

4.14 

1.80 

40.12 

1950-51 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

17.8 

7.4 

5.1 

5.0 

3.0 

0.0 

0.0 

43.3 

1952 

1.24 

0.26 

3.66 

2.49 

3.20 

4.78 

11.81 

3.06 

0.94 

0.01 

3.27 

1.57 

36.29 

1951-52 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

14.7 

18.4 

9.6 

2.8 

9.1 

0.1 

o.c 

0.0 

54.7 

1953 

1.09 

1.78 

2.07 

2.91 

2.91 

6.07 

2.37 

1.65 

2.66 

1.60 

0.51 

2.81 

28.45 

1952-53 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.5 

10.9 

0.2 

5.5 

T 

0.0 

0.0 

20.1 

1954 

0.43 

1.50 

2.19 

5.11 

3.27 

4.72 

3.61 

4.90 

2.92 

7.92 

1.51 

2.37 

40.45 

1953-54 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

4.5 

2.6 

4.3 

6.1 

T 

T 

0.0 

21.8 

1955 

1.13 

1.40 

2.93 

2.99 

2.76 

3.46 

2.71 

3.75 

2.62 

3.61 

0.80 

0.37 

28.53 

1954-55 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

13.3 

2.3 

2.6 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26.0 

1956 

0.42 

1.18 

1.02 

4.80 

5.20 

1.58 

4.95 

4.26 

0.50 

0.48 

2.07 

0.97 

27.43 

1955-56 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.1 

5.2 

1.2 

4.7 

1.6 

T 

0.0 

0.0 

16.8 

1957 

1.40 

1.61 

1.89 

4.17 

4.23 

1.45 

4.39 

4.55 

0.63 

1.64 

3.59 

3.06 

32.61 

1956-57 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.0 

14.8 

1.2 

1.0 

T 

0.0 

0.0 

21.0 

1958 

0.55 

0.28 

0.52 

1.90 

2.24 

3.41 

5.31 

2.51 

2.40 

2.24 

2.18 

0.75 

24.29 

1957-58 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

3.0 

9.1 

1.6 

2.5 

T 

0.0 

0.0 

17.5 

1959 

1.51 

2.24 

4.94 

5.13 

2. 61 

4.00 

7.56 

4.74 

4.73 

5.56 

2.18 

2.77 

47.97 

1958-59 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

11.5 

21.4 

5.9 

13.5 

1.1 

0.0 

0.0 

54.9 

1960 

4.66 

1.76 

2. 23 

5.84 

4.66 

4.22 

3.79 

4.94 

4.56 

5.13 

2.08 

0 . 64 

44.51 

1959-60 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

6.9 

8.9 

9.1 

19.5 

9.7 

T 

T 

0.0 

55.2 

1961 

0.18 

1.06 

5.62 

2.87 

1.44 

1.65 

3.92 

1.12 

10.68 

6.05 

4.83 

0.97 

40.39 

1960-61 

c.o 

0.0 

0.0 

T 

0.6 

5.7 

1.9 

2.5 

7.8 

4.4 

0.0 

0.0 

22.9 

1962 

2.36 

1.49 

3.17 

2.42 

4.23 

1.88 

5.56 

2.57 

1.73 

0.95 

0.84 

0.50 

27.70 

1961-62 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.1 

8.8 

16.0 

15.1 

7.9 

1.1 

0.0 

0.0 

51.0 

1963 

0.60 

0.38 

2.94 

5.51 

1.89 

4.27 

5.16 

1.84 

3.95 

1.04 

2.34 

0.79 

30.71 

1962-63 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

T 

3.7 

11.3 

8.4 

12.2 

T 

0.0 

0.0 

35.7 

1964 

0.97 

0.50 

3.64 

8.17 

3.41 

6.51 

5.20 

1.99 

3.32 

0.11 

4.51 

0.91 

39.24 

1963-64 

0.0 

0.0 

0.0 

c.o 

T 

8.6 

2.0 

6.5 

22.7 

T 

0.0 

0.0 

39.8 

1965 

4.40 

0.83 

2.30 

4.62 

5.66 

2.56 

3.81 

9.27 

8.23 

2.91 

1.83 

3.03 

49.45 

1964-65 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

10.3 

10.3 

5.0 

19.2 

T 

o.c 

o.c 

47.6 

1966 

1.39 

2.04 

2.75 

4.96 

4.76 

4.53 

1.59 

1.50 

1.18 

2.51 

3.53 

2.16 

32.90 

1965-66 

0.0 

0*0 

0.0 

0.0 

0.1 

5.5 

11.0 

0.3 

1.0 

T 

1.0 

0.0 

18.9 

1967 

1.41 

0.92 

1  .63 

5.30 

2.48 

9.98 

1.32 

3.71 

3.11 

5.06 

2.58 

1.55 

39.05 

1966-67 

0.0 

0.0 

o.o 

0.0 

T 

7.8 

8.1 

11.6 

6  •  5 

3.8 

T 

0.U 

37.8 

1968" 

0.58 

0.37 

1.00 

4.92 

3.78 

6.26 

2.62 

6.33 

6.76 

1.26 

2.80 

3.31 

39.99 

1967-68 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

0.7 

2.0 

2.9 

2.3 

0.6 

0.3 

o.o 

0.0 

11.0 

1968-69 

0*0 

0*0 

0.0 

o.o 

4.5 

8.9 

RECORC 

MEAN 

1.77 

1.42 

2.52 

3.33 

3.68 

4.27 

3.64 

3.71 

3.90 

2.71 

2.35 

1.60 

34.90 

Record  mean  values  above  (not  adjusted  for  Instrument  location  changes  listed  in  the  Station  Location  table)  are  means  for  the 
period  beginning  in  1930  for  temperature  and  1906  for  precipitation. 

A  horizontal  line  drawn  on  the  above  tables  indicates  a  break  in  the  data  sequence  due  to  a  change  in  instrument  exposure  or  a 
station  move  (see  Station  Location  table).  Data  are  from  Cooperative  locations  through  1950  and  from  Airport  locations  thereafter. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 
GREATER  ROCKFORD  AIRPORT 


Elevation  above 

Sea 

G  round 

Sea 

level 

level 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

Latitude 

North 

Longitude 

West 

Ground  at  temp¬ 

erature  site 

Wind  instruments 

Extreme  thermometer; 

Psychrometer 

T  elepsychrometer 

Tipping  bucket 

rain  gage 

Weighing  rain  gage 

8"  rain  gage 

Hygro thermometer 

Pyra nometer 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  N.  Main 

12-  ?-72 

10-  ?-93 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer;  T.  D.  Robertson. 

731  N.  Court  Street 

11-  ?-93 

12-  ?-12 

1/4  mi.  WSW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer;  H.  C.  Porter. 

1135  N.  Court  Street 

1-  ?- 13 

6-  1-18 

1/2  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer;  Dr.  John  R.  Porter. 

731  N.  Court  Street 

6-  2-18 

7-29-20 

1/2  mi.  SW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer;  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7- 30- 20 

9-23-53 

3/4  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer;  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter . 

2221  N.  Winnebago 

9-24-53 

6-30-57 

Ul/8  mi.NW 

42°  18' 

89°  06' 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT  STATION 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Bldg. 

4.7  mi.  S  of  P.  0. 

12-19-50 

11-  4-58 

42°  12' 

89°  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel. 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Bldg. 

11-  5-58 

Present 

35  ft.  E 

42°  12' 

89°  06' 

£724 

a  20 

6 

5 

b6 

c4 

d4 

First-Order  Weather  Bur.  Station. 
£-728  to  11-19-62  and  727  to 
8-22-63. 

a  -  33  to  12-6-62. 
b  -  5  to  11-6-62. 
c  -  3  to  11-6-62. 
d  -  Commissioned  8-22-63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter. 

Requests  for  additional  information  should  be  directed  to  the  Weather  Bureau  Office  for  which  this  summary  was  issued. 


Sale  Price:  15  cents  per  copy.  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding 
this  publication  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 
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fU7  LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA 

a  ANNUAL  SUMMARY  WITH  COMPARATIVE  DATA,  1967 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


Hm  AND  GEOGRAPHY 
^  LIBRARY 


NARRATIVE  CLIMATOLOGICAL  SUMMARY 


Rockford’s  climate  is  characterized  by  hot  sum¬ 
mers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across 
Lake  Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in 
the  Rockford  area,  and  temperatures  are  some¬ 
what  higher  than  those  westward  around  the 
Mississippi  River.  Conversely,  in  summer,  the 
cooling  effect  of  Lake  Michigan  sometimes  is 
felt  as  far  westward  as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  average  annual  preci¬ 
pitation  occurs  in  the  three  summer  months  of 
June  to  August,  and  64  percent  in  the  six  months, 
April  to  September,  no  month  averages  less  than 
4  percent  of  the  annual  total. 

Though  summers  may  be  described  as  hot, 
seldom  does  oppressive  heat  prevail  for  ex¬ 


tended  periods.  In  general,  the  summers  are 
pleasant,  and  they  provide  the  populace  with 
ample  opportunity  to  enjoy  the  many  recreational 
features  of  the  area. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is  con¬ 
tinuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  period  1906  thr6ugh  1963,  the 
average  number  of  days  between  the  last  tem¬ 
perature  of  32°  or  below  in  the  spring  and  the 
first  in  the  fall  is  157.  The  average  date  of  the 
last  32°  temperature  in  the  spring  is  April  30, 
and  the  first  in  the  fall  is  October  4.  The  latest 
freezing  temperature  recorded  during  these  years 
was  May  26,  1925,  and  the  earliest  was  Septem¬ 
ber  14,  1923. 
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ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


“T"rDI  ::: «: :  meteorological  data  for  the  current  year  ^-ss&.tsss 

ELEVATION  (ground)  724  Feet  1967 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


_  ROCKFORD ,  ILLXNOI S 

TOTAL  DEGREE  DAYS  GREATER  rockford  airport 
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1931 

29.2 

33.9 

34.3 

50.4 

56.3 

73.7 

1932 

30.1 

31.9 

27.9 

47.6 

61.8 

71.4 

75.5 

1933 

33.9 

22.3 

35.1 

46.5 

61.2 

77.5 

75.2 

1934 

30.1 

22.8 

33.7 

49.9 

68.0 

77.0 

78.2 

1935 

21.5 

27.3 

40.5 

47.1 

54.3 

65.1 

78.3 

1936 

14.5 

10.2 

39.0 

44.8 

66.3 

67.2 

80.1 

1937 

21.6 

23.7 

33.2 
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60.6 
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75.9 

1938 

22.7 

32.4 
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50.4 

60.4 
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28.9 
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71.5 

75.4 

1940 

12.8 

26.6 

31.0 

47.1 

57.1 

70.4 

75.5 

1941 

24.7 

23.3 

31.7 

54.6 

64.6 

70.0 

75.0 

1942 

22. 1 

24.5 

40.3 

54.9 

59.6 

70.0 

74.5 

1943 

20.7 

26.6 

32.5 

48.5 

58.0 

72.6 

75.2 

1944 

30.2 

28.0 

31.6 

45.3 

64.9 

72.1 

73.0 

1945 

17.8 

27.3 

48.2 

49.8 

54.1 

65.4 

71.8 

1946 

25.4 

26.7 

44.9 

1947 

48.6 

55.7 

67.1 

71.7 

1948 

17.9 

24.8 

35.5 

54.7 

57.1 

68.7 

75.7 

1949 

24.6 

25.1 

36.8 

49.1 

62.8 

73.9 

76.9 

1950 

26.7 

24.9 

31.1 

42.4 

61.4 

69.1 

71.1 

1951 

18.0 

23.2 

31.8 

45.4 

61.4 

65.6 

71.6 

1952 

22.8 

30.4 

32.2 

50.3 

58.9 

72.7 

75.2 

1953 

24.4 

28.5 

35.7 

44.9 

59.7 

72.1 

74.7 

1954 

22.2 

33.9 

32.3 

50.9 

54.6 

73.1 

73.7 

1955 

20.9 

23.4 

33.5 

54.6 

61.8 

66.4 

79.5 

1956 

24.2 

26.0 

33.7 

45.4 

58.9 

73.4 

71.8 

1957 

14.6 

30.1 

35.1 

49.1 

57.7 

69.7 

75.4 

1958 

20.5 

16.4 

35.0 

48.6 

60.9 

63.7 

70.9 

1959 

13.3 

21.4 

34.4 

47.7 

64.2 

70.4 

72.2 

1960 

24.1 

22.3 

22.5 

50.8 

57.2 

67.1 

71.4 

1961 

19.5 

31.5 

37.4 

43.0 

56.3 

68.9 

72.3 

1962 

14.5 

21.4 

31.4 

47.7 

64.4 

69.0 

69.5 

1963 

9.3 

16.3 

38.4 

50.7 

57.6 

71.1 

73.8 

1964 

26.7 

25.7 

32.3 

48.5 

62.6 

68.6 

72.8 

1965 

19.5 

22.1 

25.9 

45.6 

61.9 

67.9 

72.9 

1966 

13.4 

23.9 

37.6 

44.1 

51.4 

69.? 

75.4 

1967 

24.6 

16.9 

35.9 

47.8 

52.9 

68.4 

69.6 

RECORC 

MEAN 

21.5 

24.8 

35.3 

48.3 

59.4 

69.? 

74.0 

MAX 

30.1 

33.5 

44.6 

59.4 

71.? 

80. R 

86.0 

MIN 

12.8 

16.1 

26.0 

37.1 

47.6 

57.6 

6?.0 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annua 

72.3 

69.9 

56.5 

46.3 

34.3 

52.8 

73.2 

62.6 

50.3 

34.2 

25.4 

49.3 

7.0.6 

69.1 

50.6 

37.4 

27r9 

50.6 

72.4 

63.1 

56.0 

44.1 

23.0 

51.5 

73.3 

64.5 

53.0 

36.5 

22.6 

48.7 

76.4 

66.3 

50.6 

36.3 

29.9 

48.5 

77.0 

63.6 

49.5 

35.3 

23.6 

48.3 

74.7 

64.3 

56.6 

40.6 

27.0 

51.3 

72.1 

69.2 

53.1 

39.3 

33.2 

51.2 

71.7 

63.7 

55.3 

35.5 

29.5 

48.1 

73.1 

67.1 

54.8 

42.3 

34.0 

51.3 

71.4 

61.9 

53.3 

41.5 

21.6 

49.6 

73.2 

60.7 

51.9 

34.8 

27.2 

48.5 

73.2 

66.0 

53.1 

42.7 

21.4 

50.2 

72.5 

63.8 

51.6 

38.9 

20.3 

48.5 

80.6 

67.5 

62.1 

33.1 

29.0 

73.6 

68.1 

51.3 

42.5 

28.4 

49.9 

73.7 

59.4 

57.1 

40.2 

29.7 

50.8 

69.2 

62.5 

57.8 

34.4 

18.0 

47.4 

68.7 

60.4 

52.5 

30.1 

21.9 

45.9 

70.6 

63.5 

45.8 

40.2 

29.2 

49.3 

73.5 

63.7 

56.1 

41.1 

27.6 

50.2 

70.9 

65.8 

52.0 

38.6 

27.2 

49.6 

76.3 

65.0 

52.5 

32.9 

•  21.7 

49.0 

72.0 

62.1 

57.8 

37.4 

28.3 

49.3 

71.7 

61.2 

48.9 

37.5 

31.1 

48.5 

72.6 

63.4 

54.9 

40.0 

18.7 

47.1 

75.8 

65.8 

48.7 

29.3 

32.6 

48.0 

72.7 

66.4 

51.8 

39.8 

21.9 

47*3 

72.4 

65.1 

53.0 

38.3 

22.8 

48.4 

71.7 

60.5 

54.6 

38.8 

22.1 

47.1 

69.8 

64.0 

62.0 

43.2 

13.2 

47.4 

66.9 

62.7 

48.1 

41.1 

22.9 

48.3 

69.7 

62.2 

52.4 

39.6 

32.3 

47.7 

69.7 

62.5 

51.4 

39.0 

24.8 

46.9 

66.1 

62.4 

51.3 

34.4 

?7 .7 

46.5 

7?  ,  1 

64.2 

52.8 

38.5 

25.8 

48.8 

83.9 

76.0 

64.1 

47.4 

33.6 

59.2 

60.2 

52.4 

41.4 

29.6 

17.9 

38.4 

Season 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

Total 

1930-31 

13 

8 

80 

488 

736 

1195 

1119 

878 

960 

447 

306 

40 

6270 

1931-32 

0 

8 

60 

290 

567 

960 

1092 

968 

1154 

528 

145 

3 

5775 

1932-33 

4 

2 

129 

464 

932 

1233 

974 

1204 

936 

562 

170 

14 

6624 

1933-34 

0 

6 

59 

456 

840 

1160 

1091 

1189 

980 

461 

90 

4 

6336 

1934-35 

0 

36 

119 

291 

633 

1309 

1367 

1064 

767 

552 

341 

83 

6552 

1935-36 

0 

31 

118 

386 

865 

1321 

1575 

1  595 

817 

620 

93 

46 

7467 

1936-37 

0 

1 

101 

454 

869 

1096 

1363 

1165 

993 

559 

191 

40 

6822 

1937-38 

0 

0 

157 

508 

901 

1290 

1  320 

920 

659 

452 

193 

20 

6420 

1938-39 

0 

1 

100 

284 

74  3 

1188 

1128 

1169 

872 

594 

128 

28 

6235 

1939-40 

0 

3 

76 

399 

780 

994 

1625 

1117 

1063 

545 

271 

15 

6888 

1940-41 

8 

25 

134 

314 

893 

1110 

1257 

1175 

1039 

335 

118 

39 

6447 

1941-42 

0 

4 

75 

339 

692 

967 

1336 

1142 

774 

338 

227 

39 

5933 

1942-43 

4 

17 

211 

374 

714 

1354 

1  382 

1079 

1014 

505 

264 

42 

6960 

1943-44 

1 

8 

191 

419 

915 

1180 

1090 

1080 

1043 

600 

129 

31 

6687 

1944-45 

4 

9 

76 

382 

678 

1360 

1470 

1062 

527 

469 

354 

107 

6498 

1945-46 

14 

12 

141 

425 

791 

1392 

1194 

1076 

632 

1946-47 

500 

306 

75 

1947-48 

14 

1 

133 

153 

969 

1123 

1468 

1173 

922 

341 

264 

31 

6592 

1948-49 

1 

4 

56 

434 

686 

1143 

1261 

1123 

883 

483 

151 

8 

6233 

1949-50 

0 

1 

190 

285 

751 

1103 

1196 

1130 

1026 

641 

162 

33 

6518 

1950-51 

6 

9 

94 

243 

914 

1452 

1449 

1169 

1021 

589 

162 

53 

7161 

1951-52 

5 

10 

159 

406 

1043 

1328 

1298 

998 

1011 

449 

220 

13 

6940 

1952-53 

0 

10 

116 

591 

740 

1102 

1254 

1013 

900 

596 

211 

10 

6543 

1953-54 

0 

0 

123 

294 

711 

1154 

1318 

863 

1008 

416 

327 

45 

6259 

1954-55 

0 

4 

74 

418 

783 

1167 

1360 

1158 

968 

308 

145 

61 

6446 

1955-56 

0 

2 

83 

385 

954 

1339 

1258 

1120 

962 

584 

242 

29 

6958 

1956-57 

0 

13 

123 

224 

820 

1129 

1556 

973 

922 

480 

245 

28 

6513 

1957-58 

0 

5 

155 

493 

820 

1044 

1374 

1358 

924 

487 

158 

80 

6898 

1958-59 

3 

20 

102 

314 

741 

1428 

1598 

1215 

941 

511 

133 

18 

7024 

1959-60 

6 

0 

95 

497 

1066 

998 

1262 

1235 

1  313 

435 

244 

33 

7184 

1960-61 

4 

3 

89 

406 

751 

1331 

1403 

934 

849 

654 

288 

30 

6742 

1961-62 

9 

3 

133 

372 

796 

1300 

1559 

1213 

1038 

527 

1  34 

34 

7118 

1962-63 

14 

1 

179 

339 

778 

1325 

1725 

1357 

819 

425 

246 

34 

7242 

1963-64 

2 

17 

95 

127 

647 

1605 

1181 

1133 

1008 

489 

122 

56 

6482 

1964-65 

9 

51 

145 

519 

713 

1298 

140  5 

1194 

1204 

579 

145 

26 

7288 

1965-66 

1 

30 

134 

392 

758 

1005 

1595 

1142 

844 

620 

417 

45 

6983 

1966-67 

0 

7 

122 

417 

773 

1238 

1244 

1341 

R9? 

513 

385 

22 

6954 

1967-68 

42 

51 

134 

439 

910 

1149 

TOTAL  PRECIPITATION 


TOTAL  SNOWFALL 


Year 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Season 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

Total 

1931 

0.71 

0.39 

3.09 

1.89 

3.66 

3.57 

4.10 

2.78 

4.54 

3.96 

5.37 

2.32 

36.38 

T 

2.0 

5.0 

5.5 

1.0 

13.0 

T 

0.0 

0.0 

26.5 

1932 

1.90 

0.41 

3.52 

1.22 

2.23 

3.01 

2.39 

2.51 

2.05 

5.76 

0.79 

1.82 

27.61 

c.o 

T 

9.3 

2.0 

C .  5 

21.5 

T 

0.0 

0.0 

33.3 

1933 

1.33 

0.75 

2.98 

2.09 

8.88 

2.34 

6.30 

1.38 

3.06 

1  .44 

0.48 

0.56 

31.59 

T 

T 

3.5 

0.5 

5.0 

12.0 

T 

0.0 

0.0 

21.0 

1934 

0.79 

0.34 

0.85 

1.60 

0.68 

2.49 

3.40 

2.54 

4.46 

1.19 

7.88 

1.39 

27.61 

1933-34 

0.6 

c.o 

c.o 

T 

1.0 

4.5 

T 

2.8 

0.5 

T 

0.0 

0.0 

8.8 

1935 

2.52 

1.90 

2.09 

2.21 

5.95 

6.77 

6.33 

6.23 

2.69 

1.66 

4.39 

0.95 

43.69 

1934-35 

0.0 

o.c 

0.0 

o.c 

T 

13.0 

5.6 

9.7 

7.1 

T 

0.5 

o.c 

35.9 

1936 

1.72 

1.97 

0.43 

1.75 

1.06 

3.82 

0.66 

10.73 

7.86 

3.74 

1.06 

3.91 

38.71 

1935-36 

0.0 

c.o 

0.0 

0.L- 

1.0 

6.3 

18.5 

18.0 

1.0 

9.0 

0.0 

0.0 

53.8 

1937 

3.27 

1.51 

1.30 

4.02 

3.25 

6.40 

0.05 

3.71 

2.51 

2.52 

1.05 

1.02 

30.61 

1936-37 

c.o 

0.0 

o.c 

T 

2.0 

4.5 

1.5 

4.0 

3.3 

T 

o.c 

c.o 

15.3 

1938 

3.57 

1.72 

3.80 

1.71 

4.36 

5.89 

5.40 

5.54 

7.56 

0.79 

2.08 

1.41 

43.83 

1937-38 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.3 

3.6 

3.0 

1.2 

4.5 

6.0 

0.0 

0.0 

19.6 

1939 

2.17 

1.88 

1.26 

2.83 

4.06 

3.32 

2.29 

2.37 

1.65 

3.43 

0.56 

0.33 

26.15 

1938-39 

c.o 

0.0 

0.0 

T 

0.5 

5.5 

10.0 

7.0 

6.5 

T 

0.0 

o.c 

29.5 

1940 

1.84 

1.88 

1.52 

3.65 

4.04 

9.47 

4.56 

7.95 

0.37 

3.13 

2.23 

1.64 

42.28 

1939-40 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.0 

T 

12.3 

12.5 

3.0 

0.5 

1.5 

0.0 

29.8 

1941 

3.71 

1.20 

2.41 

2.75 

4.11 

6.08 

3.23 

3.33 

10.26 

5.46 

2.04 

2.02 

46.60 

1940-41 

c.o 

0.0 

0.0 

0.0 

4.7 

2.0 

15.2 

4.5 

8.0 

T 

0.0 

0.0 

34.4 

1942 

1.29 

0.70 

1.63 

1.06 

4.68 

4.38 

4.00 

7.88 

6.04 

2.53 

3.25 

3.35 

40.79 

1941-42 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

10.5 

14.5 

7.5 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

36.5 

1943 

4.40 

1.01 

4.95 

4.22 

5.72 

2.80 

5.00 

6.88 

1.61 

1.45 

2.35 

0.59 

40.98 

1942-43 

0.0 

0.0 

0.0 

o.c 

5.0 

5  •  C 

32.0 

4  •  C 

15.0 

T 

0.0 

0.0 

61.0 

1944 

1.78 

3.32 

6.20 

4.00 

5.20 

4.74 

3.79 

5.60 

2.62 

0.88 

2.89 

1.49 

42.51 

1943-44 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.1 

0.3 

2.5 

21.8 

8.4 

T 

0.0 

0.0 

36.1 

1945 

0.97 

2.25 

1.87 

4.33 

7.67 

5.60 

2.16 

3.41 

8.58 

0.95 

3.27 

2.53 

43.59 

1944-45 

0.0 

0.0 

0.0 

o.c 

1.3 

1 1.0 

12.0 

6.0 

T 

T 

T 

o.c 

30.3 

1946 

5.80 

2.05 

2.98 

0.91 

3.19 

4.98 

0.35 

2.30 

1.82 

3.82 

2.11 

1945-46 

J.O 

0.0 

0.0 

0.0 

4.0 

14.5 

4.0 

15.5 

9.5 

1947 

2.00 

0.25 

1.75 

3.42 

3.74 

4.08 

3.68 

2.03 

2.78 

1.72 

2.78 

i.u 

29.  J4 

1946-47 

1.0 

O.C 

0.0 

1948 

1.56 

1.77 

4.04 

1.66 

4.78 

1.63 

2.58 

1 . 36 

1.83 

1.40 

2.54 

1.19 

26.34 

1947-48 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.8 

3.0 

7.0 

1.2 

14.3 

T 

0.0 

0.0 

40.3 

1949 

2.66 

2.20 

2.45 

2.62 

1.53 

5.29 

3.93 

1.31 

2.25 

1.88 

0.62 

1.86 

28.60 

1943-49 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.8 

9.5 

8.2 

1.5 

2.5 

0.0 

0.0 

25.5 

1950 

1.93 

1.82 

1.77 

4.71 

1.29 

5.67 

6.19 

5.18 

5.85 

0.69 

0.89 

2.69 

38.68 

1949-50 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

4.0 

3.0 

8.5 

5.5 

2.1 

0.0 

c.o 

25.1 

1951 

1.00 

1.90 

1.56 

3.45 

3.76 

2.93 

7.41 

4.92 

2.99 

4.26 

4.14 

1.80 

40.12 

1950-51 

0.0 

0.0 

c.o 

0.0 

5.0 

17.8 

7.4 

5.1 

5.0 

3.0 

c.o 

0.0 

43.3 

1952 

1.24 

0.26 

3.66 

2.49 

3.20 

4.78 

11.81 

3.06 

0.94 

0.01 

3.27 

1.57 

36.29 

1951-52 

0.0 

0.0 

c.o 

T 

14.7 

18.4 

9.6 

2.8 

9.1 

0.1 

o.c 

0.0 

54.7 

1953 

1.09 

1.78 

2.07 

2.91 

2.91 

6*07 

2.37 

1.65 

2.68 

1.60 

0.51 

2.81 

28.45 

1952-53 

0.0 

0.0 

c.o 

c.o 

T 

3.5 

10.9 

0.2 

5.5 

T 

0.0 

0.0 

20.1 

1954 

0.43 

1.50 

2.19 

5.11 

3.27 

4.72 

3.61 

4.90 

2.92 

7.92 

1.51 

2.37 

40.45 

1953-54 

c.o 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

4.5 

2.6 

4.3 

6.1 

T 

T 

0.0 

21.8 

1955 

1.13 

1.40 

2.93 

2.99 

2.76 

3.46 

2.71 

3.75 

2.62 

3.61 

0.80 

0.37 

28.53 

1954-55 

c.o 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

13.3 

2.3 

2.6 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26.0 

1956 

0.42 

1.18 

1.02 

4.80 

5.20 

1.58 

4.95 

4.26 

0.50 

0.48 

2.07 

0.97 

27.43 

1955-56 

c.o 

0.0 

0.0 

T 

4.1 

5.2 

1.2 

4.7 

1.6 

T 

0.0 

0.0 

16.8 

1957 

1.40 

1.61 

1.89 

4.17 

4.23 

1.45 

4.39 

4.55 

0.63 

1.64 

3.59 

3.06 

32.61 

1956-57 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.0 

14.8 

1.2 

1.0 

T 

o.c 

0.0 

21.0 

1958 

0.55 

0.28 

0.52 

1.90 

2.24 

3.41 

5.31 

2.51 

2.40 

2.24 

2.18 

0.75 

24.29 

1957-58 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

3.0 

9.1 

1.6 

2.5 

T 

0.0 

0.0 

17.5 

1959 

1.51 

2.24 

4.94 

5.13 

2.61 

4.00 

7.56 

4.74 

4.73 

5.56 

2.18 

2.77 

47.97 

1958-59 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

11.5 

21.4 

5.9 

13.5 

1.1 

0.0 

0.0 

54.9 

1960 

4.66 

1.76 

2.23 

5.84 

4.66 

4 .22 

3.79 

4.94 

4.56 

5.13 

2.08 

0.64 

44.51 

1959-60 

0.0 
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T 

T 

0.0 

55.2 

1961 

0.18 
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1.12 

lu.  68 
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0.97 

40.^9 
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T 

C  .  6 
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1.9 

2.5 

7.8 

4.4 

0.0 
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22.9 

1962 

2.36 

1.49 

3.17 
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5.56 

2.57 
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0.95 

0.84 
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27.70 
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0.0 

0.0 

51.0 

1963 
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0.38 

2.94 
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30.71 
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0.0 

0.0 

35.7 

1964 
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0.50 
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8.17 

3.41 
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1.99 
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4.51 

0.91 

39.24 
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c.o 
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T 

c.o 

c.o 

39.8 

1965 

4.40 
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4.62 
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9.27 
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3.03 

49.45 
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0.0 

o.c 

0.0 

T 

2.8 

10.3 

10.3 

5.C 

19.2 

T 

o.c 

o.c 

47.6 

1966 

1.39 

?.04 

?  •  7  5 

4.96 

4.76 

4.53 

1.69 

1.50 

1  •  1  8 

2.51 

3.53 

2.16 

32.90 
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0.0 

o.o 

0.0 

o.o 

0.1 

5.5 

11.0 

0.3 

1.0 

T 

1  .0 

0.0 

1R  .9 

1967 

1.41 

0.92 

1.63 

5.30 

2.48 

9.98 

1.3? 

3.71 

3.11 

5.06 

2.58 

1.55 

39.05 

1966-67 

0.0 

0.0 

0.0 

o.o 

T 

7.R 

R.l 

11.6 

6.6 

7  .  P 

T 

0.0 

77, R 

1 967-6  R 

o.n 

0.0 

0.0 

?.? 

0.7 

?.o 

RECORD 

MEAN 

1.79 

1.44 

?  •  54 

3.31 

3.68 

4  .  ?4 

3.66 

3.67 

3.86 

2.73 

2.34 

1.57 

34.83 

Record  mean  values  above  (not  adjusted  for  instrument  location  changes  listed  in  the  Station  Location  table)  are  means  for  the 
period  beginning  in  1930  for  temperature  and  1906  for  precipitation. 

A  horizontal  line  drawn  on  the  above  tables  indicates  a  break  in  the  data  sequence  due  to  a  change  in  instrument  exposure  or  a 
station  move  (see  Station  Location  table).  Data  are  from  Cooperative  locations  through  1950  and  from  Airport  locations  thereafter. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 
GREATER  ROCKFORD  AIRPORT 


Elevation  above 

Sea 

Ground 

Sea 

level 

level 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

Latitude 

North 

Longitude 

West 

Ground  at  temp¬ 

erature  site 

Wind  instruments 

Extreme  thermometer; 

Psychrometer 

Telepsychrometer 

Tipping  bucket 

rain  gage 

Weighing  rain  gage 

8”  rain  gage 

Hygro thermometer 

u 

0) 

-M 

0) 

E 

0 

a 

CO 

u 

& 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  N.  Main 

12-  ?-72 

10- 

?-93 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer;  T.  D.  Robertson. 

731  N.  Court  Street 

11-  ?-93 

12- 

?-12 

1/4  mi.  WSW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

3 

Observer;  H.  C.  Porter. 

1135  N.  Court  Street 

1-  ?- 13 

6- 

1-18 

1/2  mi.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer;  Dr.  John  R.  Porter. 

731  N.  Court  Street 

6-  2-18 

7- 

29-20 

1/2  mi.  SW 

42°  17’ 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer;  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7-30-20 

9- 

23-53 

3/4  mi.  NE 

42°  17  * 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer;  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter . 

2221  N.  Winnebago 

9-24-53 

6- 

30-57 

1-1/8  mi.NW 

42°  18' 

89°  06' 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT  STATION 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Bldg. 

4.7  mi.  S  of  P.  0. 

12-19-50 

11- 

4-58 

42°  12' 

89°  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel. 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Bldg. 

11-  5-58 

Present 

35  ft.  E 

42°  12' 

89°  06' 

#724 

a  20 

6 

5 

b6 

c4 

d4 

First-Order  Weather  Bur.  Station. 
#-728  to  11-19-62  and  727  to 
8-22-63. 

a  -  33  to  12-6-62. 
b  -  5  to  11-6-62. 
c  -  3  to  11-6-62. 
d  -  Commissioned  8-22-63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter. 

Requests  for  additional  information  should  be  directed  to  the  Weather  Bureau  Office  for  which  this  summary  was  issued. 


Sale  Price:  15  cents  per  copy.  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding 
this  publication  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 
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LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA 


ANNUAL  SUMMARY  WITH  COMPARATIVE  DATA,  1966 


ROCKFORD,  ILLINOIS 


NARRATIVE  CLIMATOLOGICAL  SUMMARY 


Rockford's  climate  is  characterized  by  hot  sum¬ 
mers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across 
Lake  Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in 
the  Rockford  area,  and  temperatures  are  some¬ 
what  higher  than  those  westward  around  the 
Mississippi  River.  Conversely,  in  summer,  the 
cooling  effect  of  Lake  Michigan  sometimes  is 
felt  as  far  westward  as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  average  annual  preci¬ 
pitation  occurs  in  the  three  summer  months  of 
June  to  August,  and  64  percent  in  the  six  months, 
April  to  September,  no  month  averages  less  than 
4  percent  of  the  annual  total. 

Though  summers  may  be  described  as  hot, 
seldom  does  oppressive  heat  prevail  for  ex¬ 


tended  periods.  In  general,  the  summers  are 
pleasant,  and  they  provide  the  populace  with 
ample  opportunity  to  enjoy  the  many  recreational 
features  of  the  area. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is  con¬ 
tinuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  period  1906  thr6ugh  1963,  the 
average  number  of  days  between  the  last  tem¬ 
perature  of  32°  or  below  in  the  spring  and  the 
first  in  the  fall  is  157.  The  average  date  of  the 
last  32°  temperature  in  the  spring  is  April  30, 
and  the  first  in  the  fall  is  October  4.  The  latest 
freezing  temperature  recorded  during  these  years 
was  May  26,  1925,  and  the  earliest  was  Septem¬ 
ber  14,  1923. 
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AVERAGE  TEMPERATURE  TOTAL  DEGREE  DAYS  greater™^™^ 


Year 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Season 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

Total 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

29.2 

30.1 

33.9 

30.1 

21.5 

33.9 

31.9 

22.3 
22.8 

27.3 

34.3 

27.9 

35.1 

33.7 

40.5 

50.4 
47.6 

46.5 
49.9 
47.1 

56.3 
61.8 
61.2 
68.0 

54.3 

73.7 

71.4 

77.5 
77.0 
65.1 

76.6 

75.5 

75.2 

78.2 

78.3 

72.3 

73.2 
70.6 

72.4 

73.3 

69.9 

62.6 

69.1 

63.1 
64.5 

56.5 
50.3 

50.6 
56.0 
53.0 

46.3 
34.2 

37.4 
44.1 

36.5 

34.3 

25.4 
27.9 
23.0 
22.6 

52.8 

49.3 

50.6 
51.5 

48.7 

1930- 31 

1931- 32 

1932- 33 

1933- 34 

1934- 35 

13 

0 

4 

0 

0 

8 

8 

2 

6 

36 

80 

60 

129 

59 

119 

488 

290 
464 
456 

291 

736 

567 

932 

840 

633 

1195 

960 

1233 

1160 

1309 

1119 

1092 

974 

1091 

i3S7 

878 

968 

1204 

1189 

1064 

960 

1154 

936 

980 

767 

447 

528 

562 

461 

552 

306 

145 

170 

90 

341 

40 

3 
14 

4 
83 

6270 

5775 

6624 

6336 

6552 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

14.5 

2 1.6 

22.7 
28.9 

12.8 

10.2 

23.7 

32.4 

23.5 

26.8 

39.0 

33.2 

44.1 

37.2 
31.0 

44.8 
46.7 
50.4 

45.9 
47.1 

66.3 
60.6 

60.4 
64.7 
57.1 

67.2 
68.7 

68.2 
71.5 
70.4 

80.1 

75.9 

74.5 

75.4 

75.5 

76.4 

77.0 

74.7 
72.1 

71.7 

66.3 

63.6 

64.3 
69.2 

63.7 

50.6 

49.5 

56.6 
53.1 
55.3 

36.3 

35.3 
40.6 

39.3 
35.5 

29.9 

23.6 

27.0 

33.2 

29.5 

48.5 

48.3 

51.3 
51.2 
48.1 

1935- 36 

1936- 37 

1937- 38 

1938- 39 

1939- 40 

0 

0 

0 

0 

0 

31 

1 

0 

1 

3 

118 

101 

157 

100 

76 

386 

454 

508 

284 

399 

865 

869 

901 

743 

780 

1321 

1096 

1290 

1188 

994 

1575 

1353 

1320 

1128 

1625 

1595 

1165 

920 

1169 

1117 

817 

993 

659 

872 

1063 

620 

55.9 

452 

594 

545 

93 

191 

193 

128 

271 

46 

40 

20 

28 

15 

7467 

6822 

6420 

6235 

6888 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

24.7 
22.1 

20.7 
30.2 

17.8 

23.3 

24.5 

26.6 
28.0 

27.3 

31.7 

40.3 

32.5 

31.6 
48 .2 

54.6 

54.9 

48.5 

45.3 

49.8 

64.6 

59.6 
58.0 
64.9 
54.1 

70.0 

70.0 

72.6 

72.1 

65.4 

75.0 

74.5 

75.2 

73.0 

71.8 

73.1 

71.4 

73.2 
73.2 

72.5 

67.1 

61.9 

60.7 
66.0 

63.8 

54.8 
53.3 

51.9 
53.1 
51.6 

42.3 

41.5 

34.8 
42.7 

38.9 

34.0 

21*6 

27.2 
21.4 

20.3 

51.3 

49.6 

48.5 

50.2 

48.5 

1940- 41 

1941- 42 

1942- 43 

1943- 44 

1944- 45 

8 

0 

4 

1 

4 

25 

4 

17 

8 

9 

134 

75 
211 
191 

76 

314 

339 

374 

419 

382 

893 

692 

714 

915 

678 

1110 

967 

1354 

1180 

1360 

1257 

1336 

1382 

1090 

1470 

1175 

1142 

1079 

1080 
1062 

1039 

774 

1014 

1043 

527 

335 

338 

505 

600 

469 

118 

227 

264 

129 

354 

39 

39 

42 

31 

107 

6447 

5933 

6960 

6687 

6498 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

25.4 

17.9 

24.6 

26.7 

26.7 

24.8 
25.1 

24.9 

44.9 

35.5 

36.8 

31.1 

48.6 

54.7 
49.1 
42.4 

55.7 
57.1 

62.8 
61.4 

67.1 
68.7 
73.9 

69.1 

71.7 

75.7 
76.9 
71.1 

80.6 

73.6 

73.7 
69.2 

67.5 

68.1 

59.4 

62.5 

62.1 

51.3 

57.1 

57.8 

33.1 
42.5 

40.2 
34.4 

29.0 

28.4 

29.7 

18.0 

49.9 

50.8 

47.4 

1945- 46 

1946- 47 

1947- 48 

1948- 49 

1949- 50 

1950- 51 

14 

14 

1 

12 

1 

4 

1 

9 

141 

133 

56 

190 

94 

425 

153 

434 

285 

243 

791 

969 

686 

751 

914 

1392 

1123 

1143 

1103 

1452 

1194 

1468 

1261 

1076 

1173 

1123 

632 

922 

883 

500 

341 

483 

306 

264 

151 

75 

31 

8 

6592 

6233 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

18.0 

22.8 

24.4 

22.2 

20.9 

23.2 

30.4 

28.5 
33.9 
23.4 

31.8 

32.2 
35.7 

32.3 
33.5 

45.4 

50.3 

44.9 

50.9 
54.6 

61.4 

58.9 

59.7 
54.6 

61.8 

65.6 

72.7 

72.1 

73.1 
66.4 

71.6 
75.2 

74.7 

73.7 
79.5 

68.7 

70.6 

73.5 

70.9 

76.3 

60.4 

63.5 

63.7 

65.8 
65.0 

52.5 

30.1 

21.9 

45.9 

6 

1449 

1169 

1021 

589 

162 

53 

7161 

45.8 

56.1 

52.0 

52.5 

40.2 

41.1 

38.6 

32.9 

29.2 

27.6 

27.2 

21.7 

49.3 

50.2 

49.6 

49.0 

1951- 52 

1952- 53 

1953- 54 

1954- 55 

5 

0 

0 

0 

10 

10 

0 

4 

159 

116 

123 

74 

406 

591 

294 

418 

1043 

740 

711 

783 

1328 

1102 

1154 

1167 

1298 

1254 

1318 

1360 

998 

1013 

863 

1158 

1011 

900 

1008 

968 

449 

596 

416 

308 

220 

211 

327 

145 

13 

10 

45 

61 

6940 

6543 

6259 

6446 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

24.2 
14.6 
20.5 

13.3 
2  4.1 

26.0 

30.1 

16.4 

21.4 
22.3 

33.7 

35.1 

35.0 

34.4 

22.5 

45.4 

49.1 

48.6 

47.7 

50.8 

58.9 
57.7 

60.9 

64.2 

57.2 

73.4 

69.7 

63.7 

70.4 
67.1 

71.8 

75.4 

70.9 
72.2 

71.4 

72.0 

71.7 

72.6 

75.8 

72.7 

62.1 

61.2 

63.4 
65.8 

66.4 

57.8 

48.9 

54.9 

48.7 

51.8 

37.4 

37.5 
40.0 
29.3 
39.8 

28.3 

31.1 

18.7 

32.6 

21.9 

49.3 
48.5 
47.1 
48.0 

47.3 

1955- 56 

1956- 57 

1957- 58 

1958- 59 

1959- 60 

0 

0 

0 

3 

6 

2 

13 

5 

20 

0 

83 

123 

155 

102 

95 

385 

224 

493 

314 

497 

954 

820 

820 

741 

1066 

1339 

1129 

1044 

1428 

998 

1258 

1556 

1374 

1598 

1262 

1120 

973 

1358 

1215 

1235 

962 

922 

924 

941 

1313 

584 

480 

487 

511 

435 

242 

245 

158 

133 

244 

29 

28 

80 

18 

33 

6958 

6513 

6898 

7024 

7184 

1961 

1962 

1963 

19.5 

14.5 

31.5 

21.4 

16.3 

37.4 

31.4 

38.4 

43.0 

47.7 

56.3 

64.4 

68.9 

69.0 

72.3 

69.5 

72.4 

71.7 

65.1 

60.5 

53.0 

54.6 

38.3 

38.8 

22.8 

22.1 

48 . 4 
47.1 

1960- 61 

1961- 62 

4 

9 

3 

3 

89 

133 

406 

372 

751 

796 

1331 

1300 

1403 

1559 

934 

1213 

849 

1038 

654 

527 

288 

134 

30 

34 

6742 

7118 

50.7 

57.6 

71.1 

73.8 

69.8 

64.0 

62.0 

43.2 

13.2 

47 .4 

1964 

1965 

26.7 

19.5 

25.7 

22.1 

32.3 

25.9 

48.5 

45.6 

62.6 

61.9 

68.6 

67.9 

72.8 

72.9 

66.9 

69.7 

62.7 

62.2 

48.1 

41.1 

22.9 

48.3 

1963-64 

2 

17 

95 

127 

647 

1605 

1181 

1133 

1008 

489 

122 

56 

6482 

52.4 

39.6 

32.3 

47.7 

1964-65 

9 

51 

145 

519 

713 

1298 

1405 

1194 

1204 

579 

145 

26 

7288 

1966 

13.4 

23.9 

37.6 

44.1 

51.4 

69.2 

75.4 

69.7 

62.5 

51.4 

39.0 

24.8 

46.9 

1965- 66 

1966- 67 

1 

0 

30 

7 

134 

122 

392 

417 

758 

773 

1005 

1238 

1595 

1142 

844 

620 

417 

45 

6983 

RECORt 

MEAN 

MAX 

MIN 

21.4 

30.1 

12.7 

24.9 

33.6 

16.2 

35.3 

44.6 

25.9 

48.3 

59.4 
37.1 

59.5 

71.3 

47.7 

69.2 

80.8 

57.6 

74.1 

86.1 
62.0 

72.1 
84.0 

60.2 

64.2 

76.0 

52.4 

52.8 

64.1 

41.4 

38.6 
47.5 

29.7 

25*1 

33.6 

17.8 

48.9 

59.3 

38.4 

TOTAL  PRECIPITATION 


TOTAL  SNOWFALL 


Year 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Season 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

Total 

1931 

0.71 

0.39 

3.09 

1.89 

3.66 

3.57 

4.10 

2.78 

4.54 

3.96 

5.37 

2.32 

36.38 

1930- 31 

1931- 32 

1932- 33 

1933- 34 

2.0 

5.0 

5.5 

1  .0 

13.0 

T 

0.0 

0.0 

26.5 

1932 

1933 

1.90 

1.33 

0.41 

0.75 

3.52 

2.98 

1.22 

2.09 

2.23 

8.88 

3.01 

2.34 

2.39 

6.30 

2.51 

1.38 

2.05 

3.06 

5.76 

1.44 

0.79 

0.48 

1.82 

0.56 

27.61 

31.59 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

T 

T 

9.3 

3.5 

2.0 

0.5 

0.5 

5.0 

21.5 

12.0 

T 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33.3 

21.0 

1934 

0.79 

0.34 

0.85 

1.60 

0.68 

2.49 

3.40 

Z.  54 

4.46 

1.19 

7.88 

1.39 

27.61 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.0 

4.5 

T 

2.8 

0.5 

T 

0.0 

0.0 

8.8 

1935 

2.52 

1.90 

2.09 

2.21 

5.95 

6.77 

6.33 

6.23 

2.69 

1.66 

4.39 

0.95 

43.69 

1934-35 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

13.0 

5.6 

9.7 

7.1 

T 

0.5 

o.c 

35.9 

1936 

1.72 

1.97 

0.43 

1.75 

1.06 

3.82 

0.66 

10.73 

7.86 

3.74 

1.06 

3.91 

38.71 

1935-36 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

6.3 

18.5 

18.0 

1.0 

9.0 

0.0 

0.0 

53.8 

1937 

3.27 

1.51 

1.30 

4.02 

3.25 

6.40 

0.05 

3.71 

2.51 

2.52 

1.05 

1.02 

30.61 

1936-37 

c.o 

0.0 

0.0 

T 

2.0 

4.5 

1.5 

4.0 

3.3 

T 

o.c 

0.0 

15.3 

1938 

3.57 

1.72 

3.80 

1.71 

4.36 

5.89 

5.40 

5.54 

7.56 

0.79 

2.08 

1.41 

43.83 

1937-38 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

1.3 

3.6 

3.0 

1.2 

4.5 

6.0 

0.0 

0.0 

19.6 

1939 

2.17 

1.88 

1.26 

2.83 

4.06 

3.32 

2.29 

2.37 

1.65 

3.43 

0.56 

0.33 

26.15 

1938-39 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.5 

5.5 

10.0 

7.0 

6.5 

T 

0.0 

0.0 

29.5 

1940 

1.84 

1.88 

1.52 

3.65 

4.04 

9.47 

4.56 

7.95 

0.37 

3.13 

2.23 

1 . 64 

42.28 

1939-40 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.0 

T 

12.3 

12.5 

3.0 

0.5 

1.5 

0.0 

29.8 

1941 

3.71 

1.20 

2.41 

2.75 

4.11 

6.08 

3.23 

3.33 

10.26 

5.46 

2.04 

2.02 

46.60 

1940-41 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.7 

2.0 

15.2 

4.5 

8.0 

T 

0.0 

0.0 

34.4 

1942 

1.29 

0.70 

1  .63 

1.06 

4.68 

4.38 

4.00 

7.88 

6.04 

2.53 

3.25 

3.35 

40.79 

1941-42 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

10.5 

14.5 

7.5 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

36.5 

1943 

4.40 

1.01 

4.95 

4.22 

5.72 

2.80 

5.00 

6.88 

1.61 

1.45 

2.35 

0.59 

40.98 

1942-43 

0.0 

0.0 

0.0 

o.c 

5.0 

5.0 

32.0 

4.0 

15.0 

T 

0.0 

0.0 

61.0 

1944 

1.78 

3.32 

6.20 

4.00 

5.20 

4.74 

3.79 

5.60 

2.62 

0.88 

2.89 

1.49 

42.51 

1943-44 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.1 

0.3 

2.5 

21.8 

8.4 

T 

0.0 

0.0 

36.1 

1945 

0.97 

2.25 

1.87 

4.33 

7.67 

5.60 

2.16 

3.41 

8.58 

0.95 

3.27 

2.53 

43.59 

1944-45 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

11.0 

12*0 

6.0 

T 

T 

T 

o.c 

30.3 

1946 

5.80 

2.05 

2.98 

0.91 

3.19 

4.98 

0.35 

2.30 

1.82 

3.82 

2.11 

1945-46 

c.o 

0.0 

0.0 

0.0 

4.0 

14.5 

4.0 

15.5 

9.5 

1947 

2.00 

0.25 

1.75 

3.42 

3.74 

4.08 

3.68 

2.03 

2.78 

1.72 

2.78 

l.n 

29.34 

1946-47 

1.0 

0.0 

0.0 

1948 

1.56 

1.77 

4.04 

1.66 

4.78 

1.63 

2.58 

1.36 

1.83 

1.40 

2.54 

1.19 

26.34 

1947-48 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.8 

3.0 

7.0 

1.2 

14.3 

T 

0.0 

0.0 

40.3 

1949 

2.66 

2.20 

2.45 

2.62 

1.53 

5.29 

3.93 

1.31 

2.25 

1.86 

0.62 

1.86 

2  8.60 

1949-49 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.8 

9.5 

8.2 

1.5 

2.5 

0.0 

0.0 

25.5 

1950 

1.93 

1.82 

1.77 

4.71 

1.29 

5.67 

6.19 

5.18 

5.85 

0.69 

0.89 

2.69 

38.68 

1949-50 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

4.0 

3.0 

8.5 

5.5 

2.1 

0.0 

0.0 

25.1 

1951 

1.00 

1.90 

1.56 

3.45 

3.76 

2.93 

7.41 

4.92 

2.99 

4.26 

4.14 

1.80 

40.12 

1950-51 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

17.8 

7.4 

5.1 

5.0 

3.0 

0.0 

0.0 

43.3 

1952 

1.24 

0.26 

3.66 

2.49 

3.20 

4.78 

11.81 

3.06 

0.94 

0.01 

3.27 

1.57 

16.29 

1951-52 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

14.7 

18.4 

9.6 

2.8 

9.1 

0.1 

o.c 

0.0 

54.7 

1953 

1.09 

1.78 

2.07 

2.91 

2.91 

6.07 

2.37 

1.65 

2.68 

1.60 

0.51 

2.81 

28.45 

1952-53 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

3.5 

10.9 

0.2 

5.5 

T 

0.0 

0.0 

20.1 

1954 

0.43 

1.50 

2.19 

5.11 

3.27 

4.72 

3.61 

4.90 

2.92 

7.92 

1.51 

2.37 

40.45 

1953-54 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.3 

4.5 

2.6 

4.3 

6.1 

T 

T 

0.0 

21.8 

1955 

1.13 

1.40 

2.93 

2.99 

2.76 

3.46 

2.71 

3.75 

2.62 

3.61 

0.80 

0.37 

28.53 

1954-55 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

13.3 

2.3 

2.6 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26.0 

1956 

0.42 

1.18 

1.02 

4.80 

5.20 

1.58 

4.95 

4.26 

0.50 

0.48 

2.07 

0.97 

27.43 

1955-56 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.1 

5.2 

1.2 

4.7 

1.6 

T 

0.0 

0.0 

16.8 

1957 

1.40 

1.61 

1.89 

4.17 

4.23 

1.45 

4.39 

4.55 

0.63 

1.64 

3.59 

3.06 

32.61 

1956-57 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

4.0 

14.8 

1.2 

1.0 

T 

0.0 

0.0 

21.0 

1958 

0.55 

0.28 

0.52 

1.90 

2.24 

3.41 

5.31 

2.51 

2.40 

2.24 

2.18 

0.75 

24.29 

1957-58 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

3.0 

9.1 

1.6 

2.5 

T 

0.0 

0.0 

17.5 

1959 

1.51 

2.24 

4.94 

5.13 

2.61 

4.00 

7.56 

4.74 

4.73 

5.56 

2.18 

2.77 

47.97 

1958-59 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

11.5 

21.4 

5.9 

13.5 

1.1 

0.0 

0.0 

54.9 

1960 

4.66 

1.76 

2. 23 

5.84 

4.66 

4 .22 

3.79 

4.94 

4.56 

5.13 

2.08 

0 . 64 

44.51 

1959-60 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

6.9 

8.9 

9.1 

19.5 

9.7 

T 

T 

0.0 

55.2 

1961 

0.18 

1.06 

5.62 

2.87 

1.44 

1.65 

3.92 

1.12 

10.68 

6.05 

4.83 

0.97 

40.39 

1960-61 

c.o 

0.0 

0.0 

T 

0.6 

5.7 

1.9 

2.5 

7.8 

4.4 

0.0 

0.0 

22.9 

1962 

2.36 

1*49 

3.17 

2.42 

4.23 

1.88 

5.56 

2.57 

1.73 

0.95 

0.84 

0.50 

27.70 

1961-62 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.1 

8.8 

16.0 

15.1 

7.9 

1.1 

0.0 

0.0 

51.0 

1963 

0.60 

0.38 

2.94 

5.51 

1.89 

4.27 

5.16 

1.84 

3.95 

1.04 

2.34 

0.79 

30.71 

1962-63 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

T 

3.7 

11.3 

8.4 

12.2 

T 

0.0 

0.0 

35.7 

1964 

0.97 

0.50 

3.64 

8.17 

3.41 

6.51 

5.20 

1.99 

3.32 

0.11 

4.51 

0.91 

39.24 

1963-64 

0.0 

0.0 

3.0 

c.o 

T 

8.6 

2.0 

6.5 

22.7 

T 

0.0 

0.0 

39.8 

1965 

4.40 

0.83 

2.30 

4.62 

5.66 

2.56 

3.81 

9.27 

8.23 

2.91 

1.83 

3,03 

49.45 

1964-65 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

2.8 

10.3 

10.3 

5.0 

19.2 

T 

0.0 

o.c 

47.6 

1966 

1.39 

2.04 

2.75 

4.96 

4.76 

4.53 

1.59 

1.50 

1.18 

2.51 

3.53 

2.16 

32.90 

1965- 66 

1966- 67 

0.0 

0.0 

o.o 

0.0 

o.o 

0.0 

o.o 

0.0 

0*1 

T 

5.5 

7.8 

11.0 

0.3 

1.0 

T 

1.0 

0.0 

18.9 

RECORl 

MEAN 

1.80 

1.44 

2.55 

3.27 

3.70 

4.14 

3.69 

3.67 

3.87 

2.69 

2.34 

1.57 

34.73 

Record  mean  values  above  (not  adjusted  for  instrument  location  changes  listed  in  the  Station  Location  table)  are  means  for  the 
period  beginning  in  1930  for  temperature  and  1906  for  precipitation. 

A  horizontal  line  drawn  on  the  above  tables  indicates  a  break  in  the  data  sequence  due  to  a  change  in  instrument  exposure  or  a 
station  move  (see  Station  Location  table).  Data  are  from  Cooperative  locations  through  1950  and  from  Airport  locations  thereafter. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 
GREATER  ROCKFORD  AIRPORT 


Elevation  above 

Sea 

G  round 

level 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

Latitude 

North 

Longitude 

West 

Ground  at  temp¬ 

erature  site 

Wind  instruments 

Extreme  thermometer 

Psychrometer 

T  elepsy  chrometer 

Tipping  bucket 

rain  gage 

Weighing  rain  gage 

<D 

CP 

D» 

a 

<3- 

00 

Hygro thermometer 

u 

+-> 

0) 

§ 

•H 

rH 

Q 

.c 

u 

>» 

0, 

Remarks 

COOPERATIVE 

900  Block,  N.  Main 

12-  ?-72 

10-  ?-93 

42°  17’ 

89°  05' 

720 

3 

Observer;  T.  D.  Robertson. 

731  N.  Court  Street 

11-  ?-93 

12-  ?-12 

1/4  mi.  WSW 

42°  17* 

89°  05' 

720 

3 

Observer;  H.  C.  Porter. 

1135  N.  Court  Street 

1-  ?-13 

6-  1-18 

1/2  ml.  NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer;  Dr.  John  R.  Porter. 

731  N.  Court  Street 

6-  2-18 

7-29-20 

1/2  mi.  SW 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer;  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7-30-20 

9-23-53 

3/4  mi.  NE 

42°  17 ' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer;  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter . 

2221  N.  Winnebago 

9-24-53 

6-30-57 

L-l/8  mi  .  NW 

42°  18' 

89°  06' 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT  STATION 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Bldg. 

4 . 7  mi .  S  of  P.  0. 

12-19-50 

11-  4-58 

42°  12' 

89°  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel. 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Bldg. 

11-  5-58 

Present 

35  ft.  E 

42°  12' 

89°  06' 

#724 

a  20 

6 

5 

b6 

c4 

d4 

First-Order  Weather  Bur.  Station. 
#-728  to  11-19-62  and  727  to 
8-22-63. 

a  -  33  to  12-6-62. 
b  -  5  to  11-6-62. 
c  -  3  to  11-6-62. 
d  -  Commissioned  8-22-63  1850 
feet  SSE  of  instrument 
shelter. 

Requests  for  additional  information  should  be  directed  to  the  Weather  Bureau  Office  for  which  this  summary  was  issued. 


Sale  Price:  15  cents  per  copy.  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding 
this  publication  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

WEATHER  BUREAU 


LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA 

WITH  COMPARATIVE  DATA 

1965 

ROCKFORD,  ILLINOIS 


NARRATIVE  CLIMATOLOGICAL  SUMMARY 


Rockford's  climate  is  characterized  by  hot  sum¬ 
mers  and  cold  winters. 

When  winter  northeasterly  winds  blow  across 
Lake  Michigan,  cloudiness  often  is  increased  in 
the  Rockford  area,  and  temperatures  are  some¬ 
what  higher  than  those  westward  around  the 
Mississippi  River.  Conversely,  in  summer,  the 
cooling  effect  of  Lake  Michigan  sometimes  is 
felt  as  far  westward  as  Rockford. 

While  34  percent  of  the  average  annual  preci¬ 
pitation  occurs  in  the  three  summer  months  of 
June  to  August,  and  64  percent  in  the  six  months, 
April  to  September,  no  month  averages  less  than 
4  percent  of  the  annual  total. 

Though  summers  may  be  described  as  hot, 
seldom  does  oppressive  heat  prevail  for  ex¬ 


tended  periods.  In  general,  the  summers  are 
pleasant,  and  they  provide  the  populace  with 
ample  opportunity  to  enjoy  the  many  recreational 
features  of  the  area. 

Winters  are  cold.  Snow  cover  is  adequate  for 
diversified  winter  sports,  and  usually  is  con¬ 
tinuous  from  late  December  through  February. 

Based  on  the  period  1906  thrdugh  1963,  the 
average  number  of  days  between  the  last  tem¬ 
perature  of  32°  or  below  in  the  spring  and  the 
first  in  the  fall  is  157.  The  average  date  of  the 
last  32°  temperature  in  the  spring  is  April  30, 
and  the  first  in  the  fall  is  October  4.  The  latest 
freezing  temperature  recorded  during  these  years 
was  May  26,  1925,  and  the  earliest  was  Septem¬ 
ber  14,  1923. 
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77.0 

78.2 

72.4 

63.1 

56.0 

44.1 

23.0 

51.5 

1935 

21.5 

27.3 

40.5 

47.1 

54.3 

65.1 

78.3 

73.3 

64.5 

53.0 

36.5 

22.6 

48.7 

1936 

14.5 

10.2 

39.0 

44.8 

66.3 

67.2 

80.1 

76.4 

66.3 

50.6 

36.3 

29.9 

48.5 

1937 

21.6 

23 .7 

33.2 

46.7 

60.6 

68.7 

75.9 

77.0 

63.6 

49.5 

35.3 

23.6 

48.3 

1938 

22.7 

32.4 

44.1 

50.4 

60.4 

68.2 

74.5 

74.7 

64.3 

56.6 

40.6 

27.0 

51.3 

1939 

28.9 

23.5 

37.2 

45.9 

64.7 

71.5 

75.4 

72.1 

69.2 

53.1 

39.3 

33.2 

51.2 

1940 

12.8 

26.8 

31.0 

47.1 

57.1 

70.4 

75.5 

71.7 

63.7 

55.3 

35.5 

29.5 

48.1 

1941 

24.7 

23.3 

31.7 

54.6 

64.6 

70.0 

75.0 

73.1 

67.1 

54.8 

42.3 

34.0 

51.3 

1942 

22.1 

24.5 

40.3 

54.9 

59.6 

70.0 

74.5 

71.4 

61.9 

53.3 

41.5 

21.6 

49.6 

1943 

20.7 

26.6 

32.5 

48.5 

58.0 

72.6 

75.2 

73.2 

60.7 

51.9 

34.8 

27.2 

48.5 

1944 

30.2 

28.0 

31.6 

45.3 

64.9 

72.1 

73.0 

73.2 

66.0 

53.1 

42.7 

21.4 

50.2 

1945 

17.8 

27.3 

48.2 

49.8 

54.1 

65.4 

71.8 

72.5 

63.8 

51.6 

38.9 

20.3 

48.5 

1946 

25.4 

26.7 

44.9 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

1947 

- 

- 

- 

48.6 

55.7 

67.1 

71.7 

80.6 

67.5 

62.1 

33.1 

29.0 

_ 

1948 

17.9 

24.8 

35.5 

54.7 

57.1 

68.7 

75.7 

73.6 

68.1 

51.3 

42.5 

28.4 

49.9 

1949 

24.6 

25.1 

36.8 

49.1 

62.8 

73.9 

76.9 

73.7 

59.4 

57.1 

40.2 

29.7 

50.8 

1950 

26.7 

24.9 

31.1 

42.4 

61.4 

69.1 

71.1 

69.2 

62.5 

57.8 

34.4 

18.0 

47.4 

1951 

18.0 

23.2 

31.8 

45.4 

61.4 

65.6 

71.6 

68.7 

60.4 

52.5 

30.1 

21.9 

45.9 

1952 

22.8 

30.4 

32.2 

50.3 

58.9 

72.7 

75.2 

70.6 

63.5 

45.8 

40.2 

29.2 

49.3 

1953 

24.4 

28.5 

35.7 

44.9 

59.7 

72.1 

74.7 

73.5 

63.7 

56.1 

41.1 

27.6 

50.2 

1954 

22.2 

33.9 

32.3 

50.9 

54.6 

73.1 

73.7 

70.9 

65.8 

52.0 

38.6 

27.2 

49.6 

1955 

20.9 

23.4 

33.5 

54.6 

61.8 

66.4 

79.5 

76.3 

65.0 

52.5 

32.9 

21.7 

49.0 

1956 

24.2 

26.0 

33.7 

45.4 

58.9 

73.4 

71.8 

72.0 

62.1 

57.8 

37.4 

28.3 

49.3 

1957 

14.6 

30.1 

35.1 

49.1 

57.7 

69.7 

75.4 

71.7 

61.2 

48.9 

37.5 

31.1 

48.5 

1958 

20.5 

16.4 

35.0 

48.6 

60.9 

63.7 

70.9 

72.6 

63.4 

54.9 

40.0 

18.7 

47.1 

1959 

13  .3 

21.4 

34.4 

47.7 

64.2 

70.4 

72.2 

75.8 

65.8 

48.7 

29.3 

32.6 

48.0 

1960 

24.1 

22.3 

22.5 

50.8 

57.2 

67.1 

71.4 

72.7 

66.4 

51.8 

39.8 

21.9 

47.3 

1961 

19.5 

31.5 

37.4 

43.0 

56.3 

68.9 

72.3 

72.4 

65.1 

53.0 

38.3 

22.8 

48.4 

1962 

14.5 

21.4 

31.4 

47.7 

64.4 

69.0 

69.5 

71.7 

60,5 

54.6 

38.8 

22.1 

47.1 

1963 

9.3 

16.3 

38.4 

50.7 

57.6 

71.1 

73.8 

69.8 

64 . 0 

62.0 

43.2 

13.2 

47.4 

1964 

26.7 

|25.7 

32.3 

48.5 

62.6 

68.6 

72.8 

66.9 

62.7 

48.1 

41.1 

22.9 

48.3 

1965 

19.  5 

|  22.  1 

25.9 

45.6 

61.9 

67.9 

72.9 

69.7 

62.2 

52.4 

39.6 

32.3 

47.7 

RECORD 

MEAN 

TEMP 

21.6 

25.0 

35.2 

48.4 

59.7 

69.2 

74  0  1 

72.2 

64.3 

52.8 

38.6 

25.7 

48 . 9 

MAX 

30.2 

33.6 

44.5 

59.5 

71.5 

80.8 

86.1 

84.0 

76.1 

64.1 

47.5 

33.6 

59.3 

MIN 

12.9 

16.3 

25.9 

37.2 

47.8 

57.6 

62.0 

60.3 

52.5 

41.4 

29.7 

17.8 

38.5 

Year 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

1926 

1.01 

2.58 

1.71 

1.74 

2.31 

10.64 

6.90 

2.97 

5.61 

2.91 

4.09 

0.83 

43.30 

1927 

1.09 

0.84 

1.55 

7.12 

4.78 

1.88 

0.74 

1.20 

7.59 

3.91 

2.28 

1.81 

34.79 

1928 

0.46 

0.81 

2.49 

3.39 

1.22 

6.50 

2.35 

4.58 

1.53 

4.13 

5.83 

1.82 

35.11 

1929 

3.30 

0.68 

1.93 

6.20 

2.70 

5.00 

2.77 

1.60 

4.97 

3.39 

1.17 

0.58 

34.29 

1930 

2.02 

1.20 

1.86 

3.19 

2.41 

4.31 

2.70 

1.08 

4.61 

3.40 

1.22 

0.53 

28.53 

1931 

0.71 

0.39 

3.09 

1.89 

3.66 

3.57 

4.10 

2.78 

4.54 

3.96 

5.37 

2.32 

36.38 

1932 

1.90 

0.41 

3.52 

1.22 

2.23 

3.01 

2.39 

2.51 

2.05 

5.76 

0.79 

1.82 

27.61 

1933 

1.33 

0.75 

2.98 

2.09 

8.88 

2.34 

6.30 

1  .38 

3.06 

1.44 

0.48 

0.56 

31.59 

1934 

0.79 

0.34 

0.85 

1.60 

0.68 

2.49 

3.40 

2.54 

4.46 

1.19 

7.88 

1.39 

27.61 

1935 

2.52 

1.90 

2.09 

2.21 

5.95 

6.77 

6.33 

6.23 

2.69 

1.66 

4.39 

0.95 

43.69 

1936 

1.72 

1.97 

0.43 

1.75 

1.06 

3.82 

0.66 

10.73 

7.86 

3.74 

1.06 

3.91 

38.71 

1937 

3.27 

1.51 

1.30 

4.02 

3.25 

6.40 

0.05 

3.71 

2.51 

2.52 

1.05 

1.02 

30.61 

1938 

3.57 

1.72 

3.80 

1.71 

4.36 

5.89 

5.40 

5.54 

7.56 

0.79 

2.08 

1.41 

43.83 

1939 

2.17 

1.88 

1.26 

2.83 

4.06 

3.32 

2.29 

2.37 

1.65 

3.43 

0.56 

0.33 

26.15 

1940 

1.84 

1.88 

1.52 

3.65 

4.04 

9.47 

4.56 

7.95 

0.37 

3.13 

2.23 

1.64 

42.28 

1941 

3.71 

1.20 

2.41 

2.75 

4.11 

6.08 

3.23 

3.33 

10.26 

5.46 

2.04 

2.02 

46.60 

1942 

1.29 

0.70 

1.63 

1.06 

4.68 

4.38 

4.00 

7.88 

6.04 

2.53 

3.25 

3.35 

40.79 

1943 

4.40 

1.01 

4.95 

4.22 

5.72 

2.80 

5.00 

6.88 

1.61 

1.45 

2.35 

0.59 

40.98 

1944 

1.78 

3.32 

6.20 

4.00 

5.20 

4.74 

3.79 

5.60 

2.62 

0.88 

2.89 

1.49 

42.51 

1945 

0.97 

2.25 

1.87 

4.33 

7.67 

5.60 

2.16 

3.41 

8.58 

0.95 

3.27 

2.53 

43.59 

1946 

5.80 

2.05 

2.98 

0.91 

3.19 

4.98 

0.35 

2.30 

1.82 

3.92 

2.11 

_ 

_ 

1947 

2.00 

0.25 

1.75 

3.42 

3.74 

4.08 

3.68 

2.03 

2.78 

1.72 

2.78 

1.11 

29.34 

1948 

1.56 

1.77 

4.04 

1.66 

4.78 

1.63 

2.58 

1.36 

1.83 

1.40 

2.54 

1.19 

26.34 

1949 

2.66 

2.20 

2.45 

2.62 

1.53 

5.29 

3.93 

1.31 

2.25 

1.88 

0.62 

1.86 

28.60 

1950 

1.93 

1.82 

1.77 

4.71 

1.29 

5.67 

6.19 

5.18 

5.85 

0.69 

0.89 

2.69 

38.68 

1951 

1.00 

1.90 

1.56 

3.45 

3.76 

2.93 

7.41 

4.92 

2.99 

4.26 

4.14 

1.80 

40.12 

1952 

1.24 

0.26 

3.66 

2.49 

3.20 

4.78 

11.81 

3.06 

0.94 

0.01 

3.27 

1.57 

36.29 

1953 

1.09 

1.78 

2.07 

2.91 

2.91 

6.07 

2.37 

1.65 

2.68 

1.60 

0.51 

2.81 

28.45 

1954 

0.43 

1.50 

2.19 

5.11 

3.27 

4.72 

3.61 

4.90 

2.92 

7.92 

1.51 

2.37 

40.45 

1955 

1.13 

1.40 

2.93 

2.99 

2.76 

3.46 

2.71 

3.75 

2.62 

3.61 

0.80 

0.37 

28.53 

1956 

0.42 

1.18 

1.02 

4.80 

5.20 

1.58 

4.95 

4.26 

0.50 

0.48 

2.07 

0.97 

27.43 

1957 

1.40 

1.61 

1.89 

4.17 

4.23 

1.45 

4.39 

4.55 

0.63 

1.64 

3.59 

3  .06 

32.61 

1958 

0.55 

0.28 

0.52 

1.90 

2.24 

3.41 

5.31 

2.51 

2.40 

2.24 

2.18 

0.75 

24.29 

1959 

1.51 

2.24 

4.94 

5.13 

2.61 

4.00 

7.56 

4.74 

4.73 

5.56 

2.18 

2.77 

47.97 

1960 

4.66 

1.76 

2.23 

5.84 

4.66 

4.22 

3.79 

4.94 

4.56 

5.13 

2.08 

0.64 

44.51 

1961 

0.18 

1  .06 

5.62 

2.87 

1.44 

1.65 

3.92 

1.12 

10.68 

6.05 

4.83 

0.97 

40.39 

1962 

2.36 

1.49 

3.17 

2.42 

4.23 

1.88 

5.56 

2.57 

1.73 

0.95 

0.84 

0.50 

27.70 

1963 

0.60 

0.38 

2.94 

5.51 

1.89 

4.27 

5.16 

1.84 

3.95 

1.04 

2.34 

0.79 

30.71 

1964 

0.97 

0.50 

3.64 

8.17 

3.41 

6.51 

5.20 

1.99 

3.32 

0.11 

4.51 

0.91 

39.24 

|  1965 

4.40 

0.83 

2.30 

4.62 

5.66 

2.56 

3.81 

9.27 

8.23 

2.91 

1.83 

3.03 

49.45 

RECOR] 

MEAN 

) 

1.81 

1.43 

2.55 

3.24 

3.68 

4.13 

3.73 

3.71 

3.91 

2.70 

2.32 

1.56 

34.77 

Record  mean  values  above  (not  adjusted  for  instrument  location  changes  listed  in  the  Station  Location  table)  are  means  for  the 
period  beginning  in  1930  for  temperature  and  1906  for  precipitation. 


TOTAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


TOTAL  SNOWFALL 


- — 

Season 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

Total 

Season 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jem. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

Total 

1925-26 

4 

2 

56 

727 

880| 

1399 

1248 

996 

1115 

660 

166 

72 

7361 

1925-26 

0 

0 

0 

2.2 

7.0 

9.0 

10.5 

6.0 

19.0 

4.0 

0 

0 

57 .7 

1926-27 

8 

2 

142 

494 

942 

1318 

1386 

929 

767 

518 

291 

88 

6885 

1926-27 

0 

0 

0 

T 

8.2 

2.3 

10.5 

3.5 

1.0 

1.0 

0 

0 

26.5 

1927-28 

2 

16 

125 

298 

708 

1272 

1240 

1035 

858 

584 

134 

68 

6340 

1927-28 

0 

0 

0 

0 

T 

2.0 

T 

2.0 

6.7 

2.5 

T 

0 

13.2 

1928-29 

1 

2 

190, 

361 

732 

1103 

1625 

1347 

736 

442 

306 

64 

6909 

1928-29 

0 

0 

T 

0 

1.0 

1.5 

12.0 

6.0 

1.0 

T 

0 

0 

21.5 

1929-30 

1 

18 

142 

460 

929 

1189 

1557 

856 

891 

453 

182 

27 

6705 

1929-30 

0 

0 

0 

5.0 

1.5 

5.2 

18.5 

3.0 

2.0 

0 

0 

0 

35.2 

1930-31 

13 

8 

80 

488 

736 

1195 

1119 

878 

960 

447 

306 

40 

6270 

1930-31 

0 

0 

0 

T 

2.0 

5.0 

5.5 

1.0 

13.0 

T 

0 

0 

26.5 

1931-32 

0 

8 

60 

290 

567 

960 

1092 

968 

1154 

528 

145 

3 

577  5 

1931-32 

0 

0 

0 

0 

T 

9.3 

2.0 

0.5 

21.5 

T 

0 

0 

33.3 

1932-33 

4 

2 

129 

464 

932 

1233 

974 

1204 

936 

562 

170 

14 

6624 

1932-33 

0 

0 

0 

T 

T 

3.5 

0.5 

5.0 

12.0 

T 

0 

0 

21.0 

1933-34 

0 

6 

59 

456 

840 

1160 

1091 

1189 

980 

461 

90 

4 

6336 

1933-34 

0 

0 

0 

T 

1.0 

4.5 

T 

2.8 

0.5 

T 

0 

0 

8.8 

1934-35 

0 

36 

119 

291 

633 

1309 

1357 

1064 

767 

552 

341 

83 

6552 

1934-35 

0 

0 

0 

0 

T 

13.0 

5.6 

9.7 

7.1 

T 

0.5 

0 

35.9 

1935-36 

0 

31 

118 

386 

865 

1321 

1575 

1595 

817 

620 

93 

46 

7467 

1935-36 

0 

0 

0 

0 

1.0 

6.3 

18.5 

18.0 

1.0 

9.0 

0 

0 

53.8 

1936-37 

0 

1 

101 

454 

869 

1096 

1353 

1165 

993 

559 

191 

40 

6822 

1936-37 

0 

0 

0 

T 

2.0 

4.5 

1.5 

4.0 

3.3 

T 

0 

0 

15.3 

1937-38 

0 

0 

157 

508 

901 

1290 

1320 

920 

659 

452 

193 

20 

6420 

1937-38 

0 

0 

0 

T 

1.3 

3.6 

3.0 

1.2 

4.5 

6.0 

0 

0 

19.6 

1938-39 

0 

1 

100 

284 

743 

1188 

1128 

1169 

872 

594 

128 

28 

6235 

1938-39 

0 

0 

0 

T 

0.5 

5.5 

10.0 

7.0 

6.5 

T 

0 

0 

29.5 

1939-40 

0 

3 

76 

399 

780 

994 

1625 

1117 

1063 

545 

271 

15 

6888 

1939-40 

0 

0 

0 

T 

0 

T 

12.3 

12.5 

3.0 

0.5 

1.5 

0 

29.8 

1940-41 

8 

25 

134 

314 

893 

1110 

1257 

1175 

1039 

335 

118 

39 

6447 

1940-41 

0 

0 

0 

0 

4.7 

2.0 

15.2 

4.5 

8.0 

T 

0 

0 

34.4 

1941-42 

0 

4 

75 

339 

692 

967 

1336 

1142 

774 

338 

227 

39 

5933 

1941-42 

0 

0 

0 

0 

3.0 

10.5 

14.5 

7.5 

1.0 

0 

0 

0 

36.5 

1942-43 

4 

17 

211 

374 

714 

1354 

1382 

1079 

1014 

505 

264 

42 

6960 

1942-43 

0 

0 

0 

0 

5.0 

5.0 

32.0 

4.0 

15.0 

T 

0 

0 

61.0 

1943-44 

i 

8 

191 

419 

915 

1180 

1090 

1080 

1043 

600 

129 

31 

6687 

1943-44 

0 

0 

0 

T 

3.1 

0.3 

2.5 

21.8 

8.4 

T 

0 

0 

36.1 

1944-45 

4 

9 

76 

382 

678 

1360 

1470 

1062 

527 

469 

354 

107 

6498 

1944-45 

0 

0 

0 

0 

1.3 

11.0 

12.0 

6.0 

T 

T 

T 

0 

30.3 

1945-46 

14 

12 

141 

425 

791 

1392 

1194 

1076 

632 

_ 

_ 

_ 

_ 

1945-46 

0 

0 

0 

0 

4.0 

14.5 

4.0 

15.5 

9.5 

1946-47 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

500 

306 

75 

- 

1946-47 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

1.0 

0 

0 

1947-48 

14 

1 

133 

153 

969 

1123 

1468 

1173 

922 

341 

264 

31 

6592 

1947-48 

0 

0 

0 

0 

14.8 

3.0 

7.0 

1.2 

14.3 

T 

0 

0 

40.3 

1948-49 

1 

4 

56 

434 

686 

1143 

1261 

1123 

883 

483 

151 

8 

6233 

1948-49 

0 

0 

0 

0 

T 

3.8 

9.5 

8.2 

1.5 

2.5 

0 

0 

25.5 

1949-50 

0 

1 

190 

285 

751 

1103 

1196 

1130 

1026 

641 

162 

33 

6518 

1949-50 

0 

0 

0 

0 

2.0 

4.0 

3.0 

8.5 

5.5 

2.1 

0 

0 

25.1 

1950-51 

6 

9 

94 

243 

914 

1452 

1449 

1169 

1021 

589 

162 

53 

7161 

1950-51 

0 

0 

0 

0 

5.0 

17.8 

7.4 

5.1 

5.0 

3.0 

0 

0 

43.3 

1951-52 

5 

10 

159 

406 

1043 

1328 

1298 

998 

1011 

449 

220 

13 

6940 

1951-52 

0 

0 

0 

T 

14.7 

18.4 

9.6 

2.8 

9.1 

0.1 

0 

0 

54.7 

1952-53 

0 

10 

116 

591 

740 

1102 

1254 

1013 

900 

596 

211 

10 

6543 

1952-53 

0 

0 

0 

0 

T 

3.5 

10.9 

0.2 

5.5 

T 

0 

0 

20.1 

1953-54 

0 

0 

123 

294 

711 

1154 

1318 

863 

1008 

416 

327 

45 

6259 

1953-54 

0 

0 

0 

0 

4.3 

4.5 

2.6 

4.3 

6.1 

T 

T 

0 

21.8 

1954-55 

0 

4 

74 

418 

783 

1167 

1360 

1158 

968 

308 

145 

61 

6446 

1954-55 

0 

0 

0 

T 

2.8 

13.3 

2.3 

2.6 

5.0 

0 

0 

0 

26.0 

1955-56 

0 

2 

83 

385 

954 

1339 

1258 

1120 

962 

584 

242 

29 

6958 

1955-56 

0 

0 

0 

T 

4.1 

5.2 

1.2 

4.7 

1.6 

T 

0 

0 

16.8 

1956-57 

0 

13 

123 

224 

820 

1129 

1556 

973 

922 

480 

245 

28 

6513 

1956-57 

0 

0 

0 

0 

T 

4.0 

14.8 

1.2 

1.0 

T 

0 

0 

21.0 

1957-58 

0 

5 

155 

493 

820 

1044 

1374 

1358 

924 

487 

158 

80 

6898 

1957-58 

0 

0 

0 

0 

1.3 

3.0 

9.1 

1.6 

2.5 

T 

0 

0 

17.5 

1958-59 

3 

20 

102 

314 

741 

1428 

1598 

1215 

941 

511 

133 

18 

7024 

1958-59 

0 

0 

0 

0 

1.5 

11.5 

21.4 

5.9 

13.5 

1.1 

0 

0 

54  9 

1959-60 

6 

0 

95 

497 

1066 

998 

1262 

1235 

1313 

435 

244 

33 

7184 

1959-60 

0 

0 

0 

1.1 

6.9 

8.9 

9.1 

19.5 

9.7 

T 

T 

0 

55.2 

1960-61 

4 

3 

89 

406 

751 

1331 

1403 

934 

849 

654 

288 

30 

6742 

1960-61 

0 

0 

0 

T 

0.6 

5.7 

1.9 

2.5 

7.8 

4.4 

0 

0 

22.9 

1961-62 

9 

3 

133 

372 

796 

1300 

1559 

1213 

1038 

527 

134 

34 

7118 

1961-62 

0 

0 

0 

T 

2.1 

8.8 

16.0 

15.1 

7.9 

1.1 

0 

0 

51.0 

1962-63 

14 

1 

179 

339 

778 

1325 

1725 

1357 

819 

425 

246 

34 

7242 

1962-63 

0 

0 

0 

0.1 

T 

3.7 

11.3 

8.4 

12.2 

T 

0 

0 

35.7 

1963-64 

2 

17 

95 

127 

647 

1605 

1181 

1133 

1008 

489 

122 

56 

6482 

1963-64 

0 

0 

0 

0 

T 

8.6 

2.0 

6.5 

22.7 

T 

0 

0 

39.8 

1964-65 

9 

SI 

145 

519 

713 

1298 

1405 

1194 

1204 

579 

145 

26 

7288 

1964-65 

0 

0 

0 

T 

2.8 

10.3 

10.3 

5.0 

19.2 

T 

0  |  0 

47.6 

1965-66 

1 

30 

134 

392 

758 

1005 

1965-66 

0 

0 

0 

0 

0.1 

5.5 

A  horizontal  line  drawn  on  the  above  tables  indicates  a  break  in  the  data  sequence  due  to  a  change  in  instrument  exposure  or  a  station  move  (see 
Station  Location  table).  Data  are  from  Cooperative  locations  through  1950  and  from  Airport  locations  thereafter. 


Requests  for  additional  information  should  be  directed  to  the  Weather  Bureau  Office  for  which  this  summary  was  issued. 


STATION  LOCATION 


ROCKFORD,  ILLINOIS 
GREATER  ROCKFORD  AIRPORT 


Elevation  above 

Sea 

level 

Ground 

Location 

Occupied  from 

Occupied  to 

Airline  distance 

and  direction  from 

previous  location 

Latitude 

North 

Longitude 

West 

Ground  at  temp¬ 

erature  site 

Wind  instruments 

Extreme  thermometer: 

Psychrometer 

Telepsychrometer 

Tipping  bucket 

rain  gage 

Weighing  rain  gage 

8"  rain  gage 

Hygro thermometer 

u 

Q) 

+J 

0) 

| 

rl 

(1) 

>> 

0h 

Remarks 

% 

COOPERATIVE 

900  Block,  N.  Main 

12-  ?-72 

10-  ?-93 

42°  17’ 

89°  05' 

720 

3 

Observer;  T.  D.  Robertson. 

731  N.  Court  Street 

11-  ?-93 

12-  ?-12 

1/4  mi. 

WSW 

42°  17’ 

89°  05' 

720 

3 

Observer;  H.  C.  Porter. 

1135  N.  Court  Street 

1-  ?-13 

6-  1-18 

1/2  mi. 

NE 

42°  17' 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer;  Dr.  John  R.  Porter. 

731  N.  Court  Street 

6-  2-18 

7-29-20 

1/2  mi. 

SW 

42°  17’ 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer;  Carson  H.  Porter. 

324  Churchill  Street 

7-30-20 

9-23-53 

3/4  mi . 

NE 

42°  17’ 

89°  05' 

720 

5 

3 

Observer;  F.  W.  Knowlton  and 
Daughter . 

2221  N.  Winnebago 

9-24-53 

6-30-57 

1-1/8  mi 

.NW 

42°  18’ 

89°  06’ 

740 

5 

3 

New  residence. 

AIRPORT  STATION 

Greater  Rockford  Airport 
Fed.  Facilities  Bldg. 

4.7  mi.  S  of  P.  0. 

12-19-50 

11-  4-58 

42°  12’ 

89°  06' 

728 

33 

5 

5 

3 

Observations  by  CAA  Personnel. 

Greater  Rockford  Airport 

11-  5-58 

Present 

35  ft. 

E 

42°  12’ 

89°  06' 

#724 

a  20 

6 

5 

b6 

c4 

d4 

First-Order  Weather  Bur.  Station. 

Fed.  Facilities  Bldg. 

#-728  to  11-19-62  and  727  to 
8-22-63. 

a  -  33  to  12-6-62. 
b  -  5  to  11-6-62. 
c  -  3  to  11-6-62. 
d  -  Commissioned  8-22-63  1850 

feet  SSE  of  instrument 

shelter. 

Sale  Price:  15  cents  per  copy.  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding 
this  publication  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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